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DE  PHVSIOUE 


ÉLECTRICITÉ 

DEUXIÈME  UARTIE 


CHAPITRE  PREMIER 


1-  — PILE  VOLTAÏQL'E. 

819.  K*périe>ee,  de  «alvani.  — Lus  mouvumeiils  iiivolonUiiies 
qu  un  aiiiinal  exécute  lorsque  l’électricité  traverse  ses  organes,  ont 
meinent  rappé  les  savants  qui  en  furent  les  premiers  témoins.  Au  dix- 
uitieme  siecle,  les  esprits  aventureu.x  regardaient  ces  phénomènes 
comme  une  révélation  inattendue  de  la  cause  des  mouvements  volon- 
taire.s.  Ils  se  plaisaient  à croire  que  c’est  par  une  émission  de  fluides 
électriques,  que  l’homme  et  les  animau.x  provoquent  la  contraction  de 
eurs  muscles.  Les  nerfs  n étaient  selon  eux  que  des  conducteurs  desti- 
nes à transinetlie  le  fluide  parti  des  centres  nerveux. 

Galv^ni,  inedecm  de  Rologne,  professeur  de  l’université,  poursuivit 
cette  idee  ; mais  au  lieu  de  n’écouter  que  les  rêves  faciles  de  son  imagi- 
nation,  il  eut  recoui-s  à l’e.xpérience.  Depuis  six  ans  déjà,  il  étudiait  l’ac- 
tion de  1 électricité  sur  les  animaux,  en  variant  avec  une  infatigable 
perseveraiice  toutes  les  circonstances  où  cette  action  se  produit,  lorsqu’il 
fut  conduit  a observer  un  phénomène  nouveau  qui  devint  plus  tard  l’oc- 

«^1011  d une  des  plus  belles  découvertes  de  la  physique;  je  veux  parler 
de  la  pile  voltaïque. 


Digitized  by  Google 


2 


ÉLECTRICITÉ. 


Pour  exécuter  ses  expérij>  ^es  il  se  servait  d’aiiimaiix  tués  réceiii- 
menl.  Il  avait  reconnu  qiM.  sous  rinHuenrc  d’une  décharge  électrique, 
ils  éprouvent  des  secousses  tout  aussi  bien  que  les  animaux  vivants; 
et  comme,  dans  ces  conditions,  les  mouvements  volontaires  qui  trou- 
bleraient l’expérimentateur,  n’existent  plus,  il  devient  facile  de  re- 
connaître la  part  d’influence  due  à l’électricité  seule. 

Galvani  séparait  le  train  de  derrière  de  la  grenouille  {fig.  aifl),  le  dé- 
pouillait de  sa  peau  et  plantait  un  crochet  métallique  entre  les  nerfs 

lombaires  et  l’extrémité  de  la  colonne 
vertébrale  adhérente.  Un  jour,  le  cro- 
chet qui  soutenait  ainsi  les  troncs  ner- 
veux de  la  grenouille,  fut  suspendu 
à un  balcon  de  fer;  on  reconnut  avec 
étonnement  qu’au  moment  où  les 
muscles  des  pattes  touchèrent  le  fer 
du  balcon,  des  convulsions  très-vives 
agitèrent  les  membres  de  l’animal  et 
elles  se  répétèrent  toutes  les  fois  que 
le  contact  des  muscles  avec  le  mé- 
tal du  balcon  fut  reproduit  dans  les 
conditions  qui  viennent  d’être  indi- 
quées. Galvani  vit  le  phénomène,  ré- 
péta un  grand  nombre  de  fois  l’expé- 
rience et  aussitôt  il  rapporta  l’effet  à 
sa  vraie  cause  : l’électricité.  11  se  mil 
bientôt  à l’œuvre  pour  rechercher  la  source  de  cette  électricité  et 
crut  la  trouvci'  dans  l’animal  lui-même.  Selon  sa  théorie,  la  grenouille 
est  toujours  chargée  des  deux  électricités  comme  une  espèce  de  bou- 
teille de  Leyde.  Par  l’arc,  métallique  interposé,  les  deux  électricités  se 
réunissent  ; l’état  électrique  de  l’animal  étant  troublé,  la  contraction  se 
produit. 

Aujourd’hui,  on  reproduit  commodéiuent  rcxpérieiice  de  Galvani,  eu 
faisant  communiquer  les  nerfs  lombaires  avec  les  muscles  de  la  gre- 
nouille, par  un  arc  métallique  ZC  formé  de  zinc  et  de  cuivre  (fig.  34ü). 

820.  Discussion  entre  Cialvtinl  et  Volta.  — Voila,  prolesscurù  l’uili- 
versité  de  Pavie,  répéta  les  expériences  de  Galvani  et  ado[)ta  un  moment 
ses  idées;  mais  il  ne  larda  pas  à en  devenir  l’adversaire.  Pour  lui,  l’ani- 
mal était  un  simple  conducteur,  et  réleclricilé  prenait  naissance  dans 
les  métaux  hétérogènes  qui  faisaient  communiquer  les  nerfs  avec  les 
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n)uscl6s.  En  uii  mot,  1 animal  n était  pa;  la  fois  ügent  et  pnticnt, 
(;onime  le  voulait  Galvani  ; il  n’était  (|ue  p,l=ent,  et  s’agitait  par  l’ac- 
tion de  l’électricité  produite  en  dehors  de  lui. 

Galvani  soutint  son  opinion  et  exécuta,  pour  en  démontrer  la  vérité,  de 
très-belles  expériences  : l’ime  d’elles,  qui  est  facile  à répéter,  consistait 
à isoler  le  nerf,  à le  séparer  de  la  moelle  épinière  et  à mettre  ensuite  le 
lK)ut  supérieur  en  contact  avec  le  muscle  ; la  contraction  eut  lieu  tout 
aussi  bien  que  par  l’emploi  d'un  arc  métallique.  « On  m’objectera  peut- 
« être,  dit-il,  que  l’hétérogénéité  existe  encore  au  point  de  contact  du 

nerf  et  du  muscle,  mais  alors  je  demanderai  si  c’est  parler  séricuse- 
« ment,  si  ce  n’est  pas  exprimer  en  termes  différents,  cette  vérité  pro- 
« clamée  par  moi,  dés  l’origine,  que  la  condition  indispensable  de  la  pro- 
« duction  de  l’électricité  consiste  dans  la  texture  particulière  des  parties 
« animales.  » 11  avait  raison. 

De  son  coté,  Volta  obtint  des  signes  certains  d’électricité  avec  un  arc 
métallique  analogue  à celui  qui  vient  d’étre  décrit  (819).  Il  prit  une  lame 
<lc  zinc  soudée  à une  lame  de  cuivre, 
l.a  lame  de  zinc  Z fut  tenue  à la  main 
et  la  lame  de  cuivre  C posée  sur  le 
plateau  supérieur  de  l’électroscope 
(Jig.  547).  Après  avoir  exécuté  les  di- 
verses manœuvres  qu’exige  l’emploi 
de  cet  instrument,  il  trouva  que  le 
plateau  supérieur  s’était  chargé  d’é- 
lectricité négative.  Ne  voyant  inter- 
venir dans  ce  phénomène  électrique 
que  les  deux  métaux,  et  ne  s’aperce- 
vant pas  de  l’effet  produit  par  l’hu- 
midité qu’ils  reçoivent  de  l’air  en- 
vironnant et  de  la  main,  Volta  inter- 
préta ce  résultat  en  disant,  que  le 
zinc  et  le  cuivre  en  contact  consti- 
tuent une  source  constante  d’électricité,  et  qu’en  général,  aux  points 
de  contact  de  deux  métaux  différents  se  manifeste  une  force  parti- 
culière qui  détermine  la  décomposition  du  fluide  neutre  jusqu’à  une 
certaine  limite  marquée  par  la  nature  de  ces  métaux.  11  lui  donna  le 
nom  de  force  électro-motrice. 

8:21.  — Découverte  de  la  pile.  — Galvani  avait  cessé  de  vivre,  lors- 
que Volta,  poursuivant  ses  propres  idées,  trouva  moyen  d’augmenter 
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l’énergie  de  celte  source  d’éleclricilé  qu’il  venait  de  constater.  C’est  en 
1800,  qu’il  imagina  la  combinaison  que  nous  allons  décrire  dans  un 
instant,  et  à laquelle  sa  forme  première  fit  donner  le  nom  de  pile. 

A l’apparition  de  la  découverte  de  Voila,  l’admiration  fut  générale, 
et,  pendant  plus  de  quarante  ans,  le  nom  de  Galvani  ne  resta  guère 
qu’à  l’état  de  souvenir  un  peu  vague  dans  la  science.  Depuis,  les  décou- 
vertes modernes  ont  montré  que  le  médecin  de  Bologne  avait  raison  tout 
aussi  bien  que  son  adversaire,  et  qu’en  réalité,  le  fait  découvert  par  Gal- 
vani devait  être  envisagé  à un  double  point  de  vue.  Chacun  des  illustres 
savants  ne  sut  voir  que  l’une  des  faces  de  la  question  : le  médecin,  le 
côté  physiologique  ; le  physicien,  le  côté  physique  ; ce  fut  leur  tort  com- 
mun; mais  la  science  leur  doit  de  grandes  découvertes;  elle  associe 
leurs  noms  dans  une  égale  reconnaissance. 

— La  pile  de  Volta  se  compose  de  rondelles  de 
cuivre,  de  zinc  et  de  drap  mouillé  par  de  l’eau 
faiblement  acidulée,  qui  sont  pincées  successi- 
vement et  toujours  dans  le  même  ordre,  l’une 
au-dessus  de  l’autre.  La  première  rondelle  C 
(fig.  548),  la  rondelle  de  cuivre,  est  placée  sur 
une  lame  ou  un  anneau  de  verre  V,  qui  sert  à 
isoler  l’appareil  : au-dessus  de  celte  rondelle 
. on  en  met  une  de-  zinc  Z,  puis  vient  la  ron- 
delle de  drap  mouillé  1);  on  superpose  ensuite 
toujours  dans  le  même  ordre  : cuivre  C,.  zinc 
Z|,  drap  mouillé  1),;  cuivre  C„  zinc  Z„  et  ainsi 
de  suite.  C’est  un  disque  de  cuivre  qui  termine 
la  pile  à sa  partie  supérieure.  Pour  empêcher 
la  colonne  formée  par  les  rondelles  de  s’é- 
crouler accidentellement,  on  lui  donne  de  la 
solidité  à l’aide  de  trois  montants  de  verre  M, 

825.  PAieai.  — L’appareil  ainsi  construit  est 
chargé  d’électricité  à peu  près  dans  toute  sa 
hauteur.  S’il  est  isolé,  et  si  toute  communica- 
tion avec  le  sol  a été  évitée  lors  de  sa  con- 
struction, son  extrémité  inférieure  N est  char- 
gée d’électricité  négative,  on  l’appelle  pôle  négatif;  l’extrémité  supé- 
rieure P,  chargée  d’électricité  positive,  est  appelée  pôle  positif.  La  pré- 
sence et  la  nature  de  ces  électricités  se  constatent  aisément  avec  tout 


822.  nie  de  Volta. 


Fig.  548. 
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l'iectroscope,  même  avec  les  moins  sensibles.  A mesure  que  l'on  s’éloigne 
des  extrémités,  les  quantités  d’électricité  vont  eu  diminuant  jusqu’au 
milieu,  qui  est  à l’état  naturel. 

824.  Courant.  — Rhéophorea.  — Poiir  conduire  les  électricités  de 
la  pile  au  point  où  elles  doivent  êire  employées,  on  attache  deux  fils  con- 
ducteurs NF,  PF,  presque  toujours  en  cuivre,  chacun  à l’un  des  pèles  de 
la  pile.  On  dispose  alors  tout  à son  aise  des  deux  électricités  dévelop. 
pées,  et  il  est  évident  qu’on  a la  faculté,  en  mettant  les  fils  NF  ou  PF  en 
rapport  avec  les  appareils  convenables,  de  répéter  les  diverses  expé- 
riences d’électricité  que  nous  connaissons  déjà  : il  est  donc  inutile  d’in- 
sister sur  ce  sujet.  Il  suffit  d’ajouter  que  l’importance  de  l’appareil  vol- 
taïque résulte  de  la  continuité  des  effets  qu’il  permet  d’obtenir,  k peine 
une  expérience  est-elle  terminée,  qu’on  peut  la  recommencer  presque 
aussitôt  dans  les  mêmes  conditions,  car  la  pile  répare  trés-promptement 
les  perles  qu’elle  subit. 

Parmi  les  usages  que  l’on  fait  de  ces  fils  conducteurs,  le  plus  fréquent 
consiste  à les  réunir  l’un  à l’autre  soit  directement  par  leurs  bouts  libres, 
soit  par  l’intermédiaire  d’un  corps  conducteur.  Les  deux  électricités  de 
noms  contraires,  dont  les  pôles  sont  chargés,  se  réunissent  alors,  par 
l’intermédiaire  du  conducteur,  et  provoquent  un  mouvement  continu  des 
deux  fluides  à travers  le  fil.  Deux  courants  d’éleciricité  s’y  meuvent  en 
sens  contraires  : l’un  de  tlutde  négatif  chemine  du  pôle  négatif  au  pôle 
IMisitif,  et  l’autre  de  fluide  positif  marche  en  sens  inverse.  On  est  con- 
venu d'appeler  sens  du  courant  dans  le  circuit  extérieur,  le  sens  de 
propagation  du  fluide  positif.  On  dit  que  dans  un  fil  le  courant  va  de 
P en  N quand  l’électricité  positive  chemine  du  point  P vers  le  point  N, 
et  l’on  sous-entend  qu’un  courant  d’électricité  négative  marche  en  sens 
contraire. 

Les  fils  attachés  aux  pôles  de  la  pile  et  employés  à les  réunir,  s’appel- 
lent quelquefois  les  fils  conjonctifs,  nom  qui  indique  leur  rôle;  le  plus 
souvent,  toutefois,  on  les  nomme  rhéophores,  mot  qui  signifie  porteur 
du  courant. 

825.  Théorie  de  la  plie.  — La  pile  étant  montée,  les  pôles,  avons- 
nous  dit,  sont  chargés  de  quantités  d’électricité  qui  vont  en  croissant 
avec  le  nombre  des  éléments  : et  c’est  un  fait  que  la  construction  d’une 
pile  nous  a démontré.  Mais  comment  cette  disposition  en  série  réalise- 
t-elle  un  tel  développement  d’électricité?  Nous  allons  le  montrer  en  sui- 
vant les  idées  très-simples  qui  ont  guidé  Voila.  Mais  nous  devons  nous 
permettre,  dans  cette  exposition,  de  modifier  quelques  détails  des  consi- 
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déralions  sur  lesquelles  s'est  basé  l’inventeur.  Le,s  rerherchcs  qui  ont 
été  exécutées  sur  ce  sujet  depuis  l’invention  de  la  pile  exigent  ces 
changements.  Ainsi  il  est  reconnu  aujourd’hui  que  la  cause  du  déve- 
loppement d’électricité  n’est  pas  là  où  la  faisait  résider  Volta,  c’est-à-dire 
dans  le  contact  des  métaux  : il  est  démontré  que  les  actions  extérieures 
exercées  par  le  courant,  quelle  que  soit  leur  nature,  ne  s’effectuent 
qu’aux  dépens  de  l’action  chimique;  et  nous  en  donnerons,  dans 
le  chapitre  suivant  (885),  et  dans  le  chapitre  v (901),  plusieurs  des 
preuves  expérimentales  connues.  En  outre,  les  principes  de  la  mécani- 
que rationnelle  s’opposent  formellement  à ce  qu’un  assemblage  de  deux 
substances  métalliques  puisse  être  une  source  permanente  d’électricité, 
comme  l’exigerait  l’expérience  citée  (8‘20),  si  elle  s’expliquait  par  le 
contact.  Un  assemblage  dont  les  parties  ne  se  modifient  pas,  ne  peut  pas 
donner  naissance  à un  courant  qui  se  renouvelle  à chaque  condensation 
que  l’on  opère,  et  être  par  suite  une  source  de  travail  que  rien  ne  limite. 
Mais  quelle  que  soit  l’origine  de  l’électricité  de  la  pile,  il  n’en  reste  pas 
moins  vrai  que  les  raisonnements  qui  ont  conduit  à sa  dréouverte,  sont 
justes  ; et  que  deux  idées  capitales  émises  et  vérifiées  par  Volta  demeurent 
inébranlables:  1“  11  y a un  développement  d’éleciricité  par  faction  de 
corps  non  organisés  mis  en  présence.  2“  Ce  développement  aciiuiert  des 
proportions  considérables,  lorsque  ces  corps  sont  disposés  en  série  sui- 
vant une  loi  indiquée. 

826.  Oti  réside  le  développemeot  d’éleetrIcUé . — L’ électricité  se 
développe  par  faction  chimique  qu’un  corps  liquide  exerce  sur  un 
métal.  Le  métal  attaqué  se  charge  d’électricité  négative,  et  le  liquide  se 
charge  d’électricité  positive.  Telle  est  la  première  loi  générale  qu’il 
s'agit  de  démontrer.  Voici  à ce  sujet  diverses  expériences  ; 

Première  expérience. — Un  creuset  de  zinc  Z contenant  de  l’acide  sul- 
furique étendu  d’eau  est  posé  sur  le  plateau  supérieur  de  f électroscope 
condensateur;  on  plonge  dans  l’acide  une  lame  de  platine p tenue  à la 
main,  en  prenantbieii  soin  qu’il  n’y  ail  pas  de  contact  entre  le  platine  et 
le  creuset.  Quand  les  opérations  nécessaires  à la  condensation  sont  exécu- 
tées, on  reconnaît  que  le  plateau  supérieur  de  l’éleclroscope  est  chargé 
d’électricité  négative.  Donc  le  zinc  qui  forme  les  parois  du  creuset  s’est 
chaigé  d’électricité  négative  par  suite  de  faction  chimique.  Quel  rôle  la 
lame  de  platine  est-elle  venue  jouer  dans  le  phénomène?  Elle  a servi  à 
conduireau  loin  l’électricité  positive  qui,  nous  l’avons  vu  bien  souvent,  se 
développe  toujours  en  même  temps  que  l’électricité  négative.  Cette  électri- 
cité positive  qui  se  porte  sur  l’acide  par  l’effet  de  faction  chimique  étant 
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enlevée,  ne  s’oppose  pas  alors  par  son  action  allraclive  au  développe- 
ment continu  de  l’électricité  néga- 
tive sur  le  zinc,  et  la  condensation  qui 
s'opère  devient  plus  notable. 

Deuxième  expérience. — Il’ailleiirs, 
il  est  facile  de  démontrer  tlirectemenl 
que  l’acide  se  charge  d’électricité  po- 
sitive. A cet  effet,  on  répète  la  même 
expérienc.e  en  employant  un  creuset 
de  platine,  de  l’acide  sulfurique  et 
une  lame  de  zinc  qui  y plonge  et 
que  l’on  tient  à la  main.  Les  opéra- 
tions étant  conduites  comme  dans  la 
première  expérience , on  reconnaît 
que  le  plateau  supérieur  de  l’élec- 
troscope  est  chargé  d'électricité  po- 
sitive. Donc,  par  suite  de  l’action /chi- 
mique, l’acide,  et  par  suite  le  métal  non  attaqué  qui  forme  les  parois  du 
creuset,  se  charge  d'électricité  positive. 

Troisième  expérience.  — Voici  une  autre  forme  des  expériences  pré- 


Fig.  rg). 

cédentes  ; Dans  un  verre  plongent  deux  lames,  l’une  de  zinc  et  l'autre 
de  cuivre.  Au  moyen  d’un  fil  métallique,  la  lame  de  cuivre  est  mise 
en  coinimmication  avec  le  sol,  et  la  lame  de  zinc  avec  le  plateau 
supérieur  de  l’électroscope  condensateur.  Verse-t-on  dans  le  vase  un  li- 
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quide  tel  que  l'acide  sulfurique  étendu  d’eau  qui  attaque  le  zinc  et  non 
le  cuivre?  le  plateau  supérieur,  après  les  opérations  convenables,  se 
charge  d’électricité  négative.  Verse-t-on,  au  contraire,  un  liquide  tel 
que  le  sulfure  de  potassium,  qui  attaque  le  cuivre  et  non  le  zinc?  on 
reconnaît  que  le  zinc  non  attaqué  a donné  de  l’électricité  positive  au 
plateau  de  l’éleclroscope,  électricité  que  ce  métal  passif  dans  la  réac- 
tion chimique  a reçue  do  liquide  salin  qui  s’en  est  chargé  par  suite  de 
cette  réaction. 

Quatrihne  expéiience.  — 1, 'expérience  peut  être  reproduite  dans  d’au- 
tres conditions  : ,\u  lieu  de  deux  laines  de  métaux  différents,  si  l’on 
introduit  deux  lames  identiques  de  platine  dans  le  vase  contenant  l’acide 
azotique  qui  n’attaque  pas  le  platine,  aucun  dégagement  d'électricité 
n’est  manifeste.  Mais  si  l'on  fait  couler  le  long  d’une  des  lames  quelques 
gouttes  d’acide  chlorhydrique,  de  l’eau  régale  se  forme  prés  d’elle;  une 
attaque  de  cette  lame  a lieu  ; et  l’on  constate,  par  le  procédé  déjà  em- 
ployé, un  développement  d’électricité  négative  sur  la  lame  attaquée  et 
d’électricité  positive  sur  l’autre  lame. 

Cinquième  expérience. — L’expérience  que  Volta  faisait,  et  qui  consistait 
à placer  sur  le  plateau  de  l’électroscope  une  lame  de  cuivre  soudée  à une 
lame  de  zinc  (820),  expérience  par  laquelle  ce  plateau  se  charge  d’électri- 
Cité  négative,  et  qui  réussit  bien,  surtout  lorsque  la  main  qui  tient  la 
lame  de  zinc  est  sensiblement  mouillée;  cette  expérience,  disons-nous, 
est  identique  aux  précédentes.  Le  zinc  attaqué  par  le  liquide  qui  mouille 
la  main  toujours  humide,  se  charge  d’électricité  négative,  comme  nous 
devions  nous  y attendre  d’après  ce  qui  précède.  Quant  à l’électricité 
positive,  elle  s’est  dissipée  à cause  de  la  communication  de  la  main  avec 
le  sol. 

Sixième  expéiience.  — La  même  explication  convient  à une  nouvelle 
forme  de  l’expérience  de  Volta  : on  tient  à la  main  une  lame  de  cuivre 
soudée  à une  lame  de  zinc;  celle-ci  est  posée  sur  un  papier  mouillé  ap- 
pliqué sur  le  plateau  supérieur  de  l’électroscope,  plateau  formé  par  du 
cuivre  ou  partout  autre  métal  que  ne'peut attaquer  le  liquide  employé; 
l’appareil  se  charge,  et  montre  que  le  liquide  dont  le  papier  est  humecté 
a donné  de  l’électricité  positive  au  plateau  qu’il  touchait. 

827.  Les  états  électriqaes  des  deax  e«rps  agissant  ont  une  diffé- 
rence constante.  — Une  idée  due  à Volta  et  dont  sa  pile  offre  une  véri- 
fication est  celle-ci  : Lorsqu’une  force  électro-motrice  agit  entre  deux 
corps,  la  différence  des  états  électriques  de  ces  deux  corps  est  constante. 
Ainsi,  par  exemple,  on  sait  que  de  l’eau  acidulée  par  l'acide  sulfurique 
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mouille  une  lame  de  zinc,  et  l'attaque.  Imaginons  que  le  liquide  et  le 
solide  en  question  soient  maintenus  en  dehors  de  toute  communication 
avec  le  sol,  avant  et  après  leur  contact,  et  pour  donnerplus  de  précision 
aux  raisonnements  qui  suivent,  nous  supposerons  les  surfaces  du  zinc  et 
de  l’acide  égales  toutes  deux  à l'unité  de  surface.  Par  l’effet  de  l’action 
chimique,  une  certaine  quantité  de  lliiide  neutre  est  décomposée,  du  fluide 
positif  en  quantités-  a se  porte  sur  l’acide,  et  comme  il  n’y  a pas  de 
communication  avec  le  sol,  une  égale  quantité  égale — a de  fluide  négatif 
se  développe  sur  la  lame  de  zinc.  La  différence  des  deux  quantités  d’élec- 
tricitéest+  2a.  Jusqu’ici  rien  de  nouveau.  Or  ce  que  Volta,  par  une  véri- 
table divination,  a compris  et  découvert,  c'est  que  cette  différence  + 2a 
ne  change  pas,  quelle  que  soit  la  charge  nouvelle  que  l’on  donne  à l’une 
des  substances  réagissantes.  Ainsi,  met-on  la  lame  de  zinc  en  commu- 
nication permanente  avec  le  sol,  de  sorte  qu’elle  ne  puisse  pas  rester 
électrisée;  son  état  électrique  est  zéro;  alors,  d’après  l’idée  énoncée, 
l’acide  doit  posséder  une  charge  égale  à + 2a.  Si  la  lame  de  zinc  est 
mise  en  rapport  avec  une  source  d’électricité  positive  qui  lui  donne  une 
charge  -f-  m ; l’acide  se  chargera  d’une  quantité  d'électricité  -|-  (n  -|-  2)a 
telle  que  la  différence  demeure  bien  toujours  égale  à -t-  2a.  Si  l’acide 
avait  été  en  contact  avec  une  source  lui  donnant  cette  charge  -+-  na, 
l’état  électrique  du  zinc  fût  devenu  -+-  («  — 2)a.  Enfin,  pour  épuiser 
presque  toutes  les  hypothèses,  quand  l’acide  est  maintenu  électrisé  par 
une  charge — na,  le  zinc  aurait  été  chargé  d'une  quantité  d’électri- 
cité — (n-f-  2)a. 

Telle  est  l’idée  simple  de  Voila,  idée  qui  l’a  mené  droit  à la  construc- 
tion de  la  pile,  et  qui,  si  elle  n’a  jamais  été  vérifiée  rigoureusement,  se 
trouve  du  moins  justifiée  par  tous  les  effets  de  l’appareil  où  Volta  a 
réalisé  l’une  des  conséquences  qu’elle  entraîne. 

828.  Throrie  de  la  pile  en  eommunication  avec  le  sol.  — Un  disque 
de  zinc  Z,  (fig.  351)  est  en  communication  permanente  avec  le  sol,  soit 
directenjent  soit  par  l’intermédiaire  d’un  disque  de  cuivre  C ; sa  charge 
électrique  est  constamment  nulle.  Une  rondelle  de  drap  mouillé  D,,  mise 
au-dessus  de  ce  disque,  se  charge  de  la  quantité  d’électricité  +2a, 
comme  nous  l’avons  dit  précédemment  : a dépend  de  la  nature  du 
liquide  acide  et  désignera  toujours  pour  nous  la  charge  moyenne  rap- 
portée à l’unité  de  surface.  Au-dessus  de  cette  rondelle  on  pose  un  dis- 
que de  cuivre  C,  non  attaquable  à l’acide;  l’équilibre  électrique  est 
troublé;  le  disque  ajouté  enlève  une  partie  de  l’électricité  positive  déve- 
loppée sur  l’acide;  mais  cette  électricité  est  régénérée  par  la  force 
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élcctro-molricfi,  due  à l’attaque  du  zinc  par  l’acide.  Le  zinc  perd  par 
son  contact  avec  le  sol  l’électricité  qui  lui  arrive,  et  quand  tout  mouve- 
ment des  fluides  est  terminé,  le  système  formée  par  le  drap  D,  et  par  le 
cuivre  C,  se  trouve  chargé  sur  l’unité  de  surface  d’une  quantité  d’élec- 
tricité + 2a.  Plaçons  le  disque  de  zinc  Z,  sur  le  disque  de  cuivre;  un 
nouveau  trouble  se  produit,  mais  il  n’a  d’autre  effet  que  d’amener  l’ap- 
pareil dans  des  conditions  telles  que  Z,  demeure  ù l’état  neutre,  et  que  la 
charge  électrique  de  l’ensemble  constitué  par  D,,  C,  et  Z,,  possède  la 
charge  4-  2a.  .lusqu’alors  tout  .s’est  réduit  à ceci  : quatre  rondelles  ou 
disques  sont  superposés,  mais  au  contact  des 

C»  deux  premiers  seuls,  agit  une  force  électro- 

motrice  : donc,  c’est,  de  part  et  d’auti’e,  de  ce 
contact  seul  qu’il  se  trouve  une  différence 
d’état  électrique -f- 2a.  Mais  poursuivons.  Au- 
dessus  du  disque  de  zinc  Z,  plaçons  une  ron- 
delle de  drap  mouillée  D,;  une  nouvelle  force 
électro-motrice  entre  en  jeu;  elle  s’exerce 
entrez,  et  D,.  Donc  D,  se  charge  d’une  quan- 
tité d’électricité  supérieure  de  2a  à celle 
()ui  charge  c’est  à-dire  que  la  charge  de  D, 
équivaut  à -I-  Aa . Cette  charge  se  communique 
Fig.  a.'ii.  au  disque  de  cuivre  C,,  puis  celui  de  zinc  Z. 

que  nous  superposons  aux  précédents.  Ajoutons  une  rondelle  de  drap  D-, 
elle  prendra  une  charge  -I-  Aa  + 2a  = -|-  Ca,  et  ainsi  de  suite.  A l’ex- 
trémité supérieure  de  la  pile,  la  dernière  rondelle  de  drap  D„  retient  sur 
l’unité  de  surface  une  quantité  d’électricité-f-2na  que  prend  d’ailleurs 
le  discpie  de  cuivre  C„  qui  la  recouvre. 

829.  Effet  dn  Kroapement  en  série.  — Qu’a  donc  fait  Volta  par 
ce  groupement  en  série?  11  a réussi  à charger  l’unité  de  surface  de  la 
dernière  rondelle  d’une  quantité  d’électricité  qui  est  d’autant  plus 
grande  que  le  nombre  des  éléments  est  plus  grand  ; qui  est,  en  un  mol, 
proportionnelle  au  nombre  des  éléments. 

Remarquons-le  bien,  c’est  la  quantité  d’électricité  qui  charge  Vunih- 
de  surface  qui  s’accroît  par  la  disposition  de  Voila.  Dés  lors  sa  pile 
offre  cet  avantage  précieux  ; les  actions  extérieures  qui  s’exerceront 
pour  retenir  l’électricité  sur  le  dernier  élément,  et  pour  l’empècher  de 
s’échapper  au  dehors,  seront  donc  d'autant  moins  efficaces  que  le 
nombre  des  éléments  sera  plus  considérable  : ce  qu'on  exprime,  en  di- 
sant que  la  tension  de  l’électricité  est  plus  grande. 


Digitized  by  GoogU 


PILE  VOLTAÏQUE.  11 

S.'îO.  Si,  au  lieu  d’employer  la  disposition  en  série,  on  eût  posé  les 
disques  de  zinc  à cûtél’un  de  l’autre,  de  façon  à former  une  seule  grande 
surface,  qu’au-dessus  on  eût  placé  les  rondelles  de  drap,  puis  tous  les 
disques  de  cuivre,  ou  mieux  une  plaque  de  cuivre  de  surface  équiva- 
lente, que  se  serait  il  passé?  Sur  toute  l’étendue  de  la  lame  de  zinc 
l’état  électrique  eût  été  nul,  et  sur  la  lame  de  cuivre  il  eût  été  -+-2/? 
pour  chaque  unité  de  surface,  comme  dans  le  cas  où  l’on  n’employait 
qu'un  seul  des  disques  précédents.  Alors  la  tension  électrique  serait  celle 
du  premier  élément  Z,D,C,  de  la  pile  construite  d’abord  (828);  les  ré- 
sistances extérieures  ne  seraient  pas  surmontées  par  les  fluides  dégagées 
sur  ces  larges  surfaces  plus  victorieusement  que  si  les  surfaces  étaient 
de  petites  dimensions.  Sous  ce  rapport  les  grandes  dimensions  de  l’ap- 
pareil sont  sans  avantage  Toutefois,  un  élément  de  grandeur  super- 
ficielle considérable  possède  une  charge  totale  proportionnelle  à la  sur- 
face de  l’élément.  La  lame  de  cuivre  renferme  sur  toute  sa  surface  n fois 
plus  d’électricité  que  le  disque  C,  qui  nous  a occupé,  d’abord;  elle  ren- 
ferme la  même  quantité-f-iio  que  le  disque  C„,  et  quand  les  résistances 
extérieures  seront  négligeables,  un' petit  nombre  d’éléments  pareils  pourra 
être  avantageusement  employé. 

851.  Théorie  de  la  pile  isolée.  — l.e  cas  qui  vient  d’être  dis- 
cuté est  celui  de  la  pile,  mi-e  par  une  de  ses  extrémités  en  com- 
munication avec  le  sol.  Dans  le  cas  de  la  pile  isolée,  quelle  est  la 
distribution  de  l’électricité?  Pour  la  trouver,  supposons  n éléments 
superposés.  Le  zinc  Z,  du  premier  élément  prendra  une  charge  .t 
qui,  si  elle  était  connue,  déterminerait  la  charge  de  toute  la  pile. 
Kn  effet,  comme  la  force  électro-motrice  agit  au  contact  de  l’acide  et 


des  disques  Zj  Z-  Z, Z„ 

les  charges  a:-l-2a  x-f-4a  x-+-6a x-t-2(n  — l)a. 


s’établiront  en  équilibre  sur  ces  disques,  et  enfin  sur  le  disque  decuivre  C„ 
qui  termine  la  pile  il  se  constituera  une  charge  x4-2na.  I.a  première  de 
cos  quantités  x+2a  est  relative  <à  tout  le  système  formé  parD,  C,  Z,; 
la  seconde  au  système  Dj  C,  Z^  etc.,  systèmes  qui  ont  chacun  la  même 
surface  totale  S que  nous  prendrons  égale  à l’unité  pour  plus  de  sim- 
plicité. Enfin  pour  ne  pas  avoir  à nous  inquiéter  de  petites  difficultés  de 
détail,  nous  admettrons  que  l’ensemble  des  plaques  C et  Z,  qui  com- 
mencent la  pile,  D,  et  C„  qui  la  terminent  aient  même  surface  que  cha- 
cun des  systèmes  précédents.  Alors  les  quantités  d’électricité  que  nous 
venons  de  calculer  sont  celles-là  mêmes  que  possède  chacun  dessystèrnes. 
Or,  ces  quantités  d’électricité  développées  l’ont  été  par  la  décoinposilion 
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du  fluide  neutre  qui  vient  de  la  pile  elle-même,  puisque  celte  pile  est 
maintenue  isolée  et  qu’elle  n’est  pas  chargée  d’avance;  donc,  la  somme 
des  quantités  de  fluide  positif,  augmentée  de  la  somme  des  quantités 
de  fluide  négatif,  doit  donner  un  total  égal  à 0.  On  doit  donc  avoir 


on  bien 


x + x + ia  + x + ia \ X + ‘lna  — n 

(Hx  -t-  Sua)  (b  -h  1)  ^ 


D’où  X— — na.  La  charge  du  premier  disque  de  zinc  étant  connue,  on 
en  déduit  la  charge  de  tous  les  autres  ; celle  du  dernier  disque  de  cuivre 
C,  est.T-|-2nrt  = — na+'ina=-\-na.  Enfin,  il  est  un  disque  de  cui- 
vre de  rang  y tel  que  la  charge  de  ce  disque  est  nulle  ; ce  l ang  est  donné 

par  l’équation  — m + ‘‘2ya  = ; d’où  y = Si  h est  pair,  la  valeui' 

de  y est  un  nombre  entier,  et  le  disque  qui  occupe  le  milieu  de  la  pile 
a une  charge  nulle. 

852.  Cette  discussion  montre  1“  que  les  extrémités  de  la  pile  sont 
chargées  de  quantités  d’électricité  -f-ua  et  — na,  dont  la  différence 
-f-2na  est  la  même  que  si  l’uu  des  pôles  eut  été  en  communication 
permanente  avec  le  sol  ; 2“  qu’au  milieu  de  la  pile  la  charge  est  nulle; 
5"  que  celte  charge,  négative  d’un  côté,  positive  de  l'autre,  va  en  crois- 
sant depuis  le  milieu  jusqu’à  chaque  pôle,  suivant  les  termes  d’une  pro- 
gression arithmétique. 


II.  — PREMIKKES  MODIFICATIONS  DF.  LA  PILE.  — DESCRIPTION 
DE  QUELQUES-UNS  DE  SES  EFFETS. 

833.  PlleAaoKe. — La  pile  à colonne  s’affaiblit  après  avoir  fonc- 
tionné pendant  quelque  temps.  L’une  des  causes  de  cet  affaiblissement 
doit  être  attribuée  au  poids  des  disques,  qui  a pour  effet  d’exprimer  le 
liquide  acide  contenu  dans  les  rondelles  de  drap  placées  vers  le  bas  de 
la  pile.  Dès  lors  ces  rondelles  desséchées  n’altaquent’plus  le  zinc  que 
faiblement  et  ne  produisent  presque  plus  d’électricité.  En  même  temps, 
la  liqueur  acide,  en  coulant  sur  les  bords  des  rondelles  métalliques, 
établit  entre  elles  une  communication  extérieure  directe,  analogue  à celle 
qui  serait  produite  par  un  arc  métallique.  Pour  rendre  à l’appareil  sa 
force  première,  il  est  nécessaire  de  le  démonter,  de  laver  les  rondel- 
les, de  construire  de  nouveau  la  colonne  abattue  : opérations  qui  sont 
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longues  et  assujettissantes.  Afin  d’éviter  ces  ennuis,  Cruikshank  eut 
l’idée  de  rendre  la  pile  horizontale  (fig.  552),  d'enchâsser  les  dis- 
ques C,  Z de  cuivre  et  de  zinc  soudées  enseinhle  dans  une  auge,  qui 


Fig.  331 


se  trouve  ainsi  divisée  en  compartiments;  et,  par  une  lame  mince  de 
liquide  acide  contenue  dans  chacun  de  ces  compartiments,  il  remplaça 
avec  avantage  la  rondelle  de  drap  mouillé  de  la  pile  à colonne.  Quand 
la  pile  ne  marche  plus  bien,  on  lui  rend  promptement  son  énergie  pri- 
mitive en  renouvelant  l’eau  acidulée  qu’elle  contient. 

85  i.  Plie  A coaroane. — Tout  assemblage,  qui  présentera  les  trois 
substances  : zinc,  cuivre,  eau  acidulée,  se  succédant  dans  l’ordre  indi- 
qué par  Volta,  formera  une  pile  où  rien  d’essentiel  ne  sera  changé  ; 
l'aspect  seul  aura  varié.  La  pile  à couronne  que  représente  la  ligure  355 


est  composée  de  lames  de  cuivre  G,  G',  G"  et  de  zinc  Z,  Z',  Z*  soudées 
ensemble  deux  à deux  et  recourbées  en  forme  de  fer  à cheval.  Ghaque 
couple  zinc-cuivre  plonge  à la  fois  dans  deux  des  vases  consécutifs  dé- 
signés par  V,  V',  V",  et  ses  extrémités  sont  baignées  par  l’eau  acidulée 
qu’ils  contiennent.  La  pile  connnence  par  un  premier  cuivre  G'  et  se 
termine  par  une  lame  de  zinc  Z. 

855.  En  parcourant  cette  pile  de  Z en  G",  on  voit  que  l’on  a succes- 
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sivenicnt  : zinc,  cuivre,  eau  acidulée;  zinc,  cuivre,  eau  acidulée,  el  ainsi 
de  suite,  selon  l’ordre  que  Voila  avait  prescrit. 

836.  Régie  géaérale  pour  reronnaltre  les  pdirs  d'nae  plie.  — 
Celte  disposition  est  si  analogue  à celle  de  Voila  qu’il  est  bien  facile  de 

reconnaître  que  le  pôle  positif  se  trouve 
en  P et  le  pôle  négatif  en  N.  Mais  connue 
au  début  de  c.es  éludes,  on  éprouve  sou- 
vent quelque  difficulté  à bien  détermi- 
ner les  pôles,  nous  donnerons  une  régie 
qui  résulte  des  considérations  théori- 
ques établies.  Elle  repose  sur  ce  fait  que 
quels  que  soient  les  deux  métaux,  quelle 
que  soit  la  dissolution  dont  on  fasse 
usage,  toujours,  dans  un  arrangement 
semblable  à celui  de  Volta,  l’électricité 
négative  s’accumule  sur  le  métal  attaqué,  et  l’électricité  positive  sur  le 
métal  non  attaqué. 

837.  Quand  l’on  veut  déterminer  les  pôles  d’une  pile,  ou  n’a  qu’à  con- 
sidérer un  des  éléments,  c’est-à-dire  un  assemblage  tel  que  celui  de  la 
figure  554  qui  comprend  les  deux  métaux  séparés  par  le  liquide  inter- 
|)Osé  ; on  regarde  de  quel  côté  se  trouve  le  métal  attaqué  par  le  liquide; 
c’est  toujours  à l’extrémité  de  la  pile  qui  se  trouve  de  ce  côté  que  le  pôle 
négatif  est  placé,  et  le  pôle  positif  se  trouve  à l’extrémité  opposée.  Ainsi, 
dans  la  pile  de  Voila,  décrite  au  n"  822,  une  rondelle  quelconque  de 
drap  mouillé  a le  disque  de  zinc  placé  au-dessous  d’elle,  el  c’est  en  bas 
que  se  trouve  le  pôle  négatif.  Dans  la  pile  à couronne  de  la  figure  353, 
le  zinc  qui  sera  attaqué  par  l’acide  dans  chaque  couple  est  à droite  par 
rapport  au  lecteur,  le  pôle  négatif  est  aussi  à droite. 

858.  Plie  de  Woliaiitoii.  — La  pile  à couronne  a été  modifiée  par 
Wollaston  et  rendue  trés-commode  et  plus  puissante.  La  pile  de  Wollas- 
tou  (/ijf.  355)  n’est  autre  que  la  précédente  (854);  seulement,  la  lame  de 
cuivre  de  chaque  élément  contourne  la  lame  de  zinc  et  l’enveloppe  sans  la 
toucher  ; de  petits  arrêts  de  bois,  interposés  entre  les  deux  lames, 
empêchent  tout  contact.  Cette  disposition  rend  le  courant  de  la  pile 
plus  intense.  En  outre,  une  barre  transversale  de  bois  Blî'  fixée  conve- 
nablement, permet  d’enlever  à la  fois  toutes  les  lames,  des  bocaux  de 
verre  dans  lesquels  elles  plongent.  Dans  l’intervalle  de  deux  expé- 
riences, on  peut  donc  mettre  l’appareil  à l’abri  de  l’action  de  l’acide 
(jui  ronge  le  zinc  ; celte  disposition  a de  l'imporlance  parce  qu’elle  rend 
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moins  prompte  l’usure  de  la  pile,  et  qu’il  faut  dès  lors  renouveler  moins 
souvent  et  le  zinc  qui  se  détruit  et  l’eau  acidulée  qui  s affaiblit.  Des 
appuis  A,  A munis  de  crans  reçoivent  la  barre  pendant  que  la  pile  est 
inactive. 


Fig.  3SS. 


859.  Déeonpoaition  de  l’ean  acididde.  — Avant  de  poursuivre  la 
description  des  piles,  il  est  indispensable  de  décrire  quelques  effets 
chimiques  du  courant,  car  ces  effets  jouent  un  rôle  essentiel  dans  les 
perfectionnements  que  nous  avons  à faire  connaître. 

Le  courant  de  la  pile,  en  traversani  l’eau  acidulée,  la  décompose. 
Four  faire  l’expérience,  on  se  sert  d’un  verre  V {fig.  356),  dont  le  fond, 
percé  de  deux  trous,  est  traversé  par  deux 
lames  L,  L'  ou  deux  fils  de  platine.  — Ce 
petit  appareil  porte  le  nom  de  voltami’tre. 

— On  verse  dans  le  verre  de  l’eau  acidu- 
lée, et  on  pose  deux  petites  éprouvettes  H, 

O renversées  et  pleines  du  même  liquide, 
au-dessus  des  fils  métalliques.  L’une  des 
lames  L' est  mise  en  communication  avec  le 
pôle  positif  P d’une  pile,  l’autre  avec  le 
pôle  négatif  N.  Aussitôt  que  le  courant 
passe  dans  l’eau  acidulée,  celle-ci  est  dé- 
composée ; les  lames  se  recouvrent  de 
nombreuses  bulles  de  gaz,  qui  se  déga- 
gent dans  les  cloches  correspondantes,  et  l’on  ne  tarde  pas  à recon- 
naître que  dans  l’éprouvette  II,  placée  au-dessus  de  la  lame  négative,  se 
réunit  un  volume  de  gaz  double  de  celui  qui  arrive  dans  l’autre  éprou- 


Fig.  556. 
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vetteO.  Au  premier  gaz,  on  reconnaît  tous  4es  caractères  de  l’hydrogène, 
à l’autre,  ceux  de  l’oxygène. 

Ce  mode  de  séparayon  des  éléments  de  l’eau  par  le  passage  d’un  cou- 
rant peut  s’exprimer  d’une  autre  manière,  et  cette  forme  nonvelle  nous 
sera  bientôt  d’une  grande  utilité  : l’hydrogène  vient  toujours  se  déposer 
sur  la  lame  par  laquelle  le  courant  sort  du  liquide,  l’oxygène  se  dépose 
snr  la  lame,  par  laquelle  le  courant  pénètre  dans  le  liquide. 

840.  Décomposition  des  sels  métalliques.  — Une  dissolution  d’un 
set  métallique  est  aussi  décomposée  par  la  pile.  On  fait  l’expérience  en 
plongeant  deux  lames  de  platine  dans  une  dissolution  d’un  sel  métal- 
lique : d’argent,  de  cuivre,  de  zinc  ou  de  tout  autre  métal  {^g.  o57). 

Pour  le  moment,  nous  préférerons  une 
dissolution  de  sulfate  de  zinc.  Chaque 
lame  est  mise  en  communication  avec 
l’un  des  rhéophores  de  la  pile  : le  cou- 
rant passe  et  la  lame  R qui  communique 
avec  le  pôle  négatif  se  recouvre  d’une 
couche  de  zinc  qui,  au  bout  de  peu  de 
temps,  est  parfaitement  visible.  Au  con- 
traire, l'acide  et  l’oxygène  du  sel,  mar- 
chent en  sens  inverse  du  courant,  se 
portent  vers  la  lame  A par  laquelle  il  arrive,  comme  on  peut  le  constater 
par  1 analyse  chimique.  En  somme,  le  résultat  final  est  toujours  celui-ci  : 
le  zinc  se  dépose  s ur  la  lame  par  laquelle  le  courant  sort  comme  le  faisaîl 
tout  à 1 heure  l’hydrogène  de  l’eau  acidulée,  l’acide  et  l’oxygène  sur 
l’autre  lame. 

841.  Action  du  courant  anr  l’aignllle  aimantée.  Il  est  enfin 
Utile  de  savoir,  avant  de  poursuivre,  que  le  courant  exerce  une  action 
sur  l’aiguille  aimantée,  par  exemple  sur  l’aiguille  de  déclinaison.  Itéjù, 
dans  1 étude  de  la  chaleur,  nous  avons  utilisé  celte  action  pour  con- 
struire le  thermomètre  différentiel  de  Nobili  et  Melloni.  Nous  revien- 
drons avecdétail  sur  ce  sujet  au  chapitre  IV  de  ce  livre;  mais  à l’oc- 
casion cependant,  nous  nous  permettrons  dès  à présent  d’utiliser  la  dé- 
couverte d’Œrsted,  en  prenant  la  même  liberté  que  nous  nous  sommes 
permise  pour  l’étude  do  la  chaleur  rayonnante. 
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III.  — flI.ES  .V  COURANT  CONüTA.M. 

Les  parties  qui  constituent  les  piles,  dont  nous  venons  de  parler,  s'al- 
tèrent vite  ; il  en  résulte  un  alTaiblissement  rapide  du  cou-rant,  qui  bien- 
tôt devient  si  peu  intense,  que  les  effets  que  l’on  avait  en  vue  de  réaliser 
avec  l'appareil,  ne  se  manifestent  plus.  Daniell  est  arrivé  à combattre 
ces  variations  du  courant  et  à construire  des  piles  constantes;  il  y est 
parvenu  après  avoir  analysé,  avec  soin,  les  causes  des  modiflcations  ob- 
servées. Faisons  cette  analyse  après  lui. 

842.  Zlne  aagMRl«anié. — Avant  les  travau.v  de  Daniell  cependant,  une 
première  découverte  avait  déjà  rendu  la  pile  moins  variable,  en  même 
temps  qu  elle  procurait  une  grande  économie. 

Kemp  avait  reconnu  que  le  zinc  amalgamé  ne  s’attaque  pas  au  milieu  de 
l’eau  acidulée;  Sturgeon  proposa  d’employer  dans  la  pile  le  métal  ainsi 
préparé  au  lieu  du  zinc  ordinaire,  et  il  fit  voir  que  l’appareil  étant  mis 
en  activité  dans  ces  nouvelles  conditions,  le  zinc  s’use  en  moins  grande 
quantité,  tout  en  produisant  de  meilleurs  effets.  De  là,  dans  toutes  les 
piles  l’emploi  du  zinc  amalgamé  : c’est  une  économie  de  zinc  et  d’acide, 
.et  iiième  de  temps,  car  la  pile  n’a  pas  besoin  d’étre  renouvelée  aussi 
souvent. 

84Ô.  C^oanuit  i■terief■r  de  la  plie.  — Jusqu’ici,  nous  avons  considéré 
esclusivenient  le  mouvement  de  l’électricité  qui  s’accomplit  dans  le  cir- 
cuit extérieur  de  la  pile  ; mais,  en  réalité,  ce  mouvement  est  plus  étendu, 
car  à mesure  que  les  pôles  perdent  leurs  Iluides  libres  par  rintermé- 
diaire  des  rbéophores,  de  nouvelles  quantités 
d’électricité  y arrivent  à tout  instant,  produite 
par  les  couples  voltaïques.  Fn  un  mot,  la  pile 
envoie,  sans  relâche,  de  l’électricité  positive  vers 
le  pôle  positif,  de  l’ébvctricité  négative  vers  le  pôle 
négatif.  L’intérieur  de  chaque  couple  (/iÿ.  008)  se 
trouve  parcouru  par  les  deux  électricités,  qui 
clieminent  en  sens  contraire,  il  est  le  lieu  d’un 
courant  que  nous  appellerons  le  courant  inté- 
rieur, et  qui,  en  adoptant  toujours  la  même 
couveiitiou  (824)  va  du  pôle  négatif  au  pôle  positif  dans  la  pile.  La 
ligure  358,  dans  laquelle  les  flèches  indiquent  le  sens  du  courant,  rend 
sensible  l’indication  que  nous  venons  de  donner. 
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Ce  courant  intérieur  peut  être  manifesté  au  moyen  de  l’aiguille  aiman- 
tée. Pour  y parvenir,  on  met  la  pile  de  Wollaston  dans  les  Locaux  con-  ’ 
tenant  l’eau  acidulée,  puis  on  dirige  la  barre  de  bois  dans  la  direction 
du  méridien  magnétique.  Lorsque  les  pôles  ne  sont  pas  réunis,  il  n’y  a 
pas  de  courant  extérieur,  et,  par  suite,  pas  de  courant  intérieur;  aussi 
une  petite  aiguille  aimantée  horizontale  placée  sur  un  pivot  que  porte  la 
barre,  reste  immobile,  dirigée  du  sud  au  nord  magnétique.  Les  pôles 
sont-ils  réunis,  aussitôt  l’aiguille  est  déviée,  et  cette  déviation  prouve 
l’existence  du  courant  intérieur  et  en  indique  le  sens. 

Ri4.  IHodiUeatlona  •nbira  par  une  pile  en  actlTlta^.  — Le  courant 
intérieur  de  la  pile  travei-se,  dans  chaque  cellule  de  la  pile  à auge  ou 
dans  chaque  bocal  de  la  pile  de  Wollaston,  un  liquide  décomposable,  il 
y i>énélre  par  une  lame  de  métal,  il  en  sort  par  une  autre  lame  égale- 
ment métallique  : le  liquide  doit  donc  être  décomposé.  Prenons  comme 
exemple  la  pile  à couronne  : lorsque  les  deux  pôles  seront  mis  en  com- 
munication par  l’intermédiaire  d’un  corps  conducteur,  un  courant  che- 
minera, dans  chaque  vase,  du  zinc  vers  le  cuivre,  à travers  le  liquide, 
dont  les  éléments  seront  ainsi  peu  à peu  séparés. 

845.  Dépôt  d'hydrogène.  — Au  début,  ce  liquide  est  de  l’eau  acidulée 
et  l’élément  de  pile  forme  comme  un  voltamètre.  L’hydrogène,  entraîné 

dans  le  sens  du  courant,  se  dégage 
sur  la  lame  de  cuivre  par  laquelle 
le  courant  sort  (839),  et  l’oxygène, 
porté  en  sens  inverse,  vient  sur  la 
lame  de  zinc  se  combine  au  métal 
et  l’oxyde 

En  observant  une  pile  en  acti- 
vité, 011  voit,  en  effet,  se  déga- 
ger sur  la  lame  de  cuivre  un  gaz 
qu’il  est  aisé  de  recueillir  et  de 
reconnaître  pour  de  l'hydrogène. 
Danielly  est  parvenu  en  constituant 
un  élément  {fig.  539)  dont  les  lames 
zinc  et  cuivre  étaient  disposées 
comme  celles  d’un  voltamètre  : 
au-dessus  de  la  lame  de  cuivre  P, 
était  maintenue  une  éprouvette,  et 
aussitôt  (|ue  cette  pile  était  en  activité,  l’éprouvette  commençait  à 
se  remplir  d’hydrogène  ; aucun  gaz,  d’ailleurs,  ne  se  dégageait  sur  le 


Digitized  by 


IMLKS  A COl^HAM  CONSTANT. 


ly 


zim;  atiialgamé  Z.  L'hydrogène  ainsi  développé  produit  une  doul)le  inodi- 
ticalion  de  la  pile.  Il  a pour  premier  effet  de  rompre,  en  partie,  la  série 
des  corps  conducteurs  dont  l'appareil  est  composé;  il  recouvre  le  cuivre 
et  forme  à sa  surAice  une  couche  gazeuse  trés-im|)ropre  au  passage  des 
électricités  qui  tendraient  à continuer  leur  mouvement  primitif.  Mais, 
c’est  encore  là  le  moindre  de  ses  inconvénients.  Le  cuivre  qu’il  revêt  se 
trouve  dans  des  conditions  particulières,  qu’on  exprime  en  disant  qu’il 
est  polarisé.  L’hydrogène  condensé  constitue  une  substance  très-oxy- 
dable, ayant  le  même  rôle  électro-moteur  que  le  zinc,  et  sou  action  op- 
posée à la  force  électro-motrice  principale  en  détruit  une  partie.  La  pile 
diminue  d’énetgie  : le  courant  extérieur  est  moins  puissant. 

On  démontre  ce  rôle  électro-moteur  de  rhydrogene,  cette  polarisation 
de  la  lame  qu’il  recouvre,  en  décomposant  l'eau  par  la  pile  au  moyen 
de  lames  de  platine  servant  d’électrodes.  Si  après  que  la  décomposition 
a duré  quelque  temps  on  enlève  la  pile  et  qu’on  réunisse  les  lames  du 
voltamètre  avec  le  fil  d’un  galvanomètre  ; une  déviation  a lieu  ; elle  indique 
que  la  lame  recouverte  d’hydrogène  est  devenue  un  pôle  négatif. 

816.  Affaiblissement  de  l'acide.  — A mesure  que  la  pile  fonctionne, 
l’eau  acidulée,  qui  sans  cesse  attaque  le  zinc,  va  en  s’affaiblissant,  et 
quand  l’appareil  a été  assez  longtemps  en  activité,  le  liquide  ne  ren- 
ferme plus  qu’une  petite  proportion  d’acide  libre  : telle  est  la  seconde 
modification  subie  par  chaque  élément. 

817.  Dépôt  de  %inc.  — Lorsque  l’acide  a dissous  une  certaine  quantité 
de  zinc.  Ta  décomposition  qui  s’opère  dans  chaque  vase  ne  porte  plus 
seulement  sur  l'eau  acidulée,  elle  porte  sur  le  sulfate  dé  zinc  formé; 
et  le  zinc  entrainé  par  le  courant,  vient  se  déposer  sur  la  lame  de 
cuivre.  De  là  une  altération  trés-gtave  : le  liquide  est  de  chaque  côté 
en  présence  de  deux  lames  de  zinc(iu’il  peut  attaquer.  Deux  forces  électro- 
motrices agissent  en  sens  inverse  et  se  détruisent.  La  pile  ne  marche  plus. 

STS.  En  résumé,  les  parties  qui  composent  une  pile  subissent  trois 
modifications  : 1“  l’eau  acidulée  s’altère  en  attaquant  le  zinc,  elle  se 
transforme  en  une  dissolution  de  sulfate  de  zinc  ; 2"  le  cuivre  se  recouvre 
d’une  couebe  d’hydrogène  doublement  nuisible;  5"  le  cuivre,  quand  la 
pile  a déjà  fonctionné  depuis  quelque  temps,  se  recouvre  de  zinc. 

On  pourrait  remarquer  encore  que  le  zinc  en  se  dissolvant  diminue 
d’épaisseur;  mais  ce  changement  est  sans  importance. 

8A9.  PiiedcDanleii. — l’our  y remédier,  que  faut-il?  Construire  une 
pile,  dont  toutes  les  parties  se  reconstituent  dans  leur  état  initial,  à me- 
sure qu’une  modification  vient  à se  produire.  C’est  ce  qu'a  fait  Daniell. 
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l’oLir  éviter  que  le  cuivre  ne  se  recouvre  (riiydrojçêiie  ou  de  zinc,  il 
le  place  eu  contact  avec  un  liquide  qui  ne  contient  ni  eau  acidulée  ni 
sulfate  de  zinc,  mais  bien  du  sulfate  de  cuivre.  Il  lui  donne  la  forme 
d’un  vase  CC'  {fig.  Ô60)  dans  lequel  ce  liquide  est  contenu.  Le  zinc 
plonge  dans  de  l'eau  acidulée  que  contient  un  vase  M.M'  formé  par  une 
membrane  poreuse.  Par  suite  de  la  porosité  de 
ce  vase,  une  couche  continue  de  liquide  se 
Irouve  entre  le  zinc  et  le  cuivre,  et  l'appareil 
offre  la  série  non  interrompue  de  métaux  et 
de  liquide  qui  constitue  une  pile  voltaïque. 
On  l’a  déjà  compris  : les  inconvénients  des 
piles  anciennes  seront  ainsi  éliminés  : le 
courant  intérieur,  dans  sa  marche  à travers 
le  sulfate  de  cuivre  ne  pourra  avoir  d'autre 
effet  que  de  le  décomposer,  et  de  former 
un  dépôt  de  cuivre  sur  la  lame  de  cuivre  qui 
augmentera  un  peu  d’épaisseur;  résultat  sans 
importance.  Sur  cette  lame,  on  aura  évité 
entièrement  l’arrivée  de  l’hydrogène,  et  grâce  à la  cloison  MM',  le  dé- 
pôt du  zinc  qui  changeait  l’économie  intérieure  de  l’appareil.  Kn 
môme  temps,  l’acide  sulfurique  provenant  de  la  décomposition  du  sul- 
fate de  cuivre  se  portera  vei-s  le  zinc  pour  continuer  l’action  initiale. 

ShO.  (;e|)eiidant  un  inconvénient  évité,  un  autre  apparait  ; la  dissolu- 
tion de  sulfate  de  cuivre  s’appauvrit  à mesure  que  la  pile  foindionne  et 
(pie  le  cuivre  se  dépose.  11  faut  y remédier.  Daniell  dispose  dans  ce  but 
vers  le  haut  du  vase  de  cuivre  CC'  une  galeiie  GG'  percée  de  trous,  et 
la  remplit  de  cristaux  de  sulfate  de  cuivre.  La  galerie  est  envahie  par  la 
dissolution  qui,  au  fur  et  à mesure  de  son  appauvrissement,  répare  ses 
pertes  en  dissolvant  les  cristaux  en  contact  avec  elle. 

S.")! . l)es  trois  altérations  de  la  pile,  deux  sont  déjà  éviti'cs  ; il  en 
reste  une  troisième,  celle  qui  tient  à l’affaiblissement  de  l’eau  acidulée. 
Pour  la  combattre,  Daniell  s’est  résigné  à renouveler  peu  à peu  le  liquide 
dont  il  est  impossible  de  prévenir  l'altération.  cet  effet,  un  entonnoir 
E placé  au-dessus  de  chaque  élément  laisse  coulei'  goutte  à goutte  de 
l’eau  acidulée  : une  ouverture  pratiquée  au  fond  du  bocal  donne  issue 
à la  dissolution  chargée  de  sulfate  de  zinc  que  son  poids  spécifique  fait 
descendre  à mesure  qu’elle  se  forme.  Afin  que  récoulement  soit  bien 
réglé  et  que  le  niveau  demeure  constani,  à l’ouverture  du  fond  est  adapté 
un  tube  SS’  recourbé  comme  la  figure  l’indique,  et  dont  le  bec  laisse 


Fig.  5G0. 


Digitized  by  Coogle 


PILES  A COURANT  CONSTANT.  21 

écouler  la  dissolution  saline.  Cette  disposition  n’enipèche  pas  le  zinc 
détre  baigné  en  partiapar  le  sulfate  de  zinc  produit;  mais  si  lëcoule- 
inent  est  régulier,  si  le  travail  auquel  la  pile  est  employée  n'a  pas  de 
variations  notables,  un  liquide  de  constitution  sensiblement  constante 
passe  et  se  renouvelle  dans  les  bocau.v. 

852.  Simpiiiicatioa  de  la  plie  de  Danieii.  — La  pile  ainsi  construite 

est  théoriquement  d’une  constance  parfaite;  dans  la  pratique,  elle  de- 
meure à peu  prés  constante  pendant  plusieurs 
jours.  Mais  la  nécessité  de  renouveler  l’eau  aci 
dulée,  l’embarras  occasionné  par  le  tube  SS' 
qui  force  d’avoir  des  tables  particulières  pour 
poser  les  bocaux,  a engagé  les  physiciens  à 
employer  la  pile  de  Daniell  en  supprimant  ses 
parties  gênantes.  L’appareil  est  alors  simple- 
ment construit  comme  l’indique  la  figure  561 , 
où  la  membrane  est  d’ailleurs  remplacée  par 
un  vase  poreux  de  porcelaine  V.  L’expérience  Fig.  001. 

a montré  que  la  pile,  dont  l'eau  acidulée  n’était  pas  renouvelée,  fournis- 
sait un  courant  d’intensité  un  peu  variable  : toutefois,  ces  variations 
sont  négligeables  dans  la  plupart  des  cas.  Aujourd’hui,  la  pile  simpli- 
fiée est  employée  de  préférence  à la  pile  construite  par  l'inventeur  : il 
n y a d exception  que  pour  les  recherches  très-délicates  de  physique, 
qui  exigent  un  courant  constant  pendant  plusieurs  jours. 

855.  Modiaeailon  de  la  plie  de  Daniell.  — Ainsi,  l’administration 
des  télégraphes  emploie  les  piles  de  Daniell  sans  réservoir  et  sans  tube. 
D’ailleurs,  rien  d’essen- 
tiel n’est  changé  aux  dis- 
positions que  nous  avons 
fait  connaître  ; seulement 
la  lame  de  cuivre  est  rem- 
placée par  un  gros  fil  de 
même  métal  soudé  au  zinc 
et  portant  une  petite  coupe 
percée  de  trous  sur  la- 
quelle on  pose  les  cristaux 
de  sulfate  de  cuivre.  L’eau 
acidulée  est  remplacée 
par  de  l’eau  ordinaire  au  milieu  de  laquelle  le  zinc,  même  non  amal- 
gamé, n’est  attaqué  que  très-lentement  quand  la  pile  ne  fonctionne  pas. 
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La  figure  562  représente  une  pile  analogue  : la  seule  différence,  c’esi 
qu’un  cylindre  de  cuivre  tient  lieu  du  fil  de  la  pile  des  télégraphes. 

(Soi,  nie  A sulfate  de  mercore  de  M . HlariA'Davy. — La  dissolution 
de  sulfate  de  cuivre  filtre  toujours  peu  à peu  à travers  le  vase  poreux, 
qui  est  le  plus  souvent  constitué  par  de  la  porcelaine  dégourdie,  et  aux 
points  de  la  laine  de  zinc,  où  elle  parvient,  elle  laisse  déposer  une  couche 
de  cuivre.  De  là,  les  effets  les  plus  fâcheux  i une  petite  pile  prend  nais- 
sance dans  la  pile  inêiiie  : le  cuivre  déposé,  le  zinc  et  le  liquide  fonnenl 
un  élément,  mais  un  élément  dont  les  pôles  sont  toujours  réunis,  et 
qui  est  par  suite  en  activité  continuelle.  Le  zinc  se  trouve  rongé  sans 
relâche,  et  cela  sans  effet  utile  : le  mouvement  d’électricité  est  absolu- 
ment local. 

Dans  ces  derniers  temps,  ,M.  Marié-Davy  a eu  l’heureuse  idée  de  rem- 
placer le  sulfate  de  cuivre  par  du  sulfate  de  mercure.  Lorsque  la  disso- 
lution de  sulfate  de  mercure  filtre  à travers  le  vase  poreux,  du  mercure 
se  dépose  sur  le  zinc  et  entretient  l’amalgamation  que  l’expérience  a 
montrée  si  avantageuse,  l'ar  ce  moyen,  toute  filtration  devient  non-seu- 
lement sans  danger,  mais,  jusqu'à  un  certain  point,  profitable.  Ce  per- 
fectkmnemeut  a nécessité  une  modification  nouvelle,  car  une  lame  de 
cuivre  ne  peut  pas  être  plongée  dans  la  dissolution  d’un  sel  de  mercure 
sans  être  attaquée  et  dissoute  ; celle  des  piles  précédentes  est  remplacée 
par  un  cylindre  de  charbon  des  cornues  à gaz,  corps  bon  conducteur  et 
sur  lequel  le  mercure  se  dépose  comme  le  cuivre  se  déposait  dans  la 
pile  à sulfate  de  cuivre.  Le  mercure  révivilié,  pendant  que  la  pile  fonc- 
tionne, coule  au  fond  du  vase  poreux  où  on  le  retrouve  pour  l’iililiser  de 
nouveau. 

Le  sulfate  de  mercure  est  très-peu  soluble,  il  faut  l’employer  en  pou- 
dre délayée  dans  de  l'eau,  qui  le  dissout  lentement  à mesure  que  la 
maridie  de  la  pile  altère  la  dissolution.  Malheureusement,  si  l’on  veut 
une  pile  un  peu  active,  la  dissolution  saline  s’épuise  si  rapidement  dans 
chaque  couple,  que  le  courant  intérieur  ne  trouve  plus  dans  le  vase  po- 
reux que  de  l’eau  à décomposer,  et  l’on  n'a  plus  en  réalité  qu’une  pile 
de  Wollaston.  Maistel  n’est  pas  le  cas  quand  il  s'agit  du  fonctionnement 
des  télégraphes  et  de  quelques  autres  appareils.  Aussi  la  pile  de 
M.  Marié-Davy  a-t-elle  été  mise  à l’essai  par  l’adininistration,  et  les  effets 
ont  répondu  aux  espérances  ipie  l’on  avait  conçues. 

Rofi.  Plie  de  (irovc. — La  marche  satisfaisante  des  piles  de  Daniell 
simplifiées  avait  montré  que,  pour  obtenir  un  courant  constant,  il  fallait 
surtout  éviter  le  dépôt  et  l’adhérence  des  bulles  d’hydrogène  et  le  dépôt 
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Ho  zinc  sur  la  lame  de  cuivre.  Dès  lors  une  multitude  de  dispositions 
nouvelles  ont  été  imaginées,  toutes  dérivant  des  mêmes  principes.  Les 
inventeurs  de  ces  appareils  perfectionnés  ont  conservé  le  vase  poreux 
qui  empêche  le  dépôt  du  zinc;  ils  ont  tous  cherché  à empêcher  l'hydro- 
gène de  se  développer  sur  le  cuivre,  ou  bien  encore  ils  ont  essayé  de 
l'absorber  aussitôt  après  sa  formation.  Parmi  eux,  Grove  panint  à ce 
dernier  résultat  au  moyeu  de  l’acide  azotique  dont  les  propriétés  oxy- 
dantes sont  bien  connues.  Il  plaça  cet  acide  dans  le  vase  poreux,  et 
comme  dans  ces  conditions  nouvelles  le  cuivre  eût  été  dissous,  il  lui 
substitua  le  platine.  Quand  la  pile  est  en  activité,  la  dissolution  d'acide 
azotique  est  décomposée;  l'hydrogène,  entraîné  dans  le  sens  du  courant, 
se  porte  vers  la  lame  de  platine,  mais  il  ne  peut  pas  la  polariser;  car  il 
disparait  presque  aussitôt  en  se  combinant  à une  paiiie  de  l’oxygène  de 
l'acide  azotique  ; par  suite,  de  l'eau  et  des  composés  nitreux  prennent 
naissance,  et  tout  dépôt  d'hydrogène  est  impossible. 

La  pile  de  Grove  est  assez  constante,  un  peu  moins  cependant  que  la 
pile  de  Daniell  ; mais  elle  lui  est  supérieure  quand  un  courant  énergique 
est  nécessaire. 

856.  nie  de  Bnuea.  — La  pile  de  Grove  est  d'uii  prix  élevé  à cause 
de  l'emploi  du  platine,  M.  Bunsen  l’a  rendue  beaucoup  mmns  coûteuse  en 


Fig.  363. 


remplaçant  ce  métal  par  des  cylindres  de  coke  qui  sont  bons  conducteurs 
de  rélectricité.  .Aujourd'hui,  au  coke  de  Bunsen,  on  substitue  ce  char- 
bon compacte,  que  l'on  trouve  adhéi’ant  aux  parois  des  cornues,  em- 
ployées à la  fabrication  du  gaz  de  l'éclairage. 

La  pile  de  Bunsen,  telle  qu'elle  est  construite  actuellement  {fig.  563), 
se  compose  d'un  vase  poreux  Y en  porcelaine  dégourdie  qui  contient  de 
l’acide  azotique,  au  milieu  duquel  plonge  un  cylindre  de  charbon  C.  Ce 
vase  de  porcelaine  est  au  centre  d’un  bocal  de  verre  ou  d’un  pot  de  grés 
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qui  renfcrnu'  de  l’eau  chargie  d'acide  sulfurique.  Une  lame  de  zinc  Z 
épaisse,  atnalgamt-c  et  contournée  en  cylindre,  entoure  de  prés  le  vase 
poreux. 

Pour  réunir  plusieurs  éléments,  on  creuse  les  charbons  d’un  trou  co- 
nique, dans  lequel  vient  s’enfoncer  un  cône  métallique  qui  termine  une 
lame  de  cuivre  soudée  à la  partie  supérieure  de  chaque  lame  de  zinc.  On 
peut  aisément,  de  cette  manière,  mettre  en  série  continue  un  grand  nom- 
bre d'éléments  : le  charbon,  demeuré  libre  à l’une  des  extrémités,  re- 
présente le  pôle  positif  de  la  pile,  et  le  zinc  de  l'élément  situé  à l'autre 
bout  représente  le  pôle  négatif. 

857.  Plie  de  limee.  — Une  pile  à courant  constant  assez  simple  a été 
imaginée  par  Smee,  qui  s'est  appuyé  sur  ce  fait,  que  l'hydrogène 
n’adhére  nullement  ni  au  platine,  ni  à l’argent,  quand  ces  mélanx  sont 
recouverts  de  noir  de  platine;  de  sorte  que  ce  gaz  ne  peut  pas  les  pola- 
riser et  n’a  dés  lors  aucune  fôcheuse  inlluene.»-  pour  diminuer  l'inten- 
sité du  conranl.  La  pile  est  donc  formée  d’une  lame  de  zinc  amalgamé 
et  d’une  lame  de  platine  ou  d’argent  recouverte  de  noir  de  platine;  toutes 
deux  plongent  dans  l’eau  acidulée  par  l'acide  sulfurique.  Lorsque  l'auge 
qui  contient  le  liquide  est  d’une  grande  capacité,  la  constance  de  la 
pile  est  remarquable. 

8.57  /«'.<.  Plie  A KHZ  de  Cirove.  — Un  physicien  anglais,  M.  Grove,  a 


misa  profit  la  |>olarisation,  dont  nous  avons  parlé  (8i.5),  pour  construire 
une  pile  intéressante  par  son  origine  Nous  allons  la  décrire  ici  afin  de 


by  Google 


PILhS  A COtRANT  CONSTANT. 


25 


liipii  fixer  dans  les  esprits  le  souvenir  de  l’art  ion  polarisante  des  gaz  qui 
restent  adhérents  aux  lames  métalliques.  Que  l’on  imagine  une  série  de 
vollainètres  {fig.  ôGôfcû)  dont  les  lames  de  platine  s’élèvent  le  plus  haut 
possible  dans  les  éprouvettes.  Ces  voltamètres  étant  placés  en  série,  comme 
dans  les  expériences  de  Faraday,  on  fait  passer  un  courant  qui  les  tra- 
verse tous,  et  dès  lors  les  éprouvettes  s’emplissent  de  gaz.  Si  à un  moment 
donné,  on  fait  ctîsser  le  courant,  la  série  des  voltamètres  forme  une  pile 
véritable  : la  dernière  lame  qui  plonge  dans  l’hydrogène  est  le  pôle  néga- 
tif; la  première  qui  plonge  dans  l’oxygène,  le  pôle  positif. 

.Avec  cette  pile,  on  peut  produire  tous  les  effets  des  piles  ordinaires, 
commotion,  étincelle,  décompositions  chimiques,  etc.  A mesure  qu’elle 
fonctionne,  les  gaz  qui  remplissaient  les  éprouvettes  disparaissent  peu  à 
p**u  : pour  que  la  pile  continue  à marcher,  il  suffit  d'introduire  de  l’hy- 
drogéiie  et  de  l’oxygène  dans  chacune  d’elles,  et  cela  par  un  procédé 
quelconque.  C’est  uniquement  pour  rendre  l’explication  plus  simple  que 
nous  avons  supposé  d'abord  que  les  gaz  provenaient  de  la  décomposition 
de  l’eau  : quelle  que  fût  leur  origine,  ils  eussent  donné  les  mêmes 
résultats. 
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EFFE'I'S  DE  LA  PILE 


A l’aille  de  la  pile,  on  peut  produire  les  trois  "rands  ordres  de  plié- 
iioinènes  naturels  : 1“  des  phénomêiies  physiques;  2“  des  phénomènes 
l'.hiiniques ; ô"  des  phénomènes  physiologiques.  Ces  trois  modes  d'ae- 
tion  de  l’appareil  voltaïque  vont  être  suceessi veulent  examinés. 


1.  — KFFKTS  MIYSIQFKS 

S58.  Étincelle.  — L’étincelle  jaillit  lorsque  les  deux  fils  conducteurs 
attachés  aux  pôles  sont  mis  en  rapport  l’un  avec  l’autre.  Ce  phéno- 
mène est  un  de  ceux  que  la  pile  doit  nécessairement  faire  apparaître, 
puisque  chacun  des  fils  se  trouve  chargé  d'une  électricité  contraire. 
Toutefois,  il  mérite  de  fixer  notre  attention,  car,  ce  que  l’on  ne  pouvait 
guère  prévoir,  c’est  que  les  deux  fils,  approchés  lentement  l’un  de  l’autre, 
arrivent  jusqu'au  contact  sans  que  rien  se  inaiiifeste.  L’étincelle  ne  se 
montre  qu’au  moment  où  les  fils  primitivement  unis  sont  séparés  l’un 
de  l’autre.  Du  moins,  les  phénomènes  se  passent  de  cette  manière  avec 
une  pile  formée  de  10,  20  nu  fiO  éléments,  semblables  à ceux  dont  mise 
sert  habituellement. 

M.  Gassiot  a observé  ces  résultats,  en  attachant  les  deux  fils  à deux 
boules  A,  B (/if/,  otii),  portées  chacune  par  un  pied  isolant,  lue  vis  nii- 
crométrique  permettait  de  les  placer  à une  distance  connue,  et  le  savant 
observateur  a constaté  qu’à  une  distance  même  de  5 millième  de  milli- 
métré, il  n’y  avait  pas  d’étincelle  qui  apparût. 
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Ce  résultat  est  la  conséquence  de  la  faible  tension  des  électricités  qui 
chargent  les  deux  pèles.  A un  instant  donné,  si  l’on  détermine  In  quaii- 
lilé  d’électricité  située  sur  l’unité  de  surface  de  chaque  fil,  on  trouve 


qu’elle  est  très-minime  comparée  à 
celle  qui  charge  une  même  étendue 
superficielle  prise  sur  le  cylindre 
d’une  machine  électrique  faible- 
ment électrisée.  De  là,  une  répulsion 
très-petite  du  fluide  électrique  sur 
lui-méme,  c’est-à-dire  une  faible 
tension  aux  pôles  de  l’appareil  vol- 
taïque. De  là  encore,  entre  les  élec- 
tricités de  noms  contraires,  quand  elles  sont  mises  en  présence,  une 
attraction  insuffisante  pour  briser  la  plus  mince  couche  d’air  qui  s’op- 
pose à leur  réunion.  Mais  aussitôt  que  les  fils  sont  réunis,  le  mouvement 
d’électricité  a lieu,  et  à l’instant  même  où  les  fils  sont  séparés,  un  ren- 
forcement de  courant  se  produit  {voir  le  chapitre  de  ÏInducnmi),  et  l’on 
aperçoit  l’étincelle  qui  en  donne  le  témoignage. 

Persuadé  ijue  la  faiblesse  de  la  tension  électrique  sur  les  pôles  était 
la  cause  qui  empêchait  l’étincelle  de  jaillir,  et  sachant  que  cette  tension 
augmente  avec  le  nombre  des  éléments,  M.  Gassiot  résolut  de  construire 
un  pile  formée  d’éléments  assez  nombreux  poui'  que  l’étincelle  apparût 
dés  que  les  pôles  seraient  approchés  : il  réussit  complètement.  Avec  des 
vases  de  verre,  vernis  extérieurement  à la  gomme  laque  et  contenant  de 
l’eau  ordinaire,  des  lames  de  zinc  et  de  cuivre,  5520  éléments  furent 
formés;  les  vases  posaient  d’ailleurs  sur  des  plaques  de  verre  sèches  et 
vernies  afin  que  l'isolement  fût  complet.  On  obtint  des  étincelles  de  | 
millimétré  de  longueur,  et  pendant  cinq  semaines  sans  interruption, 
nuit  et  jour,  les  étincelles  continuèrent  à jaillir. 

859.  En  présence  de  ces  résultats,  on  est  naturellement  conduit  à se 
poser  la  question  suivante  : La  moindre  machine  électrique  n’est-elle  pas 
une  source  d’électricité  plus  puissante  que  la  pile  lapins  énergique? 
Ilàtons-nous  de  répondre  négativement,  et  invoquons,  comme  une  pre- 
mière preuve,  la  continuité  des  phénomènes.  Une  pile  donne,  si  on  le 
désire,  de  centaines  d’étincelles  à la  minute,  car  l’appareil  régénéré  les 
électricités  presque  aussitôt  qu’elles  sont  neutralisées  ; elle  est  donc  en 
cela  incomparablement  supérieure  à la  machine  électrique  la  plus  puis- 
sante. Mais,  cette  première  preuve  e.st  loin  de  nous  suffire;  nous  revien- 
drons sur  la  question. 


Fig.  Ô64. 
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860.  Chaleur  produite  par  le  eouraat.  — Un  (Il  nU'lalliqiU*  d’ull 
petit  diamètre  A,  qui  est  attatdié  aux  extrémités  {jig.  365)  des  (Us  con- 
jonctifs et  qui  complète  la  série  des  conducteurs  nécessaires  an  passage 

du  courant,  s’échauffe,  rougit, 
arrive  à la  température  blanche, 
entre  en  fusion,  se  volatilise, 
tout  dépend  des  circonstances 
de  l’expérience. 

Avec  une  pile  d’un  petit  nom- 
bre d’éléments,  é surfaces  de 
peu  d'étendue,  il  n’est  possible 
de  faire  rougir  qu’un  (11  trés-tln  et  très-court.  A mesure  que  le  nombre  et 
la  surface  des  éléments  auginenteiit,  les  dimensions  du  fil  capable  de 
rougir  sous  rinOuence  du  courant  croissent  à leur  tour.  Voici,  comme 
exemple,  deux  résultats  extrêmes  : Wollaston,  avec  un  seul  élément 
formé  par  des  lames  de  7 centimètres  carrés  de  surface,  a réussi  à faire 
rougir,  sur  une  longueur  extrêmement  faible,  un  fil  de  platine  dit  ù /a 
Wollanlon,  dont  le  diamètre  était  moindre  que  de  millimètre.  Chil- 
dren,  avec  une  pile  de  25  éléments  formés  par  des  lames  de  S™, 50  de 
surface,  a fait  fondre  un  fil  de  platine  de  7 centimètres  de  longueur 
el  de  5 millimètres  de  diamètre. 

La  nature  de  la  substance  qui  compose  le  fil  exerce  une  grande  in- 
fluence sur  le  phénomène.  Si  l’on  attache,  à la  suite  l’un  de  l’autre,  des 
(ils  de  platine  et  d’argent  de  même  longueur  et  de  même  diamètre,  le 
courant  fait  rougir  de  préférence  le  platine  qui  est,  des  deux  métaux, 
celui  qui  conduit  le  moins  bien  l’électricité.  La  relation  entre  les  deux 
ordres  de  faits,  réchauffement  du  fil  interpolaire  et  son  imparfaite  con- 
ductibilité (938)  pour  le  (luidt*  électrique,  peut  du  reste  être  considérée 
comme  générale.  Enfin  si  le  (11  (in  interposé  sur  le  passage  du  courant 
est  formé  d’un  métal,  le  fer,  le  plomb  ou  tout  autre,  qui  brille  A une 
haute  température,  la  combustion  a lieu  ; mais  elle  n’est  qu’un  effet 
secondaire,  conséquence  de  l'échaulfement  du  fil.  Enfin,  les  corps  liquides 
s’échauffent  aussi  par  le  passage  du  courant,  et  l’élévation  de  tempé- 
rature est  aussi  d’autant  plus  considérable  que  la  colonne  liquide  traver- 
sée conduit  moins  bien  l’électricité. 

861 . C'«mparalM>n  du  eourant  de  lu  plie  uvee  celui  d'une  batterie 
de  bonteiiiei»  de  leyde.  — La  décharge  d’une  batterie,  qui  traverse  un 
fil  métallique  Irés-fin,  le  fait  rougir  pendant  un  instant  très-court,  et 
pour  recommencer  l'expérience,  il  faut  condenser  de  nouveau,  sur  l'ar- 
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nuire  iiilérieure  de  la'baUerie,  réleetricité  qui  se  développe  à la  suite 
d’un  grand  nombre  de  tours  du  plateau  de  la  machine.  Une  pile  réalise, 
par  la  décliarge  continue  de  ses  pôles,  ce  inènie  phénomène  d’incandes- 
cence ; non  pas  seulement  pendant  le  temps  inappréciable  que  dure  la 
décharge  ou  le  courant  de  la  batterie,  mais  elle  le  réalise  pendant  des 
heures  entières  en  déversant  sans  relâche  dans  le  fil  des  doses  de  lluide 
comparables  à celles  que  la  batterie  ne  peut  envoyer  que  par  intermit- 
tence. La  valeur  de  la  pile  comme  source  électrique  est  bien  manifestée 
par  cette  comparaison  que  nous  empruntons  à M.  Faraday. 

862.  Arpiieatioas.  — Le  fil  de  platine,  rendu  incandescent  par 
l’électricité,  est  employé  avec  avantage  dans  certaines  opérations  clii- 
ruigicales.  Il  coupe  les  chairs  et  en  même  temps  il  cautérise  la  plaie;  il 
a de  plus  l’avantage  de  n’agir  que  dans  une  étendue  restreinte;  en  outre, 
on  peut  l’introduire  dans  les  parties  profondes  quand  il  est  encore  froid, 
et,  par  suite,  sans  qu’il  y ait  aucun  danger  pour  les  organes  voisins  de 
celui  sur  lequel  il  faut  opérer. 

On  a aussi  proposé  d’utiliser  l’incandescence  du  fil  pour  mettre  le  feu 
au.v  mines.  Au  milieu  d’une  cartouche  spéciale  viennent  se  rénnir  par 
un  fil  métallique  très-fin  les  extrémités  de  deux  rhéophores,  dont  l’iin 
est  fixé  à une  pile  très-éloignée,  et  dont  l’autre  est  d’abord  libre  de  tout 
contact  avec  le  même  appareil  : au  moment  voulu,  ce  dernier  rhéophore 
est  mis  en  communication  avec  la  pile  ; le  fil  s’échauffe  et  la  mine 
éclate.  On  arrive  aujourd’hui  à produire  beaucoup  plus  comniodénieiil 
l’inflammation  simultanée  de  plusieurs  mines  par  un  procédé  tout  diffé- 
rent, qui  est  fondé  sur  l’emploi  de  l’étincelle  d’induction.  (Voir  le 
cliap.  VII  de  V Électricité.) 

863.  Lumière  électrique.  — La  lumière  dite  électri(|ue  n’est  autre 
(|ue  la  lumière  éblouissante  engendrée  par  l’incandescence  des  extrémi- 
tés peu  distantes  de  deux  charbons  que  le  courant  traverse.  On  la  pro- 
duit en  réunissant  deux  tiges  minces  de  c.harbon  des  cornues  C et  ti' 
f/iÿ.  566)  avec  les  pôles  d’une  pile  à élémeiils  larges  et  nombreux;  les 
deux  extrémités,  placées  en  regard,  sont  taillées  en  pointe.  On  fait  arri- 
ver ces  pointes  an  contact,  afin  que  le  courant  s’établisse:  puis  on  les 
éloigne  peu  à peu.  Le  courant  continue  à passer,  et  aussitôt  les  char- 
bons deviennent  éclatants  de  lumière;  l’existence  d’un  arc  lumineux, 
d’une  teinte  violacée,  lend  manifeste  le  passage  du  courant  à travers 
l’air  atmosphérique.  De  temps  à autre,  des  particules  incandescentes  se 
détachent  du  charbon,  qui  est  en  rapport  avec  le  pôle  positif,  et  rejoi- 
gnent l’autre  charbon  qui  s’accroit  et  bourgeonne. 


Digitized  by  Google 


5Ü  ÊLECTlUCltÉ. 

(Iplle  luinii’rp  éclalanlp,  ce  transport  de  parti'cnles  de  charbon  d'une 
pointe  à l'autre  peuvent  éire  facilement  observés,  quant,  au  moyen  d’nn 
système  de  lentilles  analogue  à celui  qui  constitue  le  microsco[»e  so- 
laire {Optique,  cbap.  iv),  on  projette  nue  image 
agrandie  du  ph'noinene  sur  uii  écran.  On  ob- 
serve encore  ce  phénomène  tout  à l'aise,  lors- 
qu'on regarde  directement  l’arc  voltaïque  avec 
des  lunettes  à verres  très-sombres  : les  yeux  ne 
sont  plus  éblouis,  et  une  observation  prolongée 
devient  possible. 

86i.  liCS  charbons  incandescents  brûlent  au 
contact  de  l'air,  et  quoique,  par  suite  de  la  struc- 
ture compacte  de  la  matière  employée,  la  com- 
bustion soit  lente,  elle  ne  laisse  pas  que  d'être 
très-sensible.  Les  extrémités  C et  C'  {fig.  ô66)  ne 
tardent  pas  à se  trouver  trop  éloignées  l’une  de 
l’autre  pour  que  le  courant  continue  à passer  à tra- 
vers l’air;  dés  lors,  toute  lumière  disparait  jusqu’à 
ce  que  les  charbons  aient  été  remis  en  contact  et 
écartés  de  nouveau.  Cette  intermittence  l’àcbeuse 
doit  être  évitée.  M.  Foucault  est  parvenu  à la  faire  cesser  en  faisant  servir 
le  courant  même,  qui  produit  la  lumière,  au  maintien  d’une  distance 
invariable  entre  les  deux  charbons. 

86b.  ^laira«e  flectriqoe.  — La  vive  lumière  (|ui  émane  des  char- 
bons a été  bien  souvent  essayée  pour  l’éclairage  des  villes,  et  jusqu’ici 
elle  l’a  été  sans  succès.  11  nous  parait  peu  probable  qu’on  réussisse 
jamais  dans  les  conditions  où  l’on  se  place  actuellement.  Comme  expé- 
rience d'essai,  ce  sera  un  spectacle  qui  plaira  et  émerveillera  toujours 
que  celui  de  l'apparitiuii  d’une  lumière  très-éclatante  obtenue  sans  l’em- 
ploi apparent  d’aucun  combustible;  mais  qu’un  soir,  une  ville  tout  entière 
comme  Paris  se  trouve  illuminée  par  ces  petits  soleils  disséminés  sur  les 
places  et  dans  les  carrefoui’s,  et  les  habitants,  éblouis,  fatigués  parréchit 
insupportable  d'une  lumière  aussi  vive,  demanderont  à revenir  immédia- 
tement au  mode  actuel  d'éclairage.  On  pourrait,  à la  vérité,  amortir  l’éclat 
de  la  lumière  par  des  verres  dépolis  convenablement  disposés  ; mais 
alors  la  perle  serait  considérable,  et  comme  la  production  de  l’électri- 
cité est  très-conteuse,  nous  ne  voyons  pas  trop  l’avantage  qu'il  y aurait 
à substituer  cette  lumière  affaiblie  à celle  du  gaz.  Il  en  est  enfin  qui  ont 
proposé  l’emploi  d’une  seule  lumière  placée  sur  un  monument  élevé.  Un 
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imit  suflitpour  faire  comprendre  la  valeur  d’une  scniblaDIc  proposition: 
Paris  ainsi  éclairé  se  trouverait  placé  dans  une  obscurité  presque  com- 
plète. Pour  s’en  convaincre,  il  suffit  de  se  demander  quelles  sont  les  rues 
d’où  l’on  peut  voir  le  Pantbéon,  qui  est  cependant  le  plus  élevé  de  tous 
les  monuments  de  la  capitale. 

866.  l'sagRs  de  la  lumière  électrique.  — Cependant,  la  lampe  élec- 
trique Il  est  pas  sans  usage.  Déjà  elle  est  employée  en  optique  pour  rem- 
placer le  soleil  dans  les  expériences  qui  exigent  une  lumière  intense. 
Elle  a rendu  des  services  pour  exécuter,  pendant  la  nuit,  des  travaux  de 
terrassement  ou  de  déblai  qu'il  était  nécessaire  d’achever  promptement. 
La  marine  a fait  des  essais  qui  paraissent  heureux  pour  la  transmission 
des  signaux  de  nuit.  Cette  lumière  est  déjà  utilisée  pour  l’éclairage  des 
phares,  qui  alors  acquerront  une  portée  beaucoup  plus  considérahle. 
Si  l’on  a retardé  cette  application,  c’est  que  la  lumière  électrique  n’avait 
pas  un  éclat  absolument  fixe  ; des  intermittences  fâcheuses  auraient 
trompé  le  navigateur  et  l’auraient  empêché  de  reconnaître  la  côte  dont 
il  approche  ; il  aurait  pu  confondre  ces  intermittences  accidentelles 
avec  les  éclipses  qui  sont  combinées  en  nombre  et  en  durée  pour  carac- 
tériser un  phare  et  le  différencier  de  tous  les  autres.  Mais  des  régula- 
teurs plus  parfaits  ont  permis  d’éviter  ces  intermittences,  et  aujourd’hui 
le  Havre,  par  exemple,  possède  un  phare  électrique  qui  ne  laisse  rien  à 
désirer. 

Mais  employer  la  pile  pour  obtenir  cette  lumière,  entraîneraient  A des 
dépenses  considérables.  La  pile  brille  du  zinc,  et  comme  nous  ne  tarde- 
rons pas  à le  voir  (882),  c’est  une  partie  de  la  chaleur  qui  se  dégage 
dans  cette  combustion  qui  rend  les  charbons  lumineux.  Aussi  a-t-on  eu 
l’idée  d’employer  la  force  motrice  d’une  machine  à vapeur  pour  réaliser 
la  production  de  l’électricité  nécessaire.  C’est 
aux  dépens  du  charbon  qui  brûle  et  non  du 
zinc  que  le  courant  prend  naissance  : l’éco- 
noniic  est  notable.  On  verra  d'ailleurs  lorsque 
les  machines  d'induction  (chap.  vu)  seront 
décrites,  comment,  par  le  mouvement  d’une 
machine  à vapeur,  on  peut  obtenir  un  cou- 
rant électrique . 

867.  Transport  par  le  coorant.  — 0l1 

doit  à Porrett  d’aVoir  découvert  que  le  cou- 

tant,  en  traversant  un  liquide  peu  conducteur,  entrahic  ce  liquide  du 
pôle  positif  vers  le  pôle  négaliL  Pour  faire  l’expérience,  on  emplit  A 
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iiioilié,  avec  de  l’eau  ordinaire,  un  bocal  de  verre  V el  un  vase  poreux 
567)  placé  dans  son  intérieur.  Les  niveaux  étant  primitivement 
les  mômes,  si  dans  l’eau  du  vase  V plonge  le  pôle  positif  de  la  pile,  dans 
l’eau  du  vase  V"  le  pôle  négatif,  ou  reconnaît,  par  la  différence  des  ni- 
veaux, que  le  liquide  passe  peu  à peu  dans  le  vase  qui  contient  le  pôle 
négatif  Avec  les  liquides  bons  conducteurs,  l’entrainement  est  à 
peine  sensible. 

868.  Autre*  effet*  phynique*  de  la  plie.  — Outre  Ics  effets  phy- 
siques que  nous  venons  de  signaler,  la  pile  en  produit  encore  plusieurs 
autres;  le  courant  agit  sur  les  aiguilles  aimantées,  il  agit  sur  les  corps 
conducteurs  dont  il  s’approche  ou  dont  il  s’éloigne,  il  attire  et  repousse 
les  conducteurs  traversés  déjà  par  un  autre  courant.  Mais  ces  divers 
effets  ont  une  telle  importance,  qu’il  est  d’usage  de  les  traiter  à part  : 
c’est  ce  que  nous  ferons  dans  des  chapitres  spéciaux. 
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86U.  DécoinpoaUlon  cle  l'eau.  — béjà,  dans  le  § 859,  quelques-uns 
des  effets  chimiques  de  la  pile  ont  été  étudiés  ; la  décomposition  de  l'eau 
par  le  courant  nous  a particulièrement  occupés  ; nous  avons  employé  à 

cet  effet  l’appareil  que  nous  reproduisons 
ici  (/il/.  568),  et  qu’on  appelle  le  wlla- 
mi-lre.  11  est  nécessaire  de  revenir  en  ce 
moment  sur  cette  action  chimique;  une 
circonstance  du  phénomène  mérite  toute 
notre  attention  : c’est  la  séparation  des 
deux  gaz  qui  se  dégagent  sans  mélange 
et  isolés  l’un  de  l’autre  dans  les  cloches 
du  voltamètre,  et  qui  ne  se  développent 
que  sur  les  lames  métalliques  L,  I/, 
([u’on  nomme  hahituellement  les  étec- 
trodes.  Comment  peut-on  concevoir  que 
le  courant  (|ui  décompose  l’eau,  n’en  si“- 
pare  pas  les  éléments  sur  tout  le  trajet 
qn  il  parcourt  et  que  les  gaz  ne  s’élèvent  pas  de  tous  les  points  du 
liquide  ti  avei'sé?  Si  la  décomposition  n’a  lieu  qu’au  contact  des  deux 
lames  entourées  de  liquide,  comment  ne  donne-t-elle  ]ias  à la  fois  les 
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dfii.x  guz  là  où  ello  s'eUeclue?  La  séparation  des  gaz  dégagés  a beau- 
eoup  éloiiné  tout  d’abord,  et  l’on  a été  trés-eiiibariassé  d’on  trouver 
une  explication  plausible.  Grottbuss  cependant  y est  parvenu,  et  son 
inlerprétation  ne  laisse  rien  à désirer  sous  le  rapport  de  la  netlelé.  La 
voici  : 

870.  Interprétation  de  GrotthnitM.  — Soit  entre  l’électrode  positive 
1*  et  la  lame  négative  N (fig.  569)  une  file  de  molécules  d’eau,  dont  l’Iiy- 
drogéne  sera  représenté  parll,,  IL.llj,  etc.,  et  l’oxygène  par  0„  0„0-,  etc. 
Cette  file  de  molécule  est  indiquée  par  les  deux  premières  lignes  de 
la  figure.  Grottbuss  imagine  que  le  courant  agissant  sur  toutes  ces  molé- 
cules, fait  cheminer  l’oxygène  vers  le  pôle  positif,  l’iiydrogène  vers  le 
jiôle  négatif.  Par  suite  de  ce  mouvement  général,  les  molécules  ai  rivent 
dans  les  |iositions  représentées  par  les  deux  dernières  lignes  delà  même 


Fig.  30Ü. 

ligure;  la  première  molécule  O,  d’oxygène  est  coinplélenient  sé|mrée  de 
la  molécule  H,  d'hydrogène,  et  elle  se  dégage  sur  la  laine  de  platine  P. 
De  même,  la  dernière  molécule  d’hydrogène  se  trouve  isolée  et  se 
dégage  au  pôle  négatif  N.  Quant  aux  molécules  intermédiaires,  séparées 
aussi  rime  de  l'autre  par  deux  mouvements  en  sens  inverse,  elles 
rentrent  aussitôt  en  combinaison.  L’hydrogène  H,  de  la  première  molé- 
cule se  dirigeant  vers  N rencontre  l’oxygène  O,  de  la  seconde  molécule  et 
se  combine  avec  elle;  H,  s’unit  avec  O-,  et  ainsi  de  suite,  comme  il  est 
indiqué.  Lorsque  le  courant  continue  à passer,  l’effet  se  renouvelle,  0,  el 
II,  deviennent  libres,  II,  est  alors  réuni  à O,  et  ainsi  de  suite,  si  bien  que 
nous  sommes  en  droit  de  dire,  comme  le  faisait  Grotthuss,  que  le  phéno- 
mène présente  une  série  de  décompositions  et  de  recompositions  succes- 
sives. Cette  expérience  de  la  décomposition  de  l 'eau  s'exécute  toujours  avec 
de  l’eau  acidulée  par  l’acide  sulfurique  ou  par  tout  autre  acide,  et  l’on 
admet  généralement  que  l’acide  ne  joue  pas  d’autre  rôle  que  celui  de 
rendre  l’eau  conductrice.  Toiitelois,  si  l’on  opère  la  décomposition  dans 
un  appareil  divisé  en  deux  compartiments,  jels  que  celui  de  1a  figure. 
557,  on  trouve  que  l’acide  sulfurique  chemine  aussi  vers  le  pôle  positil. 

11.  3 
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Aiii>i  ce  serait  (S0*4-U)  et  nuii  pas  0 seulement  (|n’il  fau'lrait  se  repré- 
senter en  niüuveiuenl. 

L'eau  absolument  pure  est-elle  décoinposable  par  le  courant  ? Voici  ce 
que  l'expérieiice  a indiqué  à ce  sujet.  Plus  l’eau  est  purifiée  avec  soin, 
plus  il  est  nécessaire  d’employer  une  |)ile  puissante  pour  obtenir  seule- 
inent  des  traces  de  décomposition,  car  c’est  à peine  si  le  courant  passe. 
Que  résulterait-il  de  l'emploi  de  l'eau  absolument  pure?  Y aurait-il  encore 
une  décomposition?  11  est  impossible  de  répondre  sûrement  à cette 
question  dans  l’état  actuel  de  la  science. 

871.  Décomposition  des  sels  métalliques. — La  décomposition  des 
sels  métalliques  proprement  dits  a déjà  été  donnée  dans  len“8iÜ,et  nous 
avonsvu  les  produits  de  la  décomposition  ne  se  déposer  que  sur  les  deu.v 
pôles,  exactement  comme  cela  a lieu  dans  l’électrolyse  de  l’eau.  Il  est 
clair  que  l’explication  de  Grottliuss  conviendra  dans  ce  cas  comme  dans 
le  précédent,  il  est  inutile  d'insister  sur  ce  point  ; le  métal  chemine  vers 
le  pôle  négatif  et  tous  les  éléments  non  métalliques  marchent  en  sens 

tu,  tUj  tUs  tu,  Cuj  tu,  tu,  tu,  tu,  tu„  • 

\ ^5  ^6  ^8  / _ 

N 

P tu,  Cu,  tu,  tu,  tu,  tu,  tu,  tu,  «U,  tu,o 

A,  A«  A,  A,  A,  A,  A,  A,  .A„ 

Fij;.  570. 

inverse,  l’ar  exemple,  si  l'on  décompose  le  sulfate  de  cuivre  et  que 
l’on  représente  la  constitution  d’une  molécule  de  ce  sel  par  la  formule 
chimique  (CuÜ,S0*):  Cu  se  dirige  vers  l’un  des  pôles,  le  pôle  négatif; 
(80=^  + U)  se  rend  à l’autre  pôle.  Dans  la  figure  570  ce  double  mouve- 
ment se  trouve  indiqué:  les  lettres  A,,  A„etc.,  repiésentcnt  tous  les  élé- 
ments du  sel  autres  que  le  métal,  et  Cu„  Cu,.  etc.,  représentent  le  métal. 

872.  Patmage  du  courant  A travera  plaudearH  liquldca  contiguH.  — 

Un  cas  intéressant  de  décomposition  est  celui  qui  s’opère  dans  la  pile  de 
Üaniell  môme.  Entre  le  zinc  et  le  cuivre,  se  trouvent  interposées  de  l’eau 
acidulée  et  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre,  séparées  l’une  de  l'autre 
parle  vase  poreux.  Le  courant  intérieur  (843)  allant  dans  chaque  élé- 
ment du  zinc  au  cuivre,  passe  successivement  d’un  liquide  dans  un 
autre  ; il  s'agit  de  déterminer  ce  que  deviennent  l'hydrogène  de  l’eau  aci- 
dulée et  l’acide  du  sulfate  de  cuivre  cheminaiit,  le  premiei'  vers  le 
cuivre,  l’autre  en  sens  inverse.  La  figure  571  représente  l’interprétation 
la  plus  simple  que  l’on  puisse  donner  des  phénomènes  observés  : KK'  est 
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lii  cloison  poreuse,  Z la  lame  de  zinc,  C la  lame  de  cuivre;  les  indices 
donnent  l’ordre  des  molécules. 

L’hydrogène  II.  de  l’eau  acidulée  par  l’acide  sulfurique  s’unit  avec  les 
éléments  non  métalliques  A,  du  sulfate  de  cuivre,  pour  reformer  le  corps 
SO‘ll  (cette  formule  représentant  la  composition  de  l’acide,  en  delioi's 
de  toute  idée  théorique  sur  sa  constitution);  tandis  que  sur  le  zinc, 
arrivent  sans  cesse  les  éléments  non  métalliques  S0*-1-0  qui  s’unissent  à 
lui  en  donnant  du  sulfate  de  zinc.  En  même  temps  le  cuivre  révivilié  Gu,, 
se  dépose  sur  la  lame  C.  Les  molécules  intermédiaires  se  combinent 
d’ailleurs,  comme  l’indique  la  figure. 


K'I 


Fig.  371. 

873.  IMeoinpoaitloii  des  sels  alealins  et  terreux.  — La  décom- 
position des  sels  alcalins  ou  terreux  ne  parait  pas  donner  les  mêmes 
résultats  que  celle  des  sels  métalliques.  Ainsi,  quand  on  décompose  le 
sulfate  de  potasse  par  la  pile,  on  trouve  au  pôle  négatif  de  la  potasse 
(oxyde  de  potassium),  et  cependant  la  décomposition  du  sulfate  de  cui- 
vre y amène  non  pas  l’oxyde  de  cuivre,  mais  bien  le  cuivre  lui-même. 

On  emploie  pour  opérer  cette  décomposition  un  tube  en  II  (fig.  572) 
dans  lequel  se  trouve  une  dissolution 
concentrée  de  sulfate  de  potasse  colo-  T 
rée  d’avance  avec  du  sirop  de  violettes. 

Dans  chacune  des  branches  du  tube,  on 
fait  plonger  une  lame  de  platine,  et  l’on 
met  l’une  des  lames  en  communication 
avec  le  pôle  positif  P,  l’autre  avec  le 
pôle  négatif  N d’une  pile.  La  dissolution 
placée  au  pôle  positif  perd  sa  couleur 
violette,  elle  rougit;  ce  qui  prouve  que  l’a-  •'** 

eide  du  sel  a été  rendu  libre  à ce  pôle.  La  dissolution  placée  au  pôle  néga- 
tif devient  verte  ; ce  qui  témoigne  de  la  présence  de  l’alcali  au  pôle  négatif. 
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87i.  Interprétation  du  résultat  observé. — li'interprétalioil  la  plus 
(lirecle  du  |ihéiiüinèiic  l'erait  adnicllre  (juele  siilfalc  de  potasse  s’esldéeoin- 
posé  eu  acide  sulfurique  et  eu  potasse,  et  il  semble  que  l’on  devrait 
résumer  raclioii  du  courant  sur  les  différents  sels  en  deux  lois  dis- 
tinctes : rime  convenant  aux  sels  alcalins  et  terreux,  l’autre  aux  sels 
métalliques  proprement  dits.  Mais  il  n’en  est  rien;  en  réalité,  l’oxyde 
de  potassium,  qui  dans  notre  expérience  est  apparu  au  pôle  négatif, 
n’est  produit  iiue  par  une  action  secondaire.  Le  potassium  a été  amené 
par  le  courant  à l’état  métallique,  de  la  même  façon  que  le  enivre  dans 
la  décomposition  du  sulfate  de  cuivre;  mais  il  a réagi  aussitôt  sur 
l’eau  de  la  dissolution,  et  il  s’est  combiné  avec  l’oxygéne;  l'hydro- 
géne  s’est  dégagé.  L'ne  seule  et  même  loi  régit  la  décomposition  de  tous 
les  sels. 

M.  Pouillet,  pour  démontrer  la  réalité  de  cette  loi,  place  au  pôle  néga- 
tif une  substance  qui  ait  la  propriété  de  s’unir  au  potassium  et  de  le  pré- 
server immédiatement  du  contact  de  l’eau.  A cet  effet,  le  savant  physi- 
cien emploie  le  mercure  à la  façon  d’un  rhéophore  négatif. 

Sôn  appareil  se  compose  (/iij.  573)  d’un  verre  percé,  à son  fond,  d’une 
ouverture  qui  laisse  passer,  comme  dans  le  voltamètre,  un  111  de  pla- 
tine. Ce  fil  est  recouvert  complètement  d’une  couche  de  mercure  versée 
au  fond  du  verre.  Au-dessus  du  mercure,  est  une 
dissolution  concentrée  de  sulfate  de  potasse.  On 
met  le  fil  de  platine  en  communication  avec  le  pôle 
négatif  N d’une  pile;  on  place  dans  la  dissolution 
saline  une  lame  de  platine  qui  communique  avec 
le  pôle  positif.  La  décomposition  du  sel  a lieu,  et 
l’on  trouve  après  l’expérience  que  le  mercure  est 
chargé  de  potassium.  Ainsi,  nous  pouvons  dire 
maintenant  que  tous  les  sels  se  décomposent,  sui- 
vant le  même  mode,  par  l’influence  du  courant 
voltaïque  : le  métal  se  rciitr au  pôle  négatif,  tandis 
que  tous  les  autres  éléments  vont  an  pôle  positif.  Toutefois,  si  le  cou- 
rant est  un  peu  faible,  l’expérience  réussit  mal.  — Au  n"  879,  nous  dér 
erivons  une  méthode  un  peu  différente  des  précédentes  qui  établit  cn- 
core  mieux  la  généralité  de  la  loi. 

8/5.  Corps  déeomposables  par  lo  rooranl.  — Le  COUrant  décom- 
pose les  acides,  les  oxydes  et  les  sels,  en  comprenant  les  sulfures,  les 
chlorures,  etc.  dans  la  classe  des  sels.  Pour  qu’il  puisse  opérer  les  dé- 
compositions, il  tant  (|ue  les  matières  déconiposables,  dites  les  électro- 
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lilten,  soient  on  fondues  ou  dissoutes.  Il  n’y  a pas  d’exception  à 
cette  règle.  Ainsi  l’oxyde  de  plomb,  le  sulfure  d’argent  solides  ne 
sont  pas  décomposés  par  le  courant,  que  d’ailleurs  ils  ne  conduisent 
pas  ; mais  dès  qu’ils  sont  fondus,  ils  deviennent  conducteurs  et  décom- 
posables. 

87b.  Aetlon  de»  différenteH  partie»  d’an  eoarant.  — Les  diffé- 
rentes parties  d'un  courant  ont  une  égale  puissance  pour  produire  une 
décomposition  chimique.  M.  Faraday  l’a  prouvé,  en  faisant  pa.sser,  en 
même  temps,  le  courant  d’une 
pile  à travers  l’eau  de  deux  vol- 
tamètres disposés  l’un  à la  suite 
de  l’autre.  Ainsi  que  l’indique 
la  figure  37i,  le  courant  passe 
de  P en  N en  traversant  d’abord 
le  voltamètre  V',  puis  le  volta- 
mètre V,  et  l’on  voit  alors  que, 
dans  l’un  comme  dans  l’autre 
appareil,  le  même  volume  de  gaz  se  dégage,  (iela  est  vrai,  quelle  que 
soit  la  distance,  quelle  que  soit  la  largeur  des  lames  de  platine  de  V et 
de  V'.  Les  deux  lames  du  voltamètre  peuvent  être  très-rapprocliées  l une 
de  l’autre,  tandis  que  les  lames  de  V'  sont  très-éloignées,  la  même  loi 
subsiste  toujours. 

Si  l’on  met  de  même  deux  appareils  à sulfate  de  cuivre  l’un  à la  suite 
de  l’autre;  dans  chaque  appareil,  le  même  poids  de  enivre  se  dépose  au 
pôle  négatif. 

877.  Éqaivaieata  éieciro-cbimiqnes . — M.  Faraday  eut  l’idée  de  re- 
chercher ce  qui  arriverait,  si,  au  lieu  d’une  série  de  voltamètres,  il  pla- 
çait les  uns  à la  suite  des  autres,  plusieurs  appareils  contenant,  l’un  de 
l’eau  acidulée,  les  autres  des  sels  fondus  et  anhydres. 

La  figure  575  représente  cette  expérience  : Vest  un  voltamètre;  T,  un 
tube  chauffé  par  une  lampe  qui  maintient  en  fusion  du  chlorure  d’étain. 
Le  courant  de  la  pile  pénètre  dans  le  chlorure  par  un  fil  de  platine  P,  sort 
du  tube  par  un  nouveau  fil  de  platine  plongé,  lui  aussi,  dans  la  matière 
en  fusion,  pour  se  rendre  enfin  au  voltamètre  qu’il  traverse.  Après  que 
le  coiiranta  ainsi  circulé  pendantun  certain  temps,  le  poids  d’hydrogène 
dégagé  dans  le  voltamètre  et  celui  de  l’étain  déposé  sur  le  fil  négatif  du 
tube  sont  dans  le  rapport  de  \ à .59  : celui  de  leurs  équivalents  chimi- 
ques. Pour  un  équivalent  d’hydrogène,  un  équivalent  d'étain  est  mis 
eu  liberté. 
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M.  Faraday  a coiidu,  à la  suite  de  plusieurs  autres  expêrioiuies  du 
même  genre,  (|ue  la  loi  était  générale,  et  il  a nommé  êquivalpnts  électro- 
rhimiquesdes  corps,  les  poids  ainsi  obtenus  ; l’expression  est  heureuse, 
car  elle  donne  l’énoncé  même  de  la  loi. 


Fig. 


575. 


S78.  Générallnalion  d«  la  loi  de  Faradajr.  — Les  vérifications  delà 
loi  de  Faraday  ont  été  faites  par  plusieurs  physiciens  : M.  Matteucci, 
M.  Buff  et  M.  Soret,  en  décomposant  des  sels  différents,  dans  des  circon- 
stances variées,  ont  confirmé  par  des  expériences  bien  conduites  cette 
belle  loi  des  équivalents  électro-chimiques,  qui  a montré,  une  fois  de  plus, 
les  rapports  intimes  qui  existent  entre  les  phénomènes  chimiques  et  les 
phénomènes  électriques.  Mais  une  question,  pleine  d’intérêt,  et  dont  la 
solution  était  difficile  à prévoir,  s’est  posée  de  suite  : celle  de  savoir  com- 
ment la  loi  s’appliquerait  à deux  sels  formés  tous  les  deux  par  le  même 
métal,  combiné  dans  des  propoMions  différentes  avec  un  corps  jouant  le 
rêde  d’acide.  Ainsi,  deux  appareils  à décomposition  placés  à la  suite  l’un 
de  l’autre  sont  traversés  par  le  même  courant;  l’un  renferme  du  proto- 
chlorure  de  cuivre  (Cn‘Cl),  l’antre  du  bichlonire  (CuCI).  Quel  est  le  poids 
de  cuivre  qui  se  déposera,  sous  l’influence  du  même  courant,  sur  l’élec- 
trode négative  de  chaque  appareil?  L’expérience  a prouvé  que  ces  poids 
étaient  inégaux,  mais  la  loi  qui  régit  ce  mode  de  phénomène  a été 
rendue  manifeste  lorsque  M.  Buff,  en  décomposant,  par  un  même  courant, 
les  deux  chlorures  de  cuivre  Cu’Cl  et  CuCl,  fondus  et  anhydres,  comme 
dans  l’expérience  de  Faraday,  a trouvé  que  le  chlore  se  dégageait,  en 
égale  quantité,  aux  deux  électrodes  positives. 

D’après  cela,  si  l’on  convient  de  représenter  toujours  l’équivalent  d’un 
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sel  par  une  formule  qui  eontienne  un  équivaleni  fie  l’acide  nu  du  métal- 
loïde jouant  le  rôle  de  l’acide,  l’énoncé  qui  convient  le  mieux  à la  loi  de 
Faraday  est  celui-ci  : Un  même  courant,  qui  traverxe  plunieur.s  se/.v,  dé- 
compose des  poids  équivalents  de  ces  sels. 

879.  Applipatlon  de  la  loi  de  Faraday.  — Cette  loi  a été  appliquée 
très-heureusement  par  Dauiell  pour  résoudre  une  question  qui  nous  a déjà 
embarrassés  (875)  : celle  de  la  décomposition  des  sels  alcalins  et  ter- 
reux. Aidé  de  la  loi  nouvelle  que  nous  venons  de  formuler,  Dauiell  a dé- 
montré, sans  qu’il  soit  possible  d’en  douter,  que  la  décomposition  de  tous 
les  sels  s’opère  suivant  le  même  mode  : c’est  toujours  le  métal  et  jamais 
l'oxyde  qui  vient  .se  déposer  sur  l’électrode  négative.  A cet  effet,  il  fait 
passer  le  même  courant  faible  ou  fort  successivement  à travers  un  tube 
en  II,  ABC  contenant  une  dissolution  de  sidfate  de  soude,  et,  à travers 
un  voltamètre  V à eau  acidulée  (/if;.  576).  Il  recueille  dans  des  éprou- 


vettes, posées  sur  la  cuve  à mercure,  les  gaz  que  le  courant  fait  dégager 
dans  le  tube  ABC  et  mesure  leurs  volumes.  Il  trouve  alors  que,  rame- 
nés aux  mêmes  conditions  de  température  et  de  pression,  ces  volumes 
sont  exactement  égaux  à ceux  que  renferment  les  éprouvettes  du  vol- 
tamètre. Ainsi,  quand  un  équivalent  d’bydrogéne  s'est  rendu  dans 
l’éprouvette  du  voltamètre,  un  équivalent  d’hydrogène  est  venu  aussi  se 
dégager  dans  l’éprouvette  qui  reçoit  le  gaz  provenant  de  la  branche 
négative  du  tube  en  U.  Mais,  en  même  temps,  dans  ce  tube  en  U,  un 
autre  phénomène  chimique  s’egt  accompli  : un  équivalent  de  soude  libre 
est  apparu  dans  la  branche  négative,  et  un  équivalent  d’acide  sulfurique 
libre  dans  la  branche  positive.  En  résumé,  on  voit  donc  que  dans  le  tube 
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il  sulfate  de  soude  : t“  des  gaz  se  dégagent  comme  si  un  équivalent  d’eau 
avait  été  décomposé;  2"  de  la  soude  et  de  l'acide  sulfurique  libre  appa- 
raissent comme  si  un  équivalent  de  sulfate  de  soude  s'élait  décomposé  : 
dans  le  voltamètre,  au  contraire,  la  décomposition  d’un  équivalent  d’eau 
a seule  eu  lieu.  Mais  la  loi  des  équivalents  électro-chimiques  enseigne 
qu’un  courant,  produisant  une  décomposition  en  un  point,  ne  peut  pas 
en  produire  une  double  en  un  autre  point  de  son  trajet.  Les  deux  effets 
observés  dans  le  tube,  en  U ne  peuvent  donc  pas  être  des  effets  directs  du 
courant;  et  l’expérience  ne  comporte  pas  d’autre  interprétation  que 
celle  que  nous  avons  donnée  plus  haut  : l.e  sel  s’est  décomposé  en  so- 
dium (Na)  d’une  part,  et  en  acide  sulfurique  et  en  oxygène  (SÛ* -1-0)  de 
l’autre  ; l’hydrogène  qui  se  dégage  et  la  soude  qui  apparaît  sont  les 
produits  de  la  réaction  ultérieure  du  sodium  libre  sur  l’eau,  au  sein  de 
laquelle  ce  métal  est  arrivé. 

880.  Exteimion  de  la  loi  de  Faradaj'  aux  action»  produite»  d l'inté- 
rieur de  la  pile.  — A l’intérieur  de  la  pile,  s’opèrent  aussi  des  phéno- 
mènes de  décomposition  chimique, 
qui  présentent  des  rapports  de 
grandeur  très-simples  avec  ceux 
qui  se  manifestent  à l’extérieur. 
La  relation  nouvelle  est  encore  ex- 
primée par  la  loi  des  équivalents 
électro-chimiques  elle-même.  Les 
expériences  de  Itaniell  mettent  ce 
fait  hors  de  doute.  Ce  physicien 
construisit  une  pile  avec  des  lames 
de  zinc  Z et  de  platine  P disposées 
comme  les  lames  d’un  voltamètre 
et  plongeant  dans  l’eau  acidulée 
(fig.  577)  ; si  bien  qu’au-dessus  du 
platine  on  pouvait  placer  une  clo- 
che, et  dans  le  circuit  de  cette 
pile  introduire  un  voltamètre  or- 
dinaire. A mesure  que  le  courant  circulait,  un  dégagement  de  gaz  avait 
lieu  et,  dans  chaque  éprouvette  à hydrogène,  le  volume  de  gaz  était  |e 
même,  soit  que  l’on  considérât  un  des  éléments  de  la  pile,  soit  que 
l’on  considérât  le  voltamètre  extérieur.  * 

Si  au  lieu  d’employer  le  courant  extérieur  à décomposer  l’eau,  on  lui 
donne  un  sel  à Iraver.ser,  du  sulfate  de  zinc  par  exemple,  et  si  on  pèse 
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chacune  des  lames  de  zinc  de  la  pile,  on  trouve  que,  pour  un  équivalent 
de  zinc  déposé  à l'électrode  négative,  plongée  dans  le  sulfale  de 
zinc,  chacune  des  lames  de  zinc  de  la  pile  a perdu  un  équivalent  de  mê- 
lai. Le  poids  du  métal,  consommé  dans  un  des  éléments  de  la  pile,  se 
régénéré  donc  à l’extérieur.  .Mais  il  ne  faut  pas  s’y  tromper,  la  régénéra- 
tion extérieure  ne  compense  nullement  la  perle  intérieure;  car  si  une 
pile  compte  cinq  éléments,  par  exemple,  la  consommation  du  zinc  s’ef- 
fectue à la  fois,  dans  chacun  des  cinq  éléments,  et  la  reproduction  n’a 
lieu  que  dans  un  seul  appareil. 

881 . Chalcnr  dégagée  d l'Inlérieur  de  la  pile.  — Expérieaees  de 
.n . Joule.  — Ces  rapports  si  remarquables  entre  les  actions  intérieu- 
res et  extérieures  de  la  pile,  établies  par  Faraday  et  par  Daniell,  ne  sont 
pas  les  seules.  D’autres  relations  ont  été  découvertes,  auxquelles  on  a 
été  conduit  par  l’étude  des  mômes  phénomènes  faite  à un  point  de  vue 
tout  différent.  .M.  Joule  a signalé  ces  relations  jusques  alors  inaperçues 
entre  deux  parties  de  la  physique  : la  chaleur  et  l’électricité.  Il  a montré 
que  la  puissance  de  la  pile  voltaïque  est  dans  un  rapport  intime  avec  la 
chaleur  qu’engendrent  les  réactions  chimiques  dans  la  pile  ellc-ménie,  et 
que  tout  un  ordre  de  questions  relatives  aux  courants,  pouvait  être  traité 
comme  s’il  s’agissait  de  problèmes  de  calorimétrie.  Cependant,  quoique 
M.  Joule  ail  saisi  la  liaison  des  deux  classes  de  phénomènes,  ses  expé- 
riences manquaient  de  l’exactitude  qui  entrainc  la  conviction  : c’est  à 
M.  Favre  qu’on  doit  les  déterminations  précises  que  nous  allons  faire 
connaître . 


FiR.  S-8. 


882.  Kxpérienvra  de  M.  Favre.  — M.  Favre  mesure  d’abord  la  quan- 
tité de  chaleur  qui  se  dégage  par  les  réactions  intérieure.s  de  la  pile,  il 
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fait  celle  évaluation  en  enfermant  la  pile  et  les  rhénpliores  dans  la  mouHeM 
du  calorimètre  à mercure  (/i/;.  r>7H)  qui  a été  décrit  (46S).  Quand  les 
p<‘iles  sont  mis  en  communication,  le  zinc  se  dissout  en  devenant  sulfate 
de  zinc  ; la  température  du  calorimètre  s’élève,  et  l’élévation  de  tempé- 
rature indique  la  quantité  de  chaleur  produite.  C’est,  en  nombre  rond, 
18  unités  de  chaleur  par  équivalent  de  zinc  dissous,  si  l’on  représente 
l’équivalent  de  l’hydrogène  II  par  1 gramme  et  celui  du  zinc  Zn  par 
35  grammes.  Comme  nous  l’avons  indiqué  dans  le  chapitre  de  la  calo- 
mélrie,  nous  prenons  toujours  comme  unité  de  chaleur  la  quantité  de 
chaleur  nécessaire  pour  élever  de  1"  la  température  de  1 kilogramme 
d’eau. 

Si  le  fil  qui  unit  les  deux  pôles  est  gros  et  court,  et  que  dès  lors  il  ne 
s’échauffe  pas  parle  courant,  on  peut  le  faire  sortir  ou  le  laisser  tout  en- 
tier à l’intérieur  de  la  moufle  : les  indications  du  calorimètre  ne  sont  pas 
pour  cola  différentes.  Mais  si  l’on  réunit  les  deux  pi’des  de  la  pile  par  un 
fil  très-fin  qui  s’échauffe,  il  en  est  tout  autrement  : quand  le  fil  e.st  à 
l'extérieur  de  la  moufle,  la  quantité  de  chaleur  donnée  au  calorimètre 
par  la  dissolution  d’un  équivalent  de  zinc  n’est  plus  égale  à 18  calories  ; 
elle  a diminué  considérablement.  La  chaleur  qui  semble  perdue  se  re- 
trouve entièrement  dans  le  fil.  On  le  reconnaît,  en  reprenant  l’expérience 
et  en  ayant  .soin  de  tenir  la  pile  et  le  fil  à la  fois  dans  la  moufle  de  l’in- 
slriimenl  : les  18  calories  se  retrouvent  intégralement. 

On  conclut  naturellement  de  là,  que  la  chaleur  développée  par  le 
passage  d’un  courant  traver.sant  un  fil  de  petit  diamètre,  n’est  autre 
qu’une  portion  de  la  chaleur  engendrée  par  la  dissolution  du  zinc  qui 
s’est  converti  en  sulfate  : celle  chaleur  est  déplacée  par  l’arrangement 
particulier  que  Volta  a découvert  : elle  vient  éidiaulfer  le  fil  ; et,  à ce 
point  de  vue,  la  pile  peut  être  considérée  comme  un  appareil  qui  trans- 
porte, en  divers  points  du  circuit,  la  chaleur  engendrée  dans  l’intérieur 
de  la  pile  par  les  réactions  chimiques. 

885.  Extension  des  principes  préciMcnts  au  cas  de  décomposi- 
tions ehimiqnes. — Ce  résultat  peut  être  généralisé,  et  l’on  est  con- 
duit à admettre  que  le  travail  effectué  par  le  courant  en  un  point 
quelconque  du  circuit,  est  empruntée  aux  réactions  chimiques  qui  s’ac- 
complissent dans  la  pile.  Ainsi,  quand  le  courant  passe  à travers  un 
voltamètre,  l’ean  est  décomposée;  mais  elle  ne  peut  l’élre  qu’en  absor- 
bant de  la  chaleur  ; et  des  expériences  directes  de  calorimétrie  démon- 
trent que  chaque  équivalent  d’eau  exige  pour  sa  décomposition  34  unités 
de  chaleur.  Hans  le  cas  qui  nous  occupe,  celte  chaleur  est  évidemment 
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fournie  par  les  actions  chimiques  intérieures  de  l’appareil  voltaïque, 
et  l’on  peut  dire  que  la  quantité,  de  chaleur  dégagée  par  la  dissolu- 
tion du  zinc  est,  sous  forme  d’électricité,  employée  à la  décomposition 
de  l’eau. 

884.  AppUeatlon  deM  Iota  pr^eédentea.  — Ces  expériences  combi- 
nées avec  celles  de  Daniell  (880),  éclairent  d'une  vive  lumière  bien  des 
questions  restées  jusque-là  tout  à fait  obscures.  Eu  voici  un  exemple  : 
Pendant  longtemps  on  a cherché  à décomposer  l’eau  avec  un  seul  élé- 
ment, formé  par  du  zinc,  du  cuivre  et  de  l’eau  acidulée  par  l’acide  sulfu- 
rique; on  n’a  pas  réussi.  Aujourd’hui,  on  peut  affirmer  qu’on  ne  réus- 
sira jamais.  En  effet,  d’après  les  expériences  de  Daniell  (880),  si  un 
équivalent  d'eau  se  décompose  en  dehors  de  la  pile,  il  ne  peut  pas  se 
tlissoiidre  plus  d’un  équivalent  de  zinc  dans  chaque  élément.  Mais  d’un 
côté  la  dissolution  d’un  équivalent  de  zinc  dégage  18  unités  de  chaleur, 
de  l’autre  la  décomposition  d’un  équivalent  d’eau  en  absorberait  ."4  : 
donc  un  seul  élément  ne  peut  pas  fournir  la  quantité  de  chaleur 
nécessaire  à la  décomposition  de  l’eau  ; jamais  il  ne  suffira  pour 
effectuer  cette  décoiil position.  Mais  que  l’on  emploie  deux  éléments 
au  lieu  d’un  seul  ; si  un  équivalent  de  zinc  se  dissout  dans  chacun 
d’eux,  ils  dégageront  deux  fois  18  calories,  et  ces  56  unités  de  chaleur 
pourront  fournir  les  54  calories  indispensables  à la  séparation  des  élé- 
ments de  l’eau. 

D’où  vient  cependant  qu’un  seul  élément  de  Bunsen  puisse  suffire  à 
déterminer  la  décomposition  de  l’eau?  Ici  l’hydrogéue  qui  se  dégage 
sur  le  charbon,  au  moment  où  les  éléments  de  l’eau  se  séparent  dans 
l’intérieur  de  la  pile,  se  combine  avec  une  partie  de  l’oxygène  de  l’acide 
azotique,  et  par  cette  combinaison  54  unités  de  chaleur  s’ajoutent  aux  1 8 
que  donne  la  dissolution  de  l’équivalent  de  zinc  ; total,  .52.  De  ces  52 
calories,  il  faut  toutefois  en  retrancher  7,  absorbées  par  la  décompo- 
sition chimique  de  l’acide  azotique  due  à l’hydrogène  ; il  reste  encore 
45  calories,  plus  que  suffisantes  pour  en  fournir  54  nécessaires  à la  dé- 
composition d’un  équivalent  d’eau. 

Ainsi,  se  trouvent  ramenées  à des  calculs  de  calorimétrie,  les  questions 
qui  concernent  la  pile;  ainsi  se  trouvent  rattachées  l’une,  à l’autre  deux 
branches  de  la  physique,  dont  la  liaison  intime  avait  échappé  aux  obser- 
vateurs aussi  longtemps  qu’ils  se  contentèrent  d’étudier  séparément  ces 
deux  ordres  de  phénomènes. 

88,5.  Orlxlne  rhimiqar  de  l’éleetrlclt^  voltalqae.  — Arrivés  au 
point  on  nous  .sommes,  il  nous  est  impossible  de  ne  pas  remarquer 
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qiin  la  puissance  de  la  pile  s’exerçant  aux  dépens  des  actions  chimiques 
intérieures,  on  ne  peut  plus  admettre  que  le  contact  des  métaux  pro- 
duit les  électricités  mises  en  jeu.  Déjà  depuis  longtemps,  M.  Faraday 
etM.  de  la  Rive  avaient  montré  qu’un  simple  assemblage  de  deux  lames 
métalliques  ne  peut  pas  représenter  un  appareil  électro-moteur.  Déjà, 
ils  avaient  fait  voir  que  le  sens  du  courant  dépend  de  la  réaction  chi- 
mique qui  s’opère  ; et  ils  en  avaient  conclu  que  la  force  électro-motrice 
a son  origine  aux  points  où  le  liquide  attaque  le  métal.  Les  expériences 
que  nous  venons  de  décrire,  sont  autant  de  preuves  nouvelles  à l’appui 
de  celte  théorie  électro-chimique  de  la  pile. 

R8(>.  EffetH  chlmiqaeM  de  la  pile  etde  la  maehine  electriqae. — Fu 
parlant  de  la  pile  de  Voila  (824),  nous  avons  dit  qu’elle  pouvait  servir  à 
produire  tous  les  phénomènes  avec  l’électricité  de  frottement;  nous 
pouvons  ajouter  qu’inversement  tous  les  phénomènes,  observés  avec 
le  courant  de  la  pile,  seraient  reproduits  à leur  tour  avec  le  courant 
qu’engendre  l’électricité  fournie  par  la  inachine  électrique.  Sans  doute, 
d’après  ce  qui  précède,  la  pile  par  son  principe  est  un  appareil  pro- 
ducteur d’électricité  essentiellement  distinct  des  machines  électriques; 
mais  le  mode  de  production  seul  diffère,  les  deux  fluides  devenus  libres 
ont,  dans  les  deux  cæs,  des  propriétés  identiques.  Toutefois,  il  est 
un  phénomène  que  pendant  longtemps  on  n’a  pas  su  obtenir  avec 
les  machines  ordinaires  : ce  sont  les  décompositions  chimiques  telles  que 
la  pile  les  opère,  décompositions  où  les  éléments  qui  deviennent  libres 
sont  séparés  à chacun  des  pèles.  Wollaston  lit,  dans  cette  voie,  des  ten- 
tatives infructueuses  : en  faisant  passer  des  étincelles  électriques  ù tra- 
vers l’eau,  il  réalisa,  il  est  vrai,  la  séparation  de  l’iiydrogène  et  de 
l’oxygène,  mais  ces  gaz  se  dégageaient  sur  tout  le  trajet  de  l’étincelle  : 
il  n’y  avait  donc  pas  là  un  phénomène  de  décomposition  voltaïque,  (iet 
insuccès,  et  d’autres  encore,  ont  mis  dans  beaucoup  d’esprits  celle 
fausse  idée  : qu’une  différence  d’action  résultait,  soit  du  mode  de  pro- 
duction, soit  mémo  d’une  qualité  différente  des  électricités  développées 
avec  les  deux  appareils.  En  réalité,  la  différence  tient  à la  manière 
dont  les  expériences  ont  été  exécutées.  Avec  la  pile,  ou  ne  fait  pas 
jaillir  l’étincelle  dans  l’intérieur  du  liquide  à décomposer;  avec  la 
machine  électrique,  il  faut  dontr,  si  l’on  veut  obtenir  les  mêmes 
résultats,  se  placer  dans  des  (conditions  d’expérience  identiques  et  éviter 
les  étincelles. 

887 . DéeompoBltionH  chimiqueH  produites  avec  la  machine  élee- 
iriqae.  — M.  Faraday  a parfaitement  compris  que  la  mani(’;re  d’opérer 
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devait  être  modifiée  dans  ce  sens,  et  dans  ce  but  il  a disposé  l’expé- 
rience représentée  ici  (fig.  379).  Un  papier  de  tournesol  A,  imbibé 
d’une  dissolution  de  sulfate  neutre  de  soude,  est  mis  en  rapport  par  des 
lils  de  platine  F,  F'  : d’nne  part  avec  une  machine  électrique,  d’autre 
part  avec  le  sol.  A cet  effet,  les  deux  fils  métalliques  reposent  sur  des 
lames  d’étain  B,  B qui  communiquent  l’iine  par  le  fil  P avec  le  conduc- 
teur de  la  machine,  et  l’autre  par  le  fil  N avec  la  terre.  Si  l’on  fait  tour- 
ner le  plateau  de  la  machine  électrique,  deux  courants  d’électricité  ont 
lieu  dans  les  mêmes  conditions  que  dans  le  fil  interpolaii’e  d’une  pile  ; 
un  courant  d'électricité  posi- 
tive va  de  la  machine  vers  le 
sol,  un  courant  d électricité 
négative  marche  eu  sens  in- 
verse. D'ailleurs,  aucune  étin- 
celle ne  jaillit  entre  les  deux 
fils  de  platine,  car  sur  la  ma- 
chine en  communication  avec  la  terre,  l’électricité  ne  peut  pas  acquérir 
une  forte  tension.  Dés  lors,  le  courant  circule  à travers  le  sel  dissous 
dont  le  papier  es^  imbibé,  comme  le  fait  le  courant  d’une  pile  qui  tra- 
verse une  dissolution  saline.  Dans  ces  conditions  nouvelles  indiquées  par 
la  théorie,  l’expérience  réussit  parfaitement.  Si  le  papier  est  bleu,  une 
tache  rouge  se  forme  du  coté  de  la  machine  ; s’il  est  rougi  à 1 avance  par 
un  acide,  une  tache  bleue  apparaît  dans  le  voisinage  de  l’extrémité  du 
lil  qui  aboutit  au  sol  : s’il  est  moitié  rouge,  moitié  bleu  et  que  les  por- 
tions ainsi  colorées  soient  convenablement  placées,  les  deux  effets  se 
montrent  à la  fois. 


.Vfl’LlCXIIOSS  l.ll  I M igi'CS  OK  LA  l'ILÏ 

La  faculté,  que  la  pile  possède,  d’opérer  la  décomposition  de.  l’eau  et 
des  sels,  a été  utilisée  soit  en  chimie,  soit  dans  l’industrie. 

888.  iMeouwerte  du  potuasium.  — Le  premier  résultat  important  qui 
ait  été  obtenu  dans  cette  direction,  est  dû  à Davy.  En  1807,  Davy  soumit 
à l’action  d’une  pile  puissante  la  potasse,  qui  jusques  alors  n’avait  été 
décomposée  par  aucun  des  agents  connus;  il  vit  briller  au  pôle  négalil 
un  métal  qui  brûlait  au  contact  de  l’air  : c’était  le  potassium.  Si  le  po- 
tassium, mis  en  liberté  par  le  courant,  est  soustrait  a 1 action  de  1 o.\y- 
géne  de  l'air  au  moment  de  sa  production , il  se  conserve  à l étal 
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métallique’.  Ilaiib  ce  but,  uu  creuse  dans  un  rragiucnt  de  putasse  hu- 
mide une  cavité  (pie  l’on  remplit  de  mercure  (fig.  380).  On  jilace  le  frag- 
ment sur  une  lame  de  platine,  mise 
en  communication  avec  le  pôle  po- 
sitif d’une  pile  puissante,  le  pôle 
négatif  de  cette  pile  plonge  dans  le 
mercure.  Si  la  pile  est  très-éner- 
gique (40  à 50  grands  éléments  de 
Bunsen),  le  mercure  ne  tarde  pas 
à épaissir  et  même  à se  solidifier.  L'amalgame  solide  ainsi  formé  étant 
soumis  à la  distillation , suivant  les  procédés  que  la  chimie  enseigne, 
laisse  le  potassium  métallique. 

889.  Préparation  dea  métaux  terreux.  — H.  Buiisen,  dans  ceS 
derniers  temps,  s’est  servi  de  la  pile  pour  la  préparation  des  métaux 
terreu.v  que  les  actions  chimiques  employées  jusqu'ici  ne  pai’viennent 
pus  à donner  dans  un  état  satisfaisant  de  pureté.  Le  magnésium  est  dans 
ce  cas.  .M.  Bunsen  emploie  le  chlorure  de  magnésium  amené  à l’état  de 
fusion  sous  l’inlluence  d’un  foyer  de  chaleur.  Des  liges  P,  N(/îÿ.381), 

faites  avec  le  charbon  des  cornues, 
plongées  dans  le  creuset  où  la 
fusion  s’opère,  et  fixées  à son  cou- 
vercle , sont  mises  en  communi- 
cation avec  les  pôles  de  la  pile.  Le 
métal  du  chlorure  décomposé  vient 
au  pôle  négatif,  tandis  que  le 
chlore  se  dégage  au  pôle  positif. 
Ce  chlore  au  sein  de  la  matière 
fondue  attaquerait  le  métal  devenu  libre,  si  l’on  ne  prenait  pas  quel- 
ques dispositions  protectrices.  Dans  ce  but,  uu  diaphragme  LL'  de 
porcelaine  sépare  la  partie  supérieure  du  creuset  en  deux  comparti- 
ments, empêche  le  gaz  de  venir  toucher  le  pôle  négatif  et  préserve  ainsi 
le  métal  qui  s’y  trouve.  .Mais  il  est  encore  uu  inconvénient  à éviter  : le 
magnésium,  plus  léger  que  la  matière  fondue,  remonte  à la  surface  et 
vient  brûler  dans  l’air.  Il  faut  le  retenir  par  quelque  obstacle; 
M.  Bunsen  y réussit  d’une  manière  ingénieuse,  eu  adoptant  la  disposition 
que  la  figure  indique  : les  dents  de  la  lame  N,  dirigées  obliquement  de 
bas  en  haut,  empêchent  l’ascension  du  métal  déposé,  en  le  retenant 
contre  leurs  faces  inférieures. 

Par  un  procédé  analogue,  raluminium,  le  lithium,  le  calcium,  le 
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strontium  ont  ôté  isolés  à l’état  do  pureté,  ces  trois  derniers  parM.  Mat- 
tliiessen. 

8'JÜ.  Prépnratlon  da  chrome  et  dn  mani;an<Hie.  — Le  cliroine  et 
le  manganèse,  métaux  tiés-oxjdables  au  contact  de  l'eau,  (uit  pu  cepen- 
dant être  obtenus  au  soin  d’une  dissolution  aqueuse  de  leui'  chlorure. 
L’artilice  employé  par  .M.  Bunsen  consiste  à prendre,  comme  pôle  négatif, 
un  lil  très-fin,  et  comme  pôle  positif,  un  conducteur  d’une  surface  consi- 
dérable, et  à se  servir  en  outre  d’une  pile  très-puissante.  Le  motaf  se 
dépose  avec  une  telle  rapidité,  que  les  coiicbes  successives  dont  le  fil 
se  recouvre  sont  défendues  contre  l’action  de  l’eau  par  les.  couches  nou- 
velles qui  se  superposent  aux  premières,  et  presque  tout  le  dépôt  est 
ainsi  préservé  de  l’action  oxydante  qu’il  lallait  éviter. 

Les  applications,  que  nous  venons  de  faire  connaître,  sont  purement 
scientifiques  ; elles  ne  sont  pas  encore  utilisées  en  dehors  du  laboratoire. 
Nous  devons  maintenant  entrer  dans  quelques  détails  sur  des  industries 
nouvelles,  dont  le  développement  est  déjà  considérable  et  qui  ont  leur 
origine  dans  les  travaux  exposés  dans  ce  chapitre.  C’est  un  des  beaux 
exemples,  non  le  plus  beau,  du  concours  désintéressé  que  la  science,  en 
poursuivant  son  but,  apporte  nécessairement  aux  arts  utiles.  Aussi  ne 
craindrons-nous  pas  de  parler  un  peu  longuement  de  ces  industries,  telle 
que  la  dorure,  l'argenture,  la  galvanoplastie.  Leur  but  commun  est  la 
formation,  au  moyen  de  la  pile,  de  dépôts  métalliques  cohérents  : l’exa- 
men détaillé  des  méthodes  qu’elles  emploient  rentre  complètement  dans 
notre  sujet. 

891.  Dorure.  Principes  de  la  méthode. — Les  procédés  employés 
autrefois  pour  recouvrir  une  surface  métallique  d’une  couche  mince  et 
adhérente  d’or,  d'argent  ou  de  tout  autre  métal,  compromettait  piomp- 
tement  la  santé  des  ouvriers.  Un  amalgame  d’or  était  appliqué  sur  la 
pièce  à dorer.  Par  une  élévation  convenable  de  température,  le  mercure 
était  chassé  à l’état  de  vapeur,  tandis  que  l’or,  restant  déposé  sur  la 
I)ièce  à recouvrir,  y formait  une  couche  d’un  aspect  mat,  à laquelle  le 
brunissoir  donnait  l'éclat  du  poli. 

Le  danger  de  cette  méthode  a sa  cause  dans  la  production  des  vapeurs 
mercurielles,  que  l’ouvrier  respire  sans  cesse,  et  qui  occasionnent  d’af- 
freuses maladies.  Aussi  dès  que  la  pile  fut  découverte  et  que  l’on  eut 
reconnu  son  action  sur  les  dissolutions  salines,  des  e.ssais  furent  tentés 
|M)ur  dorer  les  métaux  par  la  décomposition  voltaïque  d’un  sel  d’or,  en  se 
servant  de  la  pièce  à dorer  connue  d'une  électrode  négative  pour  réta- 
blissement du  courant.  Mallieureusenieiit,  on  n’obtint  pendant  longtemps 
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(|u’uiie  lame  d’or  mince,  irrégulière,  peu  compucle,  peu  adliéreiil(S  et 
la  dorure  au  mercure  resta  forcément  eu  usage. 

892.  Condltioiw  de  sueeès.  — Le  peu  de  succès  de  la  dorure  galva- 
iii(|ue  était  dû  ; 1"  A ce  que  les  piles  primitivement  employées  ne  foui'- 
nissaient  pas  un  courant  constant  ; 2“  à la  nature  des  dissolutions  aux- 
quelles on  avait  recours,  dissolutions  qui  donnaient  naissance,  au  mo- 
ment de  leur  décomposition  par  le  courant,  à des  corps  capables  d’alté- 
rec  le  métal  immergé  dans  la  liqueur. 

En  ISAO,  Daniell  découvrit  la  pile  qui  porte  son  nom,  et  l’on  eut  dés 
lors  un  courant  constant  dont  l’industrie  put  tirer  parti.  Ce  courant, 
réglé  avec  la  puissance  convenable  pour  la  meilleure  exécution  du  travail, 
conserve  longtemps  la  force  exigée.  Enfin,  dès  1841,  MM.  Elkington 
d’une  part,  etM.Ruolz  d’une  autre,  sont  parvenus  à- trouver  des  dissolu- 
tions qui  fournissent  un  dépôt  ne  laissant  rien  à désirer.  Ils  en  ont  indi- 
qué  un  très-grand  nombre  jouissant  de  cette  propriété  ; celle  i|ueron  pré- 
fère est  une  dissolution  de  cyanure  d’or  dans  le  cyanure  de  potassium, 
qui  présente  l’avantage  d'étre  constamment  alcaline  et  de  fournir  par  sa 
décomposition  un  gaz,  le  cyanogène,  dont  l’action  corrosive  sur  les  mé- 
taux est  nulle. 

Voici  la  formule  d’une  liqueur  avec  laquelle  la  doi  ure  réussit  tré.s- 
bien  : On  fait  dissoudre  dans  1 00  grammes  d’eau  10  grammes  de  prussiate 
jaune  de  potasse  et  5 grammes  de  carbonate  de  potasse.  On  ajoute  en- 
suite à cette  premiéiH;  liqueur  1 gramme  de  chlorure  d’or  dissous  dans 
une  petite  (piantité  d’eau,  et  le  mélange  est  porté  et  maintenu,  pendant 
plusieurs  heures,  à la  température  de  l’ébullition.  On  ajoute  de  temps 
eu  temps  de  l’eau  pure  pour  entretenir  le  sel  au  même  degré  de  dilu- 
tion; on  fdtre,  et  la  liqueur  est  bonne  à employer. 

895.  Pratique  de  la  dorure.  — Avant  d’immerger  dans  la  dissolu- 
tion la  pièce  à dorer,  on  la  décape  avec  soin.  Si  elle  est  fortement  salie  à 
sa  surface  par  un  dépôt  de  matières  organiques  ou  par  l’oxydation,  on  la 
fait  rougir  au  feu,  et  on  la  plonge,  encore  chaude,  dans  un  mélange  d’a- 
cides qui  mettent  à nu  le  métal  sous-jacent.  La  surface  est-elle  à peu 
|)rès  nette?  on  la  nettoie  avec  l’alcool  et  l’eau,  et  on  l’imprègne  avec  une 
brosse  douce,  de  tartre  en  poudre  humant  une  pâte  avec  l’eau.  Après  le 
décapage,  le  métal  à dorer  est  lavé  à l’eau  distillée,  attaché  au  pôle  né- 
gatif A (jig.  582)  de  la  pile,  et  plongé  alors  dans  le  hain  d’or;  une  lame 
de  même  métal  l’ pénètre  ensuite  dans  le  même  bain  et  communique  avec 
le  pôle  positif  B.  Le  courant  passe,  la  dorure  s’opère,  et  en  même  temps 
le  cyanogène,  (|ui  vient  an  pôle  positif,  dissout,  sous  rinlluence  du  cou- 
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l'iiiil,  la  lame  il’or  i|ui  s’y  trouve  : la  solution  se  maintient,  de  cette 
l'açiiii,  dans  nu  état  sensiblement  constant.  Quand  on  juge  la  couche 
déposée  assez  épaisse,  on 
arrête  ropération,  et  quel- 
ques coups  de  brunissoir 
duuiient  à la  surface  le 
poli  ordinaire. 

Par  cette  niétliode,  on 
peut  dorer  le.  platine,  l'ai'- 
gent,  le  cuivi'c,  le  laiton, 
le  bronze  et  même  l’acier 
et  le  fer  : ees  deux  der- 

niers  métaux  doivent  toutefois  être  recouverts  d’avance  d’une  couche 
mince  de  cuivre.  Kn  élevant  la  température  du  bain  qui  sert  à la  dorure, 
la  «muclie  d’or  déposée  croit  plus  rapidement  d’épaisseur. 

894.  Argeature.  — Coivrage.  — L’argenture  s’exécute  par  le  même 
procédé  que  la  dorure.  La  liqueur  que  l’on  emploie  peut  être  formée 
de  I gramme  de  cyanure  d’argent  sec,  qu’on  a fait  dissoudre  dans 
1 00  grammes  d’eau,  renfermant  au  préalable  10  grammes  de  cyanure 
simple  de  potassium. 

C’est  également  par  le  même  procédé  que  le  fer  se  recouvre  indus- 
Iriellement  d’une  couche  de  cuivre  adhérente  qui  le  prései  ve  de  la 
rouille.  Le  fer,  attaquable  pai'  le  sulfate  de  cuivre  que  l’on  décompose, 
est  d’abord  revêtu  d’un  enduit  j)articulier,  qui  est  rendu  conducteur  par 
la  plombagine  (897).  Ainsi  préparé,  il  est  plongé  dans  une  cuve  qui  reu- 
fenne  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre.  On  réunit  la  pièce  à recou- 
vrir avec  le  pôle  négatif  d’une  pile  dont  le  pôle  positif,  terminé  par  une 
Iliaque  de  cuivre,  plonge  dans  la  dissolution,  et  un  dépôt  de  métal  donne 
à la  pièce  qu’elle  recouvre  l’aspect  du  bronze. 

895.  Cîalvamapiastie.  Son  bnt.  — M.  Jacobi  d’uiie  part,  et  M.  Spencer 
de  l’autre,  ont  découvert  en  1858,  qu’au  moyen  de  la  pile,  on  peut 
aussi  reproduire  les  médailles,  les  bas-reliels,  les  planches  gravées,  les 
statues  ou  tout  autres  objets,  quelque  délicats  qu’en  soient  les  détails, 
et  ils  ont  créé  une  industrie  qui  a pris  de  nos  jours  un  grand  développe- 
ment, sous  le  nom  de  galvanoplastie.  Le  courant  voltaïque  doit  déposer 
molécule  à molécule,  une  couche  de  cuivre' sur  le  moule  de  l’objet  en 
i|uestioii.  La  reproduction  que  l’on  veut  obtenir  exigera  donc  deux 
sortes  d’opérations  : 1"  il  faudra  se  procurer  un  moule  qui  soit  à sa  sur- 
face bon  conducteur  de  l’électricilé,  et  ^2“  il  faudra  faire  déposer  le 
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cuivre  dans  des  cuiidiliuiis  telies,  que  la  lame  suit  eoliérenle  et  puisse 
aisément  être  séparée  de  la  surface  sur  laquelle  elle  ira  se  déposer. 

896.  Moulage. — Four  obtenir  le  moule  de  l’objet  à reproduire,  on 
se  sert  de  la  stéarine,  du  plâtre,  de  l’alliage  fusible  de  Darcet,  et  mieux 
encore  de  la  gélatine  ou  de  la  gutta-perclia.  Ces  différentes  substances 
sont  fondues  ou  converties  en  une  pâte  molle,  chacune  selon  sa  nature, 
puis  elles  sont  mises  en  «'ontact  avec  l’objet  dont  elles  doivent  prendre 
renipreinle.  Afinque  le  moule  foi'iné  puisse  se  détacher  facilement,  l’on 
recouvre  la  surface  à mouler,  d’une  couche  sans  épaisseur  sensible  de 
({uelque  matière  pulvérulente  ou  liquide. 

Si  l'alliage  de  Darcet  doit  servir  à la  confection  du  moule,  ou  le  fond 
dans  un  vase  quelconque,  par  e.\emple  dans  une  cuiller  hémisphérique 
de  fer.  On  le  laisse  refroidir,  et  quand  on  juge  que  la  solidification  est 
prochaine,  la  médaille  enduite  d’un  corps  gras  en  couche  insensible  est 
appliquée  sur  la  surface  du  bain.  L’alliage  eu  devenant  solide  reproduit 
et  conserve  tous  les  détails  du  modèle.  Emploie-t-on  la  gutta-percha? 
on  la  ramollit  sous  l’influence  d’une  température  peu  élevée,  et  on  la 
presse  fortement  contre  l’objet  recouvert  de  plombagine  en  poudre  im- 
palpable; elle  se  moule  exactement,  et  quand  elle  est  durcie  par  le  re- 
froidissenient,  elle  se  détache  sans  difficulté.  Cette  dernière  substance 
offre  un  avantage  précieux  qui  résulte  de  son  élasticité.  Elle  peut 
être  séparée  des  statuettes,  des  bas-reliefs,  bien  qu’elle  enveloppe  pres- 
que complètement  certaines  parties  saillantes.  Dans  de  pareilles  circon- 
stances, le  moule  de  métal  ou  de  stéarine  se  briserait  infailliblement  ; 
la  gutta-percha  plie,  s’infléchit,  et  aussitôt  quelle  est  enlevée,  elle  re- 
prend la  forme  du  modèle.  Enfin,  des  moules  s’obtiennent  par  la  gal- 
vanoplastie elle-mèine,  comme  on  le  comprendra  aisément  par  ce  qui 
suit. 

897.  Préparation  du  monle  obtenu.  — Le  nioulc  obtenu  doit  être 
conducteur  de  l’électricité.  Pour  le  rendre  tel,  quand  il  ne  l’est  pas  par 
lui-mèine,  on  recouvre  sa  surface  de  plombagine.  A cet  effet,  on  se  sert 
d’une  brosse  douce,  que  l’on  plonge  dans  de  la  plombagine  en  poudre 
très-fine.  Par  un  frottement  suffisamment  répété,  une  poussière  impal- 
pable reste  adhérente,  et  forme  un  enduit  conducteur  tellement  mince, 
que  les  traits  les  plus  fins  ne  sont  pas  altérés.  11  est  clair  d’ailleuts  que 
la  surface  destinée  à recevoir  le  cuivre  doit  seule  être  ainsi  recouverte. 
Lorsque  le  moule,  au  contraire,  est  formé  par  une  substance  conduisant 
bien  l’électricité,  tello  que  l’alliage  de  Darcet,  on  vernit  à la  cire  toutes 
les  parties  ([ui  ne  doivent  pas  se  recouvrit’ d’un  dépôt  métallique;  quant 
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aux  autres  parties,  elles  sont  enduites  d'une  coudie  de  plombagine,  atin 
d’enipéclier  le  métal  déposé  par  la  pile  de  former,  avec  le  moule,  un  tout 
inséparable. 

898.  Formation  du  dépdt.  — Le  moule,  préparé  par  l'une  des  nié- 
Ihodes  indiquées  plus  haut,  est  plongé  dans  une  dissolution  de  sulfate  de 
cuivre  et  mis  en  communicdlion  avec  le  pôle  négatif  d’une  pile.  Dans  la 
même  dissolution  plonge  une  lame  de  cuivre  qui  communique  avec  le 
pôle  positif.  Le  courant  passe  ; le  dépôt  de  cuivre  s’opère,  et,  au  bout 
d’un  nombre  de  jours  plus  ou  moins  considérable,  selon  l’épaisseur 
(jii’on  veut  obtenir,  cette  couche  est  détachée  : le  modèle  est  reproduit. 
La  lame  de  cuivre,  placée  au  pôle  positif,  joue  dans  cette  opération  le 
même  rôle  que  la  lame  d’or  employée  dans  le  cas  de  la  dorure.  L’acide 
sulfurique  et  l’oxygène  se  portent  au  pôle  positif,  régénèrent  avec  le 
cuivre,  qu’ils  attaquent,  le  sulfate  de  cuivre  décomposé  ; ce  qui  main- 
tient la  dissolution  dans  son  état  primitif. 

Pour  la  réussite  d’une  opération  galvanoplastique,  il  importe  (jue  le 
dépôt  métallique  s’accroisse  avec  lenteur  ; aussi  le  courant  est-il  réglé 
en  conséquence.  Lorsqu’on  opère  avec  des  courants,  tels  que  le  dépôt 
augmente  rapidement  d’épaisseur,  le  métal  obtenu  manque  de  cobé- 
rence,  se  brise  ou  s’écrase  sous  le  moindre  effort,  et  même  le  métal 
déposé  peut  n’être  qu’une  poussière.  D’autre  part,  si  l’accroissement 
d’épaisseur  de  la  lame  de  cuivre  marche  trop  lentement,  le  dépôt  tend 
à devenir  cristallin. 

En  général,  la  pile  que  l’on  emploie  est  formée  d’un  ou  de  deux  élé- 
ments, dont  la  surface  est  d’autant  plus  étendue  que  les  dimensions  de 
la  pièce  à reproduire  sont  plus  grandes.  A la  Carte  de  la  France,  où  les 
planches  gravées  sont  reproduites  par  la  galvanoplastie,  des  piles  de 
Smee  de  plusieurs  décimètres  carrés  de  surface  servent  à cet  usage. 
Souvent  on  emploie  une  pile  de  Daniell,  dont  le  zinc  est  plongé  dans 
de  l’eau  faiblement  acidulée;  on  prend,  d’ailleurs,  des  éléments  de  di- 
mensions différentes,  selon  la  grandeur  de  la  surface  à recouvrir  de 
inétaL 

899.  Appareil  employé  dan»  l’iodiutrle. — Dans  l’industrie,  on  pro- 
cède avec  plus  d’économie.  On  utilise  le  dépôt  même  qui  se  forme  sur  le 
cuivre  de  la  pile  de  Daniell.  Cette  pile  est  disposée  dans  des  conditions 
telles  que  le  moule  reçoive  le  dépôt  métallique  [produit  normalement 
dans  chaque  élément  de  l’appareil  voltaïque,  et  pour  cela,  on  le  substi- 
tue à la  lame  de  cuivrequi  plonge  d’habitude  dans  la  dissolution  du  sul- 
fate nécessaire  pour  que  la  pile  soit  en  activité.  Ainsi,  l’appareil  gal- 
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viiiiupliiülique  ïH!  comiiose,  ilaiis  ce  cas,  «l'un  vase  pui’eux  placé  a 
rinlérieurd'uii  vase  tie  terre,  de  grès  ou  de  toute  autre  matière  i:oii  coii- 
duclrice.  vase  poreux  sépare  deux  liquides  : l’iiii  formé  par  une  dis- 
solution de  sulfate  de  cuivre,  et  l’autre  par  de  l’eau  acidulée  avec  l’aciilc 
sidfurique.  Le  piemier  liquide  est  à l’extérieur  du  vase,  le  second  à 
riiiléi'ieiir.  Dans  l'eau  acidulée  plonge  une  lame  de  zinc,  et  dans  le  sul- 
fale  de  cuivre  est  disposé  le  moule  à recouvrir  de  métal.  En  réunissant 
le  zinc  et  le  moule  par  un  conducteur  métallique,  on  complète  le  circuit 
de  l’élément  de  Daniell  : la  pile  est  en  activité  et  le  cuivre  se  dépose. 

'JOU.  Cave  de  gelvaaoplaatlc.  — L’apparcil  que  représente  la 
ligure  383  est  construit  dans  ces  conditions,  et  dans  des  proportions 
telles  que  l’on  puisse  obtenir  un  assez  grand  nombre  d’épreuves  à la 
lois.  Comme  on  le  voit,  il  est  constitué  par  une  auge  de  bois  revêtue  iiité- 
l'ieurement  de  gutta-perclia.  Dans  l’auge  qui  contient  une  dissolution  de 
sulfate  de  cuivre  saturée,  plongent  des  vases  poreux  renfermant  eux- 

mémes  l’eau  acidulée  et 
le  zinc.  A l’aide  des  pin- 
ces C,  les  lames  de  zinc 
sont  toutes  mises  en  com- 
munication avec  une  trin- 
gle .NN';  les  moules  sont 
suspendus  à deux  auties 
tringles  PD'  et  P, P,',  et 
des  conducteurs  métalli- 
ques Pi\,P'N',  etc.,  com- 
|ilétent  le  circuit.  Ijuaiid  le  courant  passe,  les  moules  M se  recouvrent 
peu  à peu  de  cuivre  métalli(|ue  ; et  à mesure  que  la  dissolution  s’appau- 
vrit, le  sulfate  de  cuivre,  contenu  dans  de  petits  sacs  suspendus  dans 
le  liquide,  se  dissout  et  remplace  le  sel  qui  a disparu. 

9ÜI.  B^nltato  nbtenoM. — La  galvanoplastie  n’est  pas  restée  long- 
temps conlinée  dans  les  laboratoires  : l’industrie  s’est  emparée  de  la  dé- 
couverte scientifique  et  l’a  appropriée  à ses  besoins.  Les  bronzes  d’ai't, 
dont  la  reproduction  par  les  procédés  anciens  était  limitée  et  difficile, 
s’obtiennent  maintenant  avec  une  facilité  merveilleuse;  bientôt  leur  prix 
sera  abordable  aux  plus  modestes  fortunes.  Autrefois,  lorsqu’un  graveur 
avait  passé  dix  années  de  sa  vie  à interpréter  le  tableau  d’un  grand 
maître,  son  œuvre  ne  pouvait  se  tirer  qu'à  un  très-petit  nombre  d’e.xeni- 
plaires.  Dés  (|uc  deux  mille  épreuves  étaient  sorties  des  presses,  la 
plancbc  se  tivmvait  hors  de  service;  les  pressions  violentes  que  l’ouvrier 
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l’st  obligé  d'exprrnr  sur  la  planche  de  cuivre  pour  étendre  l’encre,  el 
pour  nettoyer  la  surface,  avaient  usé  le  métal,  an  point  qu’il  n’était  plus 
possible  d’obtenir  de  bonnes  gravures.  Aujourd’bui,  grâce  à la  galvano- 
plastie, une  planche  gravée  se  multiplie  autani  que  l’on  veut.  A la  Carte 
lie  France,  on  ne  manque  pas,  toutes  les  fois  qu’une  planche  nouvelle 
sort  des  mains  du  graveur,  de  l’employer  immédiatement  â la  reproduc- 
lion  de  plusieurs  types  semblables.  La  finesse  des  traits  des  nouvelles 
planches  obtenues  par  la  galvanoplastie  ne  le  cède  en  rien  à celle  que 
présentent  les  traits  du  modèle.  Toutes  les  industries  analogues  procè- 
dent de  la  même  façon.  La  gravure  sur  bois,  par  exemple,  s’obtient, 
comme  son  nom  l’indique,  au  moyen  d’une  planche  de  bois,  sur  laquelle 
sont  faites  des  entailles  convenables  ; rrtais  le  bois  ne  tarde  pas  à s’é- 
craser eu  passant  sons  les  presses  de  l’imprimerie,  et,  après  un  tirage  de 
quelques  milliers  d’exemplaires,  les  traits  les  plus  fins  sont  elïacés  el 
In  beauté  du  dessin  disparait.  Aussi,  reproduit-on  tout  d’abord  par  la 
galvanoplastie  le  travail  fait  sur  le  bois;  on  obtient  ce  que  l’on  appelle 
des  clichés,  el  on  n’emploie  plus  les  bois  pour  imprimer,  ils  servent  seu- 
lement à la  préparaliou  de  nouveaux  clichés,  quand  les  premiers  sont 
ns»’'s.  Celte  méthode  a été  précisément  suivie  pour  l’impression  des  figures 
que  contient  ce  livre.  Les  bois  ont  été  reproduits  par  la  galvanoplastie, 
el  ce  sont  ces  épreuves  galvanoplasfiqiies  qui  ont  servi  à tirer  toutes  les 
gravures  insérées  dans  le  texte. 


Fi;;.  XS4.  Fis;.  TiK:,. 


Du  reste,  pour  donner  un  exemple  de  la  valeur  du  procédé,  nous  fai- 
sons ici  insérer,  deux  fois,  dans  le  texte,  le  portrait  de  Yalta.  Les  deux 
gravures  {(iq.  ,'>8T  el  ÔS.Y)  sont  imprimées  avec  deux  clichés  différents 
obtenus  par  la  galvanoplastie.  En  donnant  nu  pareil  exemple,  nous 
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voulons  rendro  U>  lecteur  juge  de  l'exactitude  du  procédé.  Les  moindres 
traits  de  l’une  des  figures  se  retrouvent  dans  l’autre. 

902.  Application  de  la  Kalvanoplaittlc  a la  Kfttvarc.  — Procédé 
de  M Dnio».  — La  galvanoplastie  a reçu  des  applications  nombreuses, 
parmi  lesquelles  nous  citerons  celle  que  .M.  Dulos  en  a faite  avec  succès 
à la  gravure.  Le  procédé  est  basé  sur  la  connaissance  des  phénomènes 
capillaires.  En  voici  le  principe  ; Si  sur  une  plaque  d'argent  recouverte 
de  vernis  on  trace  certaines  lignes  où  le  métal  est  mis  à découvert,  du 
mercure  que  l’on  y verse  glisse  sur  le  vernis,  s’attache  sur  les  lignes  où 
l’argent  est  à nu  et  reproduit  les  traits  du  dessin  (|ui  font  saillie  au-des- 
sus de  la  plaque. 

Voici  comment  on  opère  : oh  prend  une  plaque  de  cuivre  argenté  (', 
ifig.  586),  sur  laquelle  on  décalque,  on  transporte,  ou  l’on  trace  un 
dessin  quelconque  : nous  supposons  que  c’est  un  dessin  à l’encre  litho- 
graphique. Le  travail  du  dessinateur  terminé,  la  plaque  est  recouvei'te, 
au  moyen  de  la  pile,  d’une  légère  couche  de  fer,  dont  le  dépôt  ne  s’opère 
que  sur  les  parties  non  touchées  par  l’encre  ; celte  encre  étant  enlevée 
avec  de  l’essence  de  térébenthine  ou  avec  de  la  benzine,  les  blancs  du 
dessin  se  trouvent  représentés  par  la  couche  de  fer,  et  les  traits  par 
l’argent  même.  La  plaque  étant,  en  cet  état,  on  verse  sur  la  surface  du 
mercure  qui  ne  s'atlacbe  que  sur  l’argent,  et' après  avoir  chassé  avec  un 
pinceau  doux  le  mercure  eu  excès,  on  voit  ce  métal  s’élever  en  relief  en 
m là  où  se  trouvait  précédemment  l’encre  lithographique.  On  peut  alors 
verser  une  couche  M de  cire  fondue  nu  de 
plâtre  mêlé  à l’eau  sur  la  plaque,  le  ménisque 
de  mercure  ne  se  déforme  pas,  et  l’on  ob- 
tient, par  la«  solidification , une  empreinte 
Fig.  5Sfl.  (|qh[  creux,  offrent  la  contre-partie  des 

saillies  du  mercure  et  figurent  une  sorte  de  gravure  en  taille-douce.  Cette 
empreinte  est  obtenue  avec  des  corps  trop  peu  résistants,  pour  fournir 
une  impression  convenable  ; mais,  en  métallisant  le  moule  et  en  y effec- 
tuant un  dépôt  galvanique  de  cuivre,  on  obtiendra  la  reproduction 
exacte  des  saillies  primitivement  formées  par  le  mercure,  et  un  véritable 
moule  au  moyen  duquel  on  pourra  reproduire  à l’infini  des  planches 
propres  à l’impression. 

S'il  s’agit  d’une  gravure  typographique  qui  doit  être  en  relief,  la 
planche  de  cuivre,  en  sortant  des  mains  du  dessinateur,  reçoit  une 
couche  d’argent  qui  ne  se  dépose  que  sur  les  parties  non  touchées  par 
l’eucre  lithographique;  ou  enlève  cette  encre  avec.de  la  benzine;  eu 
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i-hnufTantIn  plancho  à l'air,  on  oxyde  le  enivre  recouvert  ptimitiyemenl 
par  le  dessin,  el  on  continue  les  opérations  indiquées  plus  haut.  La 
planche  galvanique  destinée  à l'impression  se  trouve  alors  avoir  pour 
saillie  les  traits  mêmes  du  dessin,  et  pour  creux  les  épaisseurs  formées 
au  début  par  le  mercure. 

Le  mercure  peut  être  remplacé  par  un  alliage  fondant  à une  basse 
tempéi’ature,  tel  que  le  métal  Darcet,  auquel  on  ajoute  une  petite  quan- 
tité de  mercure.  Le  métal  à clicher  se  comporte  exactement  comme  le 
mercure  dans  les  applications  ci-dessus  décrites.  Toutefois  avec  le 
métal  Darcet  on  ne  doit  pas  opérera  l’air  libre;  il  est  préférable  de  mettre 
la  plaque  sous  une  couclie  d’huile  que  l’on  fait  chauffer  à une  tempéra- 
ture de  80  degrés  environ,  température  à laquelle  l’alliage  entre  en  fn- 
sioii.  On  évite  ainsi  l’oxydation,  qui  nuirait  an  snccés  de  l'opération. 


ErrcTs  riiïsioLor.iQCFs 


905.  Premières  aetloiM  eoname».  — L’expérience  de  (îalvani  est  la 
première  où  l’on  ait  observé  l’action  de  rélectricité  de  la  pile  sur  les  ani- 
maux. Dans  cette  expérience,  modifiée,  comme  nous  l’avons  indiqué 
(819),  l'arc  métallique  zinc  et  cuivre,  en  contact  avec  les  liipiides  qui 
lubrifient  les  muscles  et  les  nerfs,  forme  en  réalité  un  couple  voltaïque, 
qui  représente  la  cause  non  pas  unique,  mais  du  moins  la  cause  princi- 
pale*des  mouvements  de  la  grenouille.  L’effet  manifesté  se  produit,  du 
reste,  sur  les  animaux  de  toute  taille.  L’expérimentateur  qui  saisit  les 
pôles  d’une  pile,  chacun  avec^une  main  dilfércnlc,  reçoit  une  commo- 
tion et  tressaille  d’un  mouvement  involontaire,  quand  ses  mains  sont 
mouillées  par  un  liquide  conducteur,  et  que  les  éléments  sont  nombreux. 
Pour  réussir  dans  ce  dernier  cas,  et  en  général  pour  produire  des  se- 
cousses chezjin  animal  de  forte  taille,  les  éléments  doivent  être  disposés 
en  série  l’un  à la  suite  de  l’autre.  S’ils  sont  peu  nombreux,  ils  ne  déter- 
minent aucune  commotion,  quand  même  leur  surface  serait  trés-considé- 
rable.  Nous  expliquerons  bientôt  la  raison  de  cette  différence  (chap.  iv) 
qui  tient  à la  faible  conductibilité  du  corps  de  l’homme. 

904.  Ces  commotions  sont  des  phénomènes  très-complexes  ; le  coui'ant 
traverse  à la  fois  les  nerfs,  les  muscles,  les  os,  les  liquides  soumis  à son 
action.  Les  physiologistes  n’ont  pu  se  contenter  de  la  connaissance  d’nii 
résultat  si  mal  déteriinné;  ils  se  sont  livrés  à des  études  spéciales  pour 
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reconnaîlrp  Ip  i ôIp  quo  jonc,  dans  le  phpiiomèiip,  rliaqiip  pIpiuohI  dp 
l’organisniP. 

90").  Action  onr  le  nerf.  — Inp  grpnouilip,  pi’pparée  splon  Ip  pro- 
ii'dp  de  (ialvani  i/i;/.  ^87),  est  pxcilpe  par  les  deux  prties  d'une  pile, 

mais  seulement  en  deux 
points  A Pt  B des  nerfs 
lombaires  mis  à nu  ; on 
voit  les  membres  se  con- 
tracter. Cette  contraction 
se  selon  les 

circonstances,  tantôt  au  moment  où  le  contact  s't  tablit , tantôt  c’est  à la 
rupture  du  courant  que  la  contraction  a lieu. 

Mais  il  y a deux  espèces  de  nerfs  ; ceux  du  mouvement  et  ceux  du 
sentiment.  A la  sortie  de  la  moelle  épinière,  dans  le  canal  rachidien, 
leurs  fdn’es  sont  encore  distinctes  et  séparées;  quand  elles  quittent  la 
colonne  vertébrale,  elles  sont  déjà  juxtaposées  et  confondues,  au  moins 
en  apparence  : l’expérience  précédente  était  évidemment  exécutée  à la 
fois  sur  les  deux  espèces  de  nerfs.  11  faut  donc,  pour  s’éclairer  d’une 
manière  complète,  pousser  l’analyse  plus  loin,  il  faut  agir  isolément  sur 
chacune  d’elles.  Celte  nouvelle  manière  d'opérer  a été  pratiquée,  et  elle 
a conduit  aux  résultats  suivants  ; 

Si  l’on  excite  exclusivement  les  nerfs  du  sentiment,  l’animal  vivant 
éprouve  de  vives  douleurs.  Pour  que  le  résultat  soit  bien  net,  il  faut 
agir,  bien  entendu,  sur  la  partie  du  nerf  qui  est  attachée  à la  moelle 
épinière,  c’est-à-dire  au  centre  nerveux.  Si  l’on  excite  les  nerfs  du  mou- 
vement, la  commotion  seule  se  produit. 

906.  Action  Mac  le  mnoclc.  — Agir  sur  le  muscle  seul  n’est  pas  une 
opération  facile;  car  des  nerfs  se  ramifient  dans  toutes  les  profondeui's 
de  l’organisme,  et  ces  nerfs  sont  nécessairement  atteints  dés  que  les 
pôles  sont  en  contact  avec  les  libres  musculaires.  Cependant  M.  Cl.  Ber- 
nard est  parvenu  à résoudre  (‘.elle  difficulté.  Il  a découvert  qu’une 
substance,  le  curare,  pouvait  paralyser  le  système  nerveux  sans  para- 
lyser lesmuscles.  Une  grenouille  qu’il  empoisonne  parle  curare,  et  ([u'il 
jirépare  ensuite  par  la  méthode  de  Galvani,  ne  s’agite  plus  quand  le 
courant  traverse  le  nerf  seulement  : en  plaçant  le  muscle  sur  le  tr.ajet  du 
courant,  on  n’aura  donc  plus  à craindre,  que  l’effet  observé  se 
complique  de  l’excilatinn  produite  sur  le  système  nerveux.  Or,  dans 
ci‘s  condilions,  le  muscle  se  contracte  lorsque  les  deux  pôles  sont 
mis  en  contact  en  deux  points  pris  sur  le  trajet  des  fibres  muscu- 
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lairps.  Le  moiivenirnt  cpssp  d(*s  qup  1p  coiiranl  pst  établi,' pt'n'e  re- 
pommenoe  qup  si,  après  avoir  rompu  la  comniunication,  on  la  rétablit 
iIp  nouveau. 

Kntre  les  efiels  produits  sur  Ips  innscles  et  sur  les  nerfs  il  y a toule- 
Ibis  e.ette  différeuce  essentiplle,  que  pour  faire  e.ontracler  les  premiers  il 
faut  employer  un  courant  plus  énergique  que  pour  produire  une  action 
sensible  sur  les  seconds. 

907.  Bénaiaé.  — Ainsi  dans  la  commotion  qu’éprouvent  les  animaux 
soumis  à l’actiiiii  du  courant  voltaïque  il  y a trois  phénomènes  à distin- 
guer : 1“  excitation  des  nerfs  moteurs;  2“  excitation  des  nerfs  sensitifs  ; 

excitation  de  la  substance  propre  des  muscles.  Quant  aux  autres 
parties  de  l'organisme,  on  a reconnu  qu'elles  sont  purement  passives. 
Toutefois,  par  un  courant  intense,  des  décompositions  électro-chimiques 
altèrent  notablement  les  liquides  de  Torganisme,  et  des  phénomènes 
physiologiques  peuvent  être  la  conséquence  de  e.ette  modification,  mais 
ce  sont  là  des  effets  plutôt  secondaires  (jiie  directs  des  courants  vol- 
taïques. 

908.  CfHiraiitM  de»  nranelea  et  de»  nerf».  — C'est  ici  le  lieu  de  re- 
venir sur  le  courant  propre  des  animaux  que  Galvani  a constaté  le  pre- 
mier. Ce  sujet  a été  repris,  et  tout  ce  qui  nous  semble 

possible  d'affirmer  avec  quelque  certitude  se  réduit  à «■■■•»■•»  x 
ceci  : l'expérience  a montré  qu’un  muscle  coupé  (/îj.ôSS) 
forme  comme  un  élément  de  pile  ; la  plaie  N correspond 
au  pôle  négatif,  l’endroit  sain  F au  pôle  positif.  Il  en  est  Fig.jss. 
de  même  pour  les  nerfs.  Ce  courant  propre  se  constate  avec  un  galvano- 
mètre très-sensible  qui  sera  décrit  dans  le  chapitre  suivant. 

909.  Excitation  spéciale  de  i'»‘lcctrlelté.  — Que  sont  devenues  au- 
jourd’hui ces  théories  hasardées  qui,  dans  le  siècle  dernier,  attribuaient 
à l’électricité  la  fonction  de  transmettre  la  volonté?  Pures  conceptions 
de  l'esprit  dépourvues  de  toute  base  expérimentale,  elles  sont  réduites  à 
néant.  En  fait,  l’excitation  spéciale,  produite  par  l’électricité  sur  le 
nerf,  n’est  pas  différente  de  celle  que  détermine  tout  autre  agent  phy- 
sique ou  mécanique.  La  chaleur,  les  actions  mécaniques,  les  actions 
chimiques,  provoquent  des  contractions  toutes  semblables  à celles  que 
Galvani  observait.  Un  grain  de  sel,  par  exemple,  lorsipi’il  est  posé  sur 
l’un  des  points  d’un  filet  nerveux,  cause  dans  les  membres  de  l’animal 
la  même  agitation  qu’une  excitation  électrique. 

Mais  l’électricité  présente  ce  grand  avantage  : qu’un  conranl  faible 
.agit  instantanémeut  et  n’altére  pas  le  tissu  nerveux.  Quand  le  couraul 
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a été  interrompu  un  moment,  il  peut  reprotluire  de  nouveau  l’eflel  qu'il 
a déjà  donné,  el  les  commotions  peuvent  se  succéder  à des  intervalles 
très-rapproches. 

910.  L'nase  «d  médecine.  — L’excitalion,  que  produit  réleclpicitê,  a 
été  employée  en  médecine.  On  a beaucoup  tâtonné  ; aujourd’hui  éncore 
on  fait  bien  des  essais  au  hasard  ; cependant  quelques  résultats  impor- 
tants ont  été  obtenus.  Ainsi,  quand  un  nerf  malade  est  devenu  incapable 
de  transmettre  l’action  du  centre  nerveux,  on  se  sert  avec  succès  de  l'é- 
lectricité pour  provoquer  les  mouvements  des  muscles,  qui,  faute  d’ac- 
tivité, menacent  de  dépérir.  Par  l’activité  fréquemment  donnée  à la  fibre 
musculaire,  la  vie  des  muscles  est  entretenue,  une  seconde  maladie  ne 
suit  pas  nécessairement  la  première,  et  le  nerf,  quand  il  guérit,  se  re- 
trouve en  rapport  avec  des  organes  qui  se  sont  conservés  à l’état  de  santé, 
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I.  — KXPKRIE^CF,  ri’tBBSTED 

OJ 1 . ■istoriqne.  — Oii  avait  remarqué  depuis  longtemps  que  la  foii- 
dre  agit  sur  les  aiguilles  aimantées  dans  le  voisinage  desquelles  elle 
vient  à tomber.  Tantôt  l’aiguille  est  bnisqucment  déviée,  et  revient 
bientôt  à sa  position  primitive  ; d’autres  fois,  elle  perd  en  partie  son  ai- 
mantation; tantôt,  enfin,  l’aimantation  se  manifeste  en  sens  inverse,  et 
les  pôles  se  trouvent  intervertis.  Ces  phénomènes  n’ont  été  observés  que 
très- rarement,  car  les  circonstances  favorables  à leur  production  ne  peu- 
vent qu  accidentellement  se  trouver  réunies,  là  où  un  observateur  compé- 
tent est  prêt  à les  constater.  Mais  avec  les  bouteilles  de  Leyde,  le  phy- 
sicien, dans  son  cabinet,  a pu  réaliser  en  petit  et  à volonté,  des 
modifications  du  même  genre,  au  moyen  de  l’étincelle  électrique. 

.Aveilis  par  les  faits  antérieurement  observés,  guidés  d’ailleurs  par 
des  idées  d’analogie  entre  le  magnétisme  et  l’électricité,  les  physiciens, 
aussitôt  que  la  pile  fut  découverte,  ont  cherché  à la  faire  agir  sur  l'ai- 
guille aimantée.  Mais  longtemps  les  tentatives  furent  sans  résultat  ; elles 
étaient  mal  dirigées;  c’étaient  les  pôles  mêmes  de  la  pile,  ou  bien  l’uii 
ou  l’autre  des  rhéophores  dont  on  essayait  l’action.  En  1820,  Œrsted, 
convaincu,  plus  peut-être  que  tout  autre,  de  la  liaison  des  deux  ordres  de 
phénomènes,  et  à coup  sûr  plus  persévérant,  parvint  un  jour,  par  un 
heureux  hasard,  à constater  la  relation  dont  il  soupçonnait  la  nécessité 
depuis  de  longues  années.  On  raconte,  qu’à  l’une  de  ses  leçons,  le  phy- 
sicien Danois,  sai.sissant  vivement  les  deux  rhéophores,  les  réunit  sans 
intention,  et  ayant  ainsi  établi  un  courant  électrique,  il  s’écria  ; « Je  ne 
« puis  croire  que  cet  appareil  soit  sans  action  sur  les  aimants.  » Par  un 
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que  provoquaient  ses  paroles,  il  approcha  le  circuit  iutei’polaire 
lie  l’aiguille  aimantée;  il  la  vit  aussilét  s’éciirtpr  de  sa  position  d’éqiii- 
libre  et  se  maintenir  déviée,  tant  que  le  courant  demeura  à une  petite 
distance  de  l’aiguille.  Telle  fut  l’origine  de  l’une  des  découvertes  les 
plus  importantes  de  notre  époque. 

912,  Expérlroce  d’iEnted . — .\ussitdt  Œrsteil  se  mit  à l’œuvre.  Il 
réunit  d’une  manière  permanente  les  deux  rhéophores  de  la  pile,  et  les 
plaça,  tantôt  au-dessus,  tantôt  au-dessous  de  l’aiguille,  puis  en  avant, 
et  en  arrière  du  pôle  austral;  il  vit  que,  dans  tous  les  cas,  elle  se  met- 
tait en  croix  avec  le  courant,  quand  la  pile  était  suflisamment  énergi- 
que. Il  nota  les  différentes  positions  données  au  courant,  et  il  mit  en 
regard  le  sens  des  déviations  correspoudaiites,  et  dans  un  écrit  latin 
de  ([uatre  pages,  il  lit  connaître  nu  monde  savant  ces  phénomènes  re- 
marquables. 


Fijç.  r*xo. 

Pour  répéter  l’expérience  d’Œrsted,  on  met  en  présence  de  l’aiguille 
et  dans  la  position  indiquée  par  la  figure  r>89  le  courant  qui  marche 

A 

I 

Fi?.  5.00. 

de  F vers  K',  du  sud  au  nord.  On  voit  l’aiguille  tourner  de  telle  ma- 
niére,  que  son  pôle  austral  se  porte  vers  l’ouest.  Le  courant  est-il  placé 
(pg.  ô9fi)  dans  la  même  direction,  mais  au-dessous  de  l’aiguille,  on  voit 
le  pôle  austral  se  tourner  vers  l’est. 

910.  ÿ;noiH^  d'.tmp^re.  — Il  était  difficile  lie  retenir  de  mémoire  les 
différents  résultats  de  l’expérience  d’Œrsted,  qui  sont  aussi  nombreux 
qu’il  est  possible  d’imaginer  de  positions  dilférentes  du  courant  par  rap- 


Digitized  by  Coogle 


KXl'ÉmKNCE  It'ŒIiSTtD. 


61 


|)oil  à l'aiguilk*;  Aiiipcre,  par  une  fiction  iiij^énieiisc,  est  parvenu  à ies 
lonipreiidre  tous  dans  un  ênonct*  très-simple.  Il  imagine  un  spectateur 
cmiclié  dans  le  courant,  qui  regarde  l’aiguille  aimantée,  et  dont  le  corps 
e.st  parcouru  par  le  fluide  électrique  dans  un  sens  tel  que  le  courant  lui 
entre  par  les  pieds  et  lui  sorte  par  la  tête.  Ampère  appelle  gauche  el  ' 
droite  du  courant,  la  gauche  et  la  droite  du  spectateur  ainsi  placé, 
et  il  résume  toutes  les  expériences  d'Œrsted  dans  ces  simples  mots  ; 

L-  pôle  austral  de  l'aiguille  se  dirige  toujours  vers  la  gauche  du  courant. 

En  appliquant  cet  énoncé,  il  est  aisé  de  reconnaître  (pi’il  se  rappoi’le 
bien  aux  deux  cas  que  nous  avons  signalés  dans  le  n°  9112. 

Si  l’on  place  le  courant  verticalement,  ou  bien  encore  si  on  le  met  en 
présence  d’une  aiguille  d’inclinaison,  on  peut  observer  (|ue  l'énoncé 
d’.Ampére  s’accorde,  dans  tous  les  cas,  avec  l’expérience. 

914.  Importance  de  l’expérienee  d'IKrsted.  — La  découverte  d’tKr- 
sted  fit  époque  dans  la  science.  Eu  révélant  l’action  réciproque  de.- 
aimants  et  des  courants,  elle  rapprocha  deux  hranches  distinctes  de 
la  physique,  que  le  génie  d’Ainpère  vint  bientôt  réunir  et  confondre 
en  une  seule.  Faraday,  à son  tour,  poursuivant,  un  peu  plus  tard,  les 
mêmes  idées,  prouva  la  haute  valeur  des  généralisations  auxquelles 
l’illustre  physicien  français  s’était  hardiment  élevé,  et  donna  une  preuve 
nouvelle  de  leur  léalité  en  exécutant  les  expériences  qui  forment  un 
des  plus  beaux  chapitres  de  l’Électricité. 

.Mais  ce  n’est  pus  seulement,  par  les  grandes  conséquences  qui  en  dé- 
coulent, que  l’expérience  d’Œrsted  a rendu  serv  ice  à la  science.  Itans 
un  ordre  moins  élevé,  elle  fut  tout  aussi  utile.  Grâce  â sa  simplicité, 
elle  permet  de  reconnaitre,  sans  recourir  â de  long  préparatifs,  le 
passage  d’un  courant  le  long  d’un  conducteur,  el  le  sens  de  (X>  courant. 
Dès  lois  des  essais  de  tout  genre  furent  tentés,  et  des  découvertes  sans 
nombre  vinrent  dévoiler  des  mouvements  d’électricité,  qui  nous  seraieni 
peut-être  encore  inconnus,  si  nous  n’avions  en  â notre  disposition  la 
méthode  simple  qu’Œrsted  avait  indiquée,  l’our  tout  dire,  il  n’est  pas 
un  seul  des  cinq  chapitres  qui  vont  suivre,  dans  lequel  les  expériences 
décrites  ou  les  lois  formulées  ne  soient,  directement  ou  indirectement, 
des  conséquences  de  la  découverte  d’Œrsted. 

91  u.  Appilctttioa.  — Rappelons  un  des  exemples  de  la  facilité  que 
procure  l’expérience  d’iErsted  pour  reconnaitre  l’existence  d’un  courant. 

Lorsque  le  circuit  de  la  pile  est  fermé,  la  [lile  elle-même  est  traversée 
par  lin  courant  qui  se  dirige  du  zinc  de  chaipie  élément,  vers  le  cuivre, 
le  platine  ou  le  charbon  de  l’autre  élément.  L’existence  de  ce  courant  a 
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étécoiislatèe  par  remploi  de  l’aiguille  aimantée,  que  l'on  place  sur  la  pile 
dirigée  du  nord  au  sud  inagnélique.  Tant  que  les  pôles  ne  sont  pas  réu- 
nis, l’aiguille  reste  immobile  dans  le  méridien  magnétique  ; mais  aussi- 
tôt que  les  rhéopliores,  (lu'on  a soin  de  tenir  à une  grande  distance 
de  l’aiguille,  sont  en  contact  l’un  avec  l’autre,  l'aiguille  est  déviée,  et 
le  sens  de  la  déviation  prouve  que  le  courant  dans  la  pile  se  meut  du 
pôle  nrgulif  vers  le  pôle  positil. 


II.  — G.U.TANOIIÈT  Rt 

Dit).  Principe  du  Kalvanométrc.  — L’action  de  la  tcri'e,  qui  amène 
l’aiguille  dans  le  méridien  magnétique,  représente  une  force  antagoniste 
et  opposée  à la  manifestation  du  mouvement  que  le  courant  tend  à 
imprimer;  et  tandis  qu’nn  cornant  puissant  peut  mettre  l’aiguille  en 
croix  avec  lui,  un  courant  faible  ne  la  fait  tourner  que  d’une  petite 
quantité,  et  s’il  est  très-peu  énergique,  il  ne  |iroduit  qu'un  mouvement 
insensible  ou  même  nul. 

Schweigger,  physicien  allemand,  eut  l’idée  de  multiplier  l’action  du 
courant  sur  l’aiguille;  il  construisit,  dans  ce  but,  un  instrument 
nommé  gulvanomàtre,  et  quelquefois  multiplicateur,  à cause  du  principe 
tbéori([ue  qui  a servi  de  point  de  départ  à sa  construction.  Un  courant 
qui,  dans  les  circonstances  de  l’expérience  d’Œrsted,  ne  ferait  pas  dévier 
l’aiguille  d’un  angle  appréciable,  lui  imprime  un  mouvement  très-fa- 
cile à constater  quand  on  se  sert  du  nouvel  instrument. 

A cet  effet,  Schweigger  fait  tourner  le  courant,  de  la  façon  qui  est  re- 
présentée par  la  figure  591,  autour  de  l’aiguille  aimantée  AB  suspendue 
à un  fil  ou  posée  sur  un  pivot  : CD,  DE,  EF, 
F(l,  sont  les  (piatre  parties  du  courant  qui  suit 
la  marche  CDEFG  indiquée  par  des  flèches. 
L’aiguille  AB  se  trouve  alors  soumise  à quatre 
actions  distinctes,  et,  en  appliquant  l'énoncé 
d’Ainpére,  il  est  aisé  de  reconnaitre  que  ces 
(piatre  actions  concourent  à diriger  le  pôle 
austral  du  môme  côté.  En  effet,  le  spectateur 
d’Ampèi'e,  placé  en  CD,  la  face  tournée  vers 
l'aiguille,  aurait  ses  pieds  en  C,  sa  tète  en  D,et  sa  gauche  en  arrièCe 
de  la  leuille  de  papier,  ou,  pour  mieux  dire,  vers  l’ouest  magnétique;  le 
pôle  austral  ira  donc  vers  l’ouest.  Si  le  spectateur  se  place  ensuite  sur 
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l»K  dans  la  pusitioii  voulue  pour  descendre  le  courant,  coinine  le  l'erail 
ini  nageur  le  long  d’une  rivière,  il  regardera  toujours  l'aiguille  aiman- 
tée; sa  gauche  ne  changera  pas:  donc,  la  partie  DE  du  courant  agit 
encore  pour  porter  le  pôle  austral  vers  l’ouest.  Les  pai  ties  EF,  FG  pro- 
duiront évidennuent  leur  effet  dans  le  même  sens. 

917.  Coaatraetlon  du  galvanomètre.  — L’aiguille  enveloppée  par 
le  courant,  comme  nous  venons  de  le  montré’,  et  soumise  à quatie 
actions  concordantes,  subira  des  déviations  plus  considérables  que  si  le 
courant  passait  en  ligne 
droite  d’un  seul  côté  de 
cette  aiguille  ; niais  les 
effets  seront  augmentés 
bien  davantage  si,  au  Ifeu 
d’un  seul  tour,  le  cou- 
rant en  fait  ani  grand 
nombre  autour  de  l’ai- 
guille. Le  galvanomètre 
([iy.  592)  se  compose  donc  en  réalité  d’un  iil  métallique  enroulé  un 
grand  nombre  de  fois  autour  d’un  cadre,  au  centre  duquel  est  placée 
une  aiguille  aimantée,  mobile  autour  d’un  axe  vertical.  Ce  Iil  est  recou- 
vert de  soie  sur  toute  sa  longueur,  afin  que  les  différenis  tours  juxta- 
posés soient  isolés  les  uns  des  autres,  et  que  le  courant,  entrant  par 
l’une  des  extrémités  du  circuit,  soit  forcé  d’en  suivre  toutes  les  cir- 
convolutions, avant  de  s’échapper  par  l’autre  extrémité. 

Toutefois  il  est  important  de  savoir  dès  à présent,  qu’il  n’y  a point 
avantage  à multiplier  indéfiniment  le  nombre  détours  du  fil  d’un  galva- 
nomètre : au  delà  d'une  certaine  limite,  l’effet  observé  devient  moindre. 
L’expérience  a montré  que  plus  un  courant  fait  de  chemin,  plus  il  s’af- 
faiblit, et  il  est  des  cas,  qui  seront  discutés  bientôt , où  l’on  rendrait 
plus  petite  la  déviation  de  l’aiguille  en  multipliant  avec  excès  le  nombre 
des  tours  du  fil  enroulé  sur  le  cadre. 

918.  AlsalUea  «statliitaea.  — Mobili  a rendu  le  galvanomètre  beau- 
coup plus  sensil)le  encore,  en  neutralisant  partiellement  l’action  du 
magnétisme  terrestre  qui  s’exerce  constamment  sur  l’aiguille  aimantée, 
et  s'oppose  à sa  déviation.  Il  obtient  ce  résultat  en  employant  un  sys- 
tème de  deux  aiguilles  .\B,  A'B'  (/iy.  595)  égales,  presque  également 
aimantées,  et  fixées  à un  même  axe  de  cuivre  TT',  destiné  à les 
maintenir  parallèles.  Les  pôles  de  Ces  deux  aiguilles  sont  orientés  en 
sens  Contraires.  Un  pareil  système  suspendu  à l’exlrémité  d’un  fil  de 
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soie  sans  lursiun 

If 


tel  i|u’il  suri  ilu  cocon,  ne  serait  pas  diri^^'  par 
l’action  du  niagnétisnie  terrestre,  si  les  deux 
aiguilles  avaient  rigourcuseinent  le  inènie 
degré  d’aimantation  : il  s’appelle  en  coiisé- 
syst(^nie  astalique.  11  est  indifférent  à 
l’action  de  la  terre,  parce  que,  sur  les  pôles 
A et  A',  s’exercent  deux  forces  égales  dont  les 
actions  se détniisenl,  l’une  agissant  pour  por- 
ter A vers  le  nord,  et  l’autre  pour  y porter 
A'.  11  en  est  de  même  de  l’action  de  la  terre 


sur  les  pôles  1$  et  11'. 

Cette  démonstration  s’applique  seulement  au  cas  où  les  axes  des  ai- 
guilles sont  rigoureusement  parallèles  : lorsqu'ils  font  un  angle  aigu' 
la  bissectrice  de  cet  angle  se  place  dans  une  direction  lixe,  perpendicu- 
laire au  plan  du  méridien  magnétique. 

Il  serait  impossible,  et  d’ailleurs  désavantageux,  d’arriver  à obtenii’ 
(leux  aiguilles  disposées  de  telle  sorte  que,  sur  leur  système  formé 
comme  l’indique  Nobili,  l’action  de  la  terre  fût  absolument  nulle.  Dans 
tout  galvanomètre,  les  aiguilles  AB,  A'B',  devenues  solidaires  l’une  de 
l’autre,  alors  même  qu’elles  forment  jiar  leur  ensemble  un  appareil 
doué  de  la  plus  grande  sensibilité,  prennent  toujours  une  direction  lixe 
sous  l’inlluence  du  magnétisme  terrestre,  et  parce  que  leurs  axes  ne 
sont  pas  exactement  parallèles,  et  parce  qu’elles  ne  possèdent  pas  la 
même  aimantation  ; mais,  la  force  qui  les  contraint  à prendre  cette 
direction  est  nécessairement  trés-faible,  et  dés  lors  un  courant  très- 
peu  énergique  est  capable  de  leur  imprimer  une  déviation.  Il  est  bon, 
d’ailleurs,  que  le  système  tende  à prendre  de  lui-même  une  direction 
li.ve  ; par  là,  on  peut  comparer  des  courants  d’une  faible  intensité,  qui 
produisent  alors  une  déviation  d’autant  plus  considérable  que  cette 
iidensité  est  elle-même  plus  grande. 


919.  tàaivanom^tre  A alKulIlcH  aittatiqueM.  — Le  galvanomètre  à 
aiguilles  asiatiques  se  compose  en  définitive  du  système  dont  nous  ve- 
nons de  parler  {fig.  393),  suspendu  à un  fil  de  cocon  K.  L’aiguille  infé- 
rieure AB  {fig.  59 i)  est  à l’intérieur  d’un  cadre,  sur  lequel  s’enroide  un 
lil  de  cuivre  recouvert  desoie,  comme  dans  le  (;as  du  galvanomètre  pré- 
cédemment décrit.  iL’aiguille  A'B'  est  à l’extérieur  de  ce  cadre,  et  au- 
dessus.  Lue  ouverture  convenable,  percée  dans  la  traverse  supérieure, 
laisse  passer  la  lige  de  cuivre  qui  réunit  les  deux  aiguilles. 

Examinons  maintenant  quelle  est  l’inlluence  des  différentes  parties 
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du  courant  sur  le  système  des  deux  aiguilles.  Soit  uii  courant  circulant 
cunnne  les  flèches  rindiquent  de  C en  D,  de  D en  E,  de  Len  J et  de  f 
en  G.  Nous  savons  déjà  que  toutes  les  ac-  | 

lions  du  courant  agissent  pour  porter  le  j 

pôle  en  arrière  de  la  feuille  de  papier.  j 

(juant  aux  actions  exercées  sur  l’aiguille 
A'B',  celle  de  1)E  s’accorde  avec  les  précé- 
dentes ; elle  tend  à diriger  A'  en  avant,  B' 
en  arrière.  Le  côté  du  système  asiatique 
formé  par  les  pôles  A et  B'  est  donc 
sollicité  dans  le  même  sens,  par  les  influen- 
ces déjà  étudiées.  Mais  les  actions  de  CD, EF, KG  sur  A'B'  sont  évi- 
demment contraires  à celle  de  DE,  et  elles  tendent  à faire  tourner  .A'B', 
en  sens  inverse.  Cependant,  à cause  de  la  moindre  distance  de  DE  à l’ai- 
guille .A'B',  l’effet  produit  par  cette  dernière  portion  du  courant  l’em- 
porte sur  ceux  des  trois  autres  sur  la  même  aiguille.  On  le  recoimaiten 
plaçant  une  aiguille  seule  au-dessus  d’un  cadre  tel  que  CDEFG;  la  dévia- 
tion du  pôle  ausiralqui  s’observe  montre  la  prédominance  du  courant  DE 
• sur  les  trois  autres  CD,  EF  et  FG.  En  résumé,  les  résultantes  des  actions 
exercées  par  le  courant  total  sur  chacune  des  deux  aiguilles,  tendent  à les 
faire  tourner  toutes  les  deux  dans 
le  même  sens,  et  l’action  du  cou- 
rant, presque  deux  fois  répétée, 
s’exerce  sur  un  système  au  mou- 
vement duquel  une  force  d’inten- 
sité minime  fait  seule  obstacle. 

92U.  Emploi  dn  golvanomé- 
ire.  — Le  galvanomètre  est  sou- 
vent employé  à mesurer  l’inten- 
sité d un  courant  que  l’on  fait 
circuler  dans  le  fil  de  cuivre  en- 
roulé sur  le  cadre.  En  effet,  le 
système  des  deux  aiguilles,  n’é- 
tant pas  complètement  asiati- 
que, tend  sans  cesse  à se  placer 
dans  une  direction  fixe  et  la  dé- 
viation qu’il  éprouve  croit  avec 
l’inlensilé  même  du  courant.  Cette  déviation  s’estime  à 1 aide  d un  cei- 
cle  de  cuivre  gradué  et  disposé  horizontalement  au-dessous  de  l’aiguille 
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supérieure.  La  ligue  de  ce  cercle  O"- 180“  est  placée  à l’avance  dans  la 
direction  que  prend  le  systéine  des  deux  aiguilles  sous  l’influence  de  la 
terre. 

Lorsque  l’on  veut  se  servir  du  galvanomètre,  on  fait  donc  tourner  l’aji- 
pareil  jusqu’à  ce  que  l’aiguille  supérieure  soit  en  èquilibi'e  devant  le  zéro. 
Un  fait  passer  le  courant,  et  l’on  estime  qu’il  est  plus  ou  moins  intense, 
selon  que  la  déviation  est  plus  ou  moins  considérable.  D’ailleurs,  le  sens 
du  courant  est  trés-aisé  à reconnaître,  en  se  fondant  sur  l’expérience 
d’Œrsted.  Si  l’on  veut  déterminer  son  intensité,  il  faut  recourir  A une 
graduation  préalable  de  l’appareil  par  une  méthode  analogue  à celle 
qui  a été  décrite  (494).  Nous  reviendrons  sur  cette  question  dans  le 
chapitre  qui  va  suivre. 

Knfin,  ajoutons  que  les  deux  bouts  du  lil  du  galvanomètre  se  rendenl 
à deux  petites  colonnes  ifig.  oflô)  o,  b,  et  c’est  là  qu’on  fixe,  au  moyen 
de  vis  à bouton,  les  fils  métalliques  qui  doivent  amener  le  courant;  la 
la  cloche  de  verre  C recouvre  constamment  l’appareil  pour  empêcher  que 
les  agitations  de  l’air  ne  fassent  mouvoir  l'aiguille. 

921.  SensIblUté  du  Kalvanoniétre.  — La  sensibilité  d’un  galvailii- 
niètre  bien  construit  peut  être  montrée  par  plusieurs  expériences.  Voici 
l’une  des  plus  simples  : Deux  fils,  l’un  de  zinc,  l’autre  de  cuivre,  sont 
plongés  dans  l'eau  ordinaire  et  forment,  comme  on  le  voit,  une  pile, 
mais  une  pile  trés-faible.  Que  l’on  réunisse  cbacuu  de  ces  fils  à l’uu  des 
bouts  dù  fil  d’un  galvanomètre,  et  si  l’instrument  est  bien  construit,  les 
aiguilles  seront  immédiatement  envoyées  à 90“  de  leur  position  d’équi- 
libre. 

Un  autre  e.xemple  peut  être  encore  cité  : Si  l’on  coujie  un  muscle  de 
grenouille,  et  si  l’on  touche  la  surface  du  muscle  et  la  plaie  qui  vient 
d’être  faite  avec  deux  lames  de  platine  bien  nettoyées  et^communiquant 
cbacune.  avec  l’un  des  bouts  du  fil  du  galvanomètre,  rinstniment  devra 
accuser,  s’il  est  très-sensible,  l’existence  d’un  courant  cheminant  dans 
le  circuit  iuterpolaire  de  la  partie  intacte  vers  la  plaie. 

922.  Polarisation  dea  électrodes. — Afin  de  montrer  l’utilité  du  gal- 
vanomètre, nous  rappellerons  encore  que  c’est  grâce  à sa  découverte  (pie 
Melloni  a renouvelé  nos  connai.ssances  sur  la  chaleur  rayonnante,  et  que 
d’autres  savants,  après  lui,  ont  tenté  de  compléter  la  science  qui  en 
est  l’objet;  nous  citerons  aussi  un  autre  résultat  obtenu  à son  aide, 
celui  de  la  polarisation  des  électrodes  de  platine  qui  servent  à la  dé- 
composition de  l’eau , modification  qui  les  rend  aptes  à former  par 
leur  association  une  espèce  de  pile. 
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It'-'ô.  .Nous  vfiToiis  dans  lo  chapitre  suivant  quel  rôle  il  joue  dans  la 
déteniiinaliuii  des  lois  des  coiirauls.  Eidiii,  nous  iie  larderons  pas  à traiter 
de  rinduclionqueM.  Faiaday  n'eùt,  certes,  pasdêcouveile,  si  Schvveigger 
et  Nobili  n’avaienl  pas  iniagiiié  les  ingénieuses  dispositions  (|ui  sont  dé- 
cntes  dans  ce  chapitre. 
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' 9‘24.  Que  l'on  examine  une  à une  les  dilîérentes  expériences  exécutées 
avec  la  pile,  et  l’on  reconnaîtra  sans  peine  qu’elles  ont  toutes  été  réali- 
sées en  utilisant  le  courant  d’électricité  qui  se  manifeste  pendant  tout  le 
temps  que  les  pôles  demeurent  unis.  Tantôt  le  courant  exerçait  une 
action  extérieure,  comme  dans  l’expérience  d’Œrsted;  tantôt  l'action  se 
manifestait  exclusivement  sur  le  corps  que  l’électricité  traversait,  et 
c’est  ainsi  qu’ont  été  décomposés  l’eau  et  les  sels.  Il  n’est  pas  douteux 
que  l’énergie  de  ces  actions  si  diverses  est  liée  avec  l'intensité  inénie 
du  courant,  et  cependant  les  physiciens  sont  restés  sans  connaissances 
précises  sur  les  causes  qui  font  varier  cette  intensité,  jusqu’en  1827, 
époque  à laquelle  Ohm  et  Fechner,  et  ensuite  M.  Pouillet,  sont  parvenus 
à déterminer  les  lois  suivant  lesquelles  elle  varie.  Ce  sont  ces  lois  que 
nous  allons  actuellement  exposer. 

925.  KeiiM  qu'il  faut  attacher  A cette  exprcMMlon  i inteniilté  d’un 
courant.  — Mais,  avant  tout,  il  est  indispensable  de  s’entendre  sur  le  sens 
véritable  de  ce  mot  ; intensité  d’un  courant,  qui,  dans  les  pages  précé- 
dentes, n’a  pu  offrir  à l’esprit  du  lecteur  qu’une  signification  un  peu. 
vague  : il  n'a,  en  effet,  jusqu’ici  exprimé  autre  chose  que  la  faculté  que 
possède  le  courant  de  produire  des  effets  plus  ou  moins  considérables. 
Dans  aucune  expérience,  nous  n’avons  donné  de  méthode  directe  poui' 
en  déterminer  l’intensité,  pour  exprimer  nuinériquenient  les  valeurs  diffé- 
rentes qu'elle  peut  acquérir.  Il  s’agit  maintenant  d’arriver  à une  notion 
précise;  de  savoir  d’abord  dans  quel  cas  on  est  en  droit  de  dire  que 
l’intensité  d’un  courant  est  double,  triple  de  celle  d’un  autre  courant, 
et  ensuite  dans  quelles  conditions  on  peut  la  faire  varier  ainsi.  Évidem- 
ment, l’intensité  d’un  courant  est  double  ou  triple  de  celle  d’un  autre 
quand  le  premier  courant,  en  agissant  dans  les  mêmes  conditions,  est 
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capable  de  produire  le  mfme  effet  que  deux,  trois  courants  égaux  à 
celui  qui  e.st  pris  pour  terme  de  comparaison.  On  définira  de  même 
un  courant  d’intensité  quatre  fois,  cinq  fois  plus  grande,  etc. 

926.  Sietnire  dea  inteaatltéa  des  eonrants.  — Prlnelpe  de  la 
saéthede.  — L'expérience  d'tErsted  donne  un  moyen  facile  d’effectuer 
la  comparaison  dont  nous  venons  de  parler.  Kn  effet,  un  courant  mis 
en  présence  d’une  aiguille  aimantée  produit-il  une  certaine  déviation? 
un  second  courant,  mis  à la  place  du  premier,  produit-il  la  même  dé- 
viation? il  est  évident  que  ces  deux  courants  sont  égaux.  Vient-on 
à les  faire  agir  simultanément  sur  l’aiguille  en  les  mettant  côte  à 
côte  et,  autant  que  possible,  dans  la  position  qu’ils  occupaient  d'a- 
bord? il  est  clair  que  la  déviation  devra  être  plus  considérable  qu’au- 
paravant,  sous  l’action  de  la  force  double  qui  intervient  cette  fois.  Dans 
certains  cas,  l’écart  de  l’aiguille  sera  rendu  deux  fois  plus  grand;  dans 
d'autres,  cet  écart  sera  un  peu  moindre;  mais  peu  nous  importe  : il 
ii’cn  est  pas  moins  \Tai  que  la  déviation  produite  sera  l’effet  d’une  action 
deux  fois  plus  grande  que  celle  qui  intervenait  quand  le  premier  cou- 
rant circulait  seul  en  présence  de  l’aiguille.  Ceci  posé,  tout  courant 
nouveau  employé  seul,  qui  en  succédant  aux  deux  autres  produira  la 
déviation  de  l'aiguille  aimantée  qu’ils  produisent  simultanément,  aura 
évidemment  une  intensité  double  de  celle  que  jxissède  chacun  d’eux  pris 
isolément. 

927.  BéalUatioa  de  la  anéthode  préeédente.  — Pour  obtenir  une 

graduation  qui  rende  facile  la  compa- 
raison des  intensités  des  courants,  on 
emploie  avec  avantage  l’appareil  sui- 
vant ; une  aiguille  aimantée  horizon- 
tale suspendue  par  un  fil  au  centre 
d’un  cercle  vertical  de  grandes  dimen- 
sions VV'  {fig.  396)  mobile  autour  d’un 
axe  vertical  VV'  représenté  par  l’un 
des  diamètres  du  cercle.  Un  limbe 
horizontal  gradué  placé  au-dessous 
de  l’aiguille  permet  de  noter  les  dé- 
viations. Avant  toute  expérience,  le 
cercle  vertical  est  amené  dans  le  plan 
du  méridien  magnétique  et  l’aiguille 
s’arrête  alors  au  zéro.  Tout  étant  ainsi  F'k- 

préparé,  les  deux  pôles  d’une  pile  à courant  consiani  sont  réunis  par 
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nn  fil  F (fig.  S97)  de  plusieurs  mètres  de  longueur  et  recouvert  de 
soie.  On  fait  faire  à ce  fil  un  tour  seulement  sur  le  cercle  vertical,  l’ai- 
guille dévie  ; on  note  la  déviation.  On  fait  faire  au  même  fil,  dont  la 
longueur  n'est  pas  cliangée,  deux  tours  .sur  le  cercle  vertical;  alors  sur 
l'aiguille  agissent  deux  courants  égaux  au  précédent  et  placés  dans  les 
mêmes  positions  relatives  ; on  note  la  nouvellt*  déviation  : elle  correspond 
A une  intensité  double.  De  même  on  fait  faire  successivement  3,  4,  5,  6, 
7 tours  au  fil,  et  on  a des  déviations  qui  indiquent  des  actions  3,  4,  3, 
6,  7 fois  plus  intenses.  Une  table  qui  contient  dans  une  première  co- 
lonne les  intensités  1,2,  3,  etc.  et  dans  une  seconde  colonne  placée  en 
regard  les  déviations  correspondantes,  sera  construite  pour  être  con- 
sultée A l’avenir. 


Fig.  397. 


928.  Si  l’on  veut  savoir  maintenant  le  rapport  qui  existe  entre  les  in- 
tensités de  deux  courants , on  enroulera  autour  du  cercle  vertical  une 
partie  du  circuit  dans  lequel  cbeinine  le  premier  courant,  on  notera 
la  déviation  de  l’aiguille.  On  observera  en  second  lieu  la  déviation  pro- 
duite par  l’autre  courant  enroulé  sur  le  même  cercle  et  dans  les  mêmes 
conditions.  Dès  lors,  en  consultant  la  table  déjà  construite,  on  évaluera 
facilement  le  rapport  des  intensités  des  deux  courants. 

929.  BooMsoie  des  «anfcentes  de  M.  Poniiie*.  — Lorsqu’on  gradue 
l’appareil  par  la  métbode  que  nous  avons  indiquée,  si  l’aiguille  est  très- 
courte  et  le  cercle  vertical  d’un  grand  rayon,  l’expérience  justifie  ce  que 
le  calcul  indique,  A savoir  : que  les  tangentes  trigonométriques  des  dé- 
viations sont  A trés-peu  près  proportionnelles  aux  intensités  des  courants. 
Nous  supposerons  que  l’appareil  qui  est  entre  nos  mains  satisfasse  à ces 
conditions;  c’est  précisément  celui  que  M.  Douillet  a inventé,  et  qu’il  a 
nommé  bowtftnle  dc.t  tangentes. 
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Afin  de  pouvoir  observer  sans  difficulté  les  déviations  d’une  aiguille 
aussi  courte,  on  fixe  sur  elle,  perpendieulairenient  à son  axe,  une  lame 
de  cuivre  longue  et  très-légére,  qui,  en  se  déplaçant  sur  le  cercle  di- 
visé, permet  d’estimer  les  écarts  angulaires  de  l’aiguille  aimantée.  . 

950.  IHeaiire  des  tntensltés  des  eoarants  pur  les  décompositions 
ehimiqnes.  — La  boussole  a été  choisie  tout  d’abord  pour  résoudre  la 
question  qui  nous  occupe,  parce  qu’elle  offre  le  moyen  le  plus  simple  et 
le  plus  rapide  d’effectuer  les  mesures  d’intensités  des  courants  ; mais  d’au- 
tres appareils  pourraient  être  utilisés  dans  le  même  but  avec  tout  autant 
de  sûreté  et  donner  des  résultats  aussi  précis.  Les  décompositions  chi- 
miques en  particulier,  serviraient  très-bien  de  base  à une  méthode  de 
mesure,  aussi  les  a-t-on  quelquefois  employées  à cet  usage.  Un  courant 
dont  l’intensité  est  double  de  celle  d’un  autre  doit,  dans  le  même  temps, 
décomposer  une  quantité  d’eau  deux  fois  plus  grande.  Les  deux  métho- 
des s’accordent  parfaitement,  et  une  expérience  simple  le  démontre.  Un 
courant  circule  suivant  le  fil  d’une  boussole  des  tangentes  et  en  même 
temps  traverse  un  voltamètre,  développe  toujours,  en  un  temps  donné, 
des  quantités  de  gaz  proportionnelles  aux  intensités  indiquées  par  l’ai- 
guille aimantée. 

95 1 . li’intensité  d’nn  eonrant  diminue  quand  la  ionaa^enr  du  elr- 
enit  an^ente.  — Un  fait  facile  à constater  s’est  présenté  dés  l’ori- 
gine des  études  entreprises  sur  les  courants  voltaïques,  et  il  a dû  êlr 


Fij:.  598. 


observé  par  tous  ceux  qui  se  sont  occupés  d’expériences  nécessitant  la 
mise  en  activité  d’un  courant  voltaïque.  L’énergie  d’un  courant  dimi- 
nue quand  on  intercale  un  corps  dans  le  circuit  déjà  existant,  ce  corps 
fût-il  même  très-bon  conducteur  de  l’électricité.  Le  fil  métallique  qui 
unit  les  deux  pôles  de  la  pile  P (fig.  598),  fixé  en  C'F'  à une  distance 
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(lélerminée  entre  les  deux  aiguillesd'un  système  à peu  près  astalique,  fait 
subir  une  déviation  h ce  système  ; vient-on  à séparer  le  rliéopliore  PF,  et  à 
intercaler  un  fil  long  et  finCC'  entre  lui  et  f/F',  qui  est  resté  immobile,  le 
nouveau  courant  qui  passe,  et  qui  est  placé  à la  même  distance  et  dans 
la  même  position,  relativement  aux  aiguilles,  produit  une  déviation 
moindre  du  .système.  A cet  exemple,  on  peut  en  joindre  un  second  ; 
une  pile  emplovée  à décomposer  l’eau  dans  un  voltamètre  donne,  par 
minute,  un  volume  de  gaz  que  l’on  mesure.  Si  on  augmente  la  lon- 
gueur du  circuit  interpolaire,  en  opérant  comme  précédemment,  le 
volume  de  gaz  dégagé,  par  minute,  se  trouve  diminué. 

L’expérience  permet  aussi  de  reconnaître  que  la  nature  des  conduc- 
leuis  intercalés  entre  C et  C'  a une  grande  importance  ; deux  fils  de 
même  longueur  et  de  même  diamètre,  mais  appartenant  à des  métaux 
différents,  ne  diminuent  pas  également  l’intensité  du  courant.  Un  fil  de 
fer  la  réduit  beaucoup  plus  que  ne  le  ferait  un  fil  d’aigent  de  même 
section  et  de  même  longueur. 

9Ô2.  Au  contraire,  l’intensité  du  courant  n’est  pas  nolablemeni  chan- 
gée, lorsque  le  conducteur  ajouté  est  une  masse  métallique  d’une  très- 
petite  longueur  et  d’une  grande  section.  Ainsi  un  fil  de  fer  de  quelques 
c.entimétres  de  longueur  et  de  plusieurs  millimètres  carrés  de  section,  in- 
tercalé dans  le  circuit,  ne  modifie  pas  sensiblement  l’intensité  du  courant 
fourni  par  une  élément  de  Daniell.  De  même  on  peut  mettre  en  commu- 
nication directe  les  deux  rliôophores  d’une  pile,  en  les  faisant  plonger  à 
la  fois  dans  une  grande  masse  de  mercure  contenue  dans  une  capsule, 
le  courant  ne  varie  pas  d’intensité,  par  suite  de  ce  changement.  Nous 
mettrons  très-souvent  à profit  ce  dernier  résultat  : au  lieu  de  réunir 
deux  fils  directement,  nous  nous  servirons  d’une  capsule  pleine  de  mer- 
cure dans  laquelle  plongeront  les  fils,  qui  devront  communiquer  ensem- 
ble, ou  bien  encore  ces  fils  seront  réunis  par  l’intermédiaire  de  pièces 
de  métal  courtes  et  de  large  section. 

Condnctibtilté.  — Rénistance.  — Ces  expériences  en  prou- 
vant que  la  longueur  du  conducteur  intercalé  diminue  l'intensité  du 
courant,  nous  conduisent  à considérer  les  corps  conducteurs  à un  point 
de  vue  différent  de  celui  qui  nous  les  a fait  regarder  comme  doués 
de  la  propriété  de  laisser  chemiper  l’électricité  à travers  leur  masse, 
propriété  qu’on  désigne  d’une  manière  générale  par  ce  mot  : conduc- 
tibilité. Le  nouveau  point  de  vue  dont  il  s'agit,  nous  fait  envisager, 
au  contraire,  les  conducteurs  interposés  sur  le  trajet  du  courant  comme 
des  obstacles,  comme  des  résistancef!  que  le  courant  doit  surmonter 
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ir, 

pour  continuer  sa  marche,  et  qui  nécessairement  l’affaiblissent. 
Tn  corps  est-il  très- conducteur,  sa  résistance  est  faible  : conducti- 
bilité et  ré,sislanre  expriment  donc  des  propriétés  inverses  l’une  de 
l’autre. 

954.  Uaité  de  résistanee.  — Ces  résistances  qui  diminuent  l’in- 
tensité du  courant,  ont  des  valeurs  qu’il  importe  de  déterminer  ; car, 
lorsque  ces  valeurs  seront  connues,  l’influence  de  tout  conducteur  tra- 
versé par  un  flux  d’électricité  pourra  être  facilement  appréciée,  et  dans 
remploi  des  piles  on  ne  procédera  plus  au  hasard,  comme  on  l’a  fait 
très-longtemps.  Avant  tout,  il  faut  choisir  une  unité  de  résistance  qui  se 
retrouve  aisément  identique  à elle-même.  La  substance,  qui  la  compo- 
sera ilevra  pouvoir  être  facilement  obtenue  dans  uii  état  bien  défini, 
tant  au  point  de  vue  chimique  qu’au  point  de  vue  physique.  Il  est  évi- 
dent, d’avance,  que  les  fils  métalliques  ne  réalisent  pas  cette  condition; 
leur  structure  dépend  des  actions  mécaniques  auxquelles  ils  ont  été 
antérieurement  soumis  : l’écrouissage,  le  recuit,  la  torsion,  etc..,  et, 
d’autre  part,  il  est  peu  de  métaux  usuels  qui  puissent  êti-e  préparés  avec 
un  degré  suffisant  de  pureté.  Deux  fils  de  cuivre  égaux  en  longueur  et 
en  section,  ne  présentent  presque  jamais  des  résistances  égales;  substi- 
tués l’un  à l’autre  dans  un  circuit,  ils  ne  s’équivalent  pas  absolument, 
et  le  courant  est  modifié  par  cette  substitution.  Le  mercure,  au  con- 
traire, est  un  métal  très-facile  à purifier  ; par  le  fait  même  de  sou  état 
liquide  à la  température  ordinaire,  sa  structure  physique  est  toujours' 
la  même  : c’est  donc  ce  métal  que  nous  choisirons,  et  à l’exemple 
d’ailleurs  de  la  plupart  des  physiciens,  nous  définirons  l’unité  de  résis- 
tance : la  résistance  d’une  colonne  de  mercure  qui  aurait  pour  longueur 
1 métré,  et  pour  section  1 millimètre  carré.  Quand  une  pareille  colonne 
liquide  sera  introduite  dans  un  circuit,  nous  dirons  que  nous  avons 
ajouté  une  unité  de  résistance;  quand  la  colonne  de  mercure  gardant  la 
même  section  variera  de  longueur,  la  résistance  interposée  sur  le  trajet 
du  courant  variera,  elle  aussi,  dans  le  même  rapport  (957). 

955.  Dang  les  expériences  qui  vont  suivre,  nous  emploierons  des 
tubes  LL'  {fig.  599)  de  4 millimètre  carré  de  section,  pleins  de  mercure  : 

les  uns  auront  une  longueur  de  1 mètre,  les  autres  de  mètre,  de  | de 
mètre,  etc.  Ils  seront  fermés  à leurs  extrémités  par  des  garnitures  de  fer 
auxquelles  des  fils  de  cuivre  gros  et  courts  LC,  L'C'  seront  fixés  : de  sorte 
que,  d’après  ce  qui  a été  dit  (9.52),  les  résistances  des  garnitures  et  des 
fils  soient  négligeables.  ' 
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936.  Heaurr  de»  ré«i»<anee».  — Prenons  une  |(ile  P Qiq.  399),  une 
boussole  B el  les  (lifl'érents  conducteurs  dont  la  résistance  doit  être  ap- 


Fig.  Î99. 


préciée.  Le  courant  passe  d’abord  par  un  fil  de  cuivre  partant  du  pôle 
positif  de  la  pile,  puis  il  traverse  une  colonne  de  mercure  LL'  de  1 mètre 
de  longueur  et  de  1 millimètre  carré  de  section,  ensuite  il  continue  sa 
marche  par  le  fil  de  cuivre  qui  circule  autourde  la  boussole,  et  il  aboutit 
finalement  au  pôle  négatif  de  la  pile.  On  note  la  déviation  de  l’aiguille, 
(’ette  première  observation  faite,  on  substitue  à la  colonne  de  mercure 
un  fil  de  fer  F (fig.  400)  de  1 millimètre  carré  de  section,  et  l’on  trouve 


Fig.  m 


que  ce  fil  doit  avoir  une  longueur  de  fi  mètres  pour  que  l’intensité  du 
courant  demeure  la  même  que  précédemment.  Si  le  corps  conducteur 
qui  remplace  la  colonne  mercurielle  est  un  fil  de  platine  de  1 millimétré 
carré  de  section,  on  reconnaît  que  ce  fil  doit  avoir  une  longueur  de  8 mè- 
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Irfis  pour  qup  l’aiguille  aimantée  éprouve  la  même  déviation.  En  conti- 
nuant à opérer  de  la  même  façon,  on  mesure  successivement  les  lon- 
gueurs des  fils  formés  par  différents  métaux,  (|ui,  à égalité  de  section, 
opposent  une  résistance  égale  au  passage  du  même  courant.  Voici  les 
nombres  obtenus  : 


Mercure 1 

Fer.  6 

Platine 8 

Cuivre..  . .’îg 

Argent 39 

Or .31 

Palladium fil) 


9Ô7.  Réalstance  «péciilqae.  — f^oadnctlbllUé.  — Mais  on  pourrait 
craindre  que  ces  longueurs  de.  fil  reconnues  équivalentes  ne  le  soient 
que  dans  les  circonstances  on  nous  nous  sommes  placés  : il  n’en  est 
rien.  L’expérience,  reprise  avec  une  antre  pile,  fou  mit  toujours  les  mêmes 
résultats.  Toujours  une  longueur  1 de  la  colonne  mercurielle  peut  être 
remplacée  par  un  fil  de  fer  de  longueur  6. 

957  bis.  On  reconnaît  aussi,  par  la  même  méthode  d’expérience,  ce 
fait  évident,  c’est  qu’un  fil  de  fer  de  1 millimètre  carré  de  section,  et  de 
12  mètres  de  longueur,  oppose  une  résistance  égale  à 2 c’est-à-dire  peut 
être  substitué  à deux  colonnes  de  mercure  de  1 mètre  de  longueur. 
L’évidence  de  ce  fait  résulte  de  ce  qui  vient  d’être  dit  (937).  Si  le  fil  avait 
une  longueur  égale  à 5,  4,  etc.,  de  G mètres,  on  observe  qu'il  peut  être 
remplacé  par  une  colonne  de  mercure  égale  à 5,  4 mètres.  Si  donc 
011  convient  de  dire  que  le  fil  métallique  qui  peut  être  substitué  à 
une  colonne  de  mercure  de  2,  5,  4 mètres,  a une  résistance  égale  à 
2,  5,  4 fois  celle  de  la  colonne  de  1 mètre,  on  pourra  énoncer  cette  loi 
qui  n’est  qu’une  traduction  du  fait  exposé  dans  len“  957  : Les  résistances 
sont  en  raison  directe  des  longueurs. 

958.  Puisqu’un  fil  de  fer  de  6 mètres  de  longueur  a une  résistance 
égale  à l’unité,  il  résulte  de  la  loi  précédente  qu’un  fil  de  fer  de  1 mètre 

1 

aura  une  résistance  égale  à g-  Cette  résistance  opposée  par  un  fil  métal- 
lique de  1 mètre  de  long  et  de  1 millimètre  carré  de  section,  est  ce 
que  nous  appellerons  la  résistance  spéci/ique  du  métal.  La  résistance 

spécifique  du  fer  sera  donc  g ou  0,166  ; de  même  celle  d’un  fil  de  pla- 

' j 

line  long  de  1 mètre  sera  g ou  0,125;  on  a calculé  de  cette  manière  les 
nombres  inscrits  dans  le  tableau  suivant  : 
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Fer.  . . 
Platine. . 
Cuivre.  . 
,\rgent.  . 
Or. . 

Palladium 


O.lWi 
0,12.-. 
0.026 
0,02  J 

0,017 

0.010 


D’après  rc  que  nous  avons  dit  sur  la  relation  qui  existe  entre  la  résis- 
lanre  et  la  conductibilité  d’un  corps,  il  est  clair  qu’un  fil  de  fer,  qui  op- 
pose à égalité  de  longueur  et  dp  section  une  résistance  six  fois  plus  pe- 
tite qu’une  colonne  de  mercure,  doit  être  regardé  comme  six  fois  plus 
conducteur,  et  alors  la  conductibilité  sera  représentée  par  les  nombres 
mêmes  du  tableau  donné  au  n“956. 

9ô9.  Loi  de«  <»eetlan*.  — An  lieu  de  prendre  des  fds  métalliques 
dont  la  section  soit  de  t millimètre  carré,  on  peut  opérer  avec  des  fils 
d’une  section  double,  triple,  quadruple.  Un  fil  de  fer  dont  la  section  est 
de  2 millimètres  carrés  et  la  longueur  de  6 mètres,  ne  peut  pas  rem- 
placer l’imité  de  résistance,  comme  le  faisait  un  fil  de.  section  1 et  de 
même  longueur;  l’expérience  montre  que  substitué  à une  colonne  de 
i * 

mercure  de  g mètre  de  longueur,  il  produit  exactement  le  même  effet. 
De  même,  si  la  section  du  fil  devient  triple,  la  longueur  de  la  co- 
lonne de  mercure  qui  sert  de  type  doit  être  réduite  au  tiers.  Ainsi  /ex 
résistances  varient  en  raison  inverse  des  sections. 

940.  tBéaiatanee  d’nn  fii  queleonque.  — I^es  lois  qui  viennent  d être 
formulées  indiquent  la  méthode,  à suivre,  pour  évaluer  numérique- 
ment les  résistances,  quelles  qu’elles  soient,  des  divers  condiicteui's 
dont  se  compose  un  circuit.  Parmi  ces  conducteurs  existe-t-il  un  fil  de 
fer  dont  |a  longueur  soit  de  4 mètres,  et  la  section  de  7 millimétrés 
carrés?  La  question  à résoudre  pour  connaître  la  résistance  de  ce  fil 
se  pose  sous  cette  forme  très-simple  : 

0,166  est  la  résistance  d'un  fil  de  ter  de  1"  de  longueur  et  de  J““  carré  de  seclinn. 
Quelle  sera  la  résistance  a: i'"  — î”'"  — 

D’où  en  appliquant  les  lois  des  n“'  957  Wset  959  la  résistance  cherchée  est  : 

0,166  X ^ 

X = :: • 


Et  en  général  si  / est  la  longueur  d’un  fil,  s sa  section,  o sa  résistance 
spécifique,  on  aura  : 

X — ^ 
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Celte  formule  exprime  la  longueur  de  la  colonne  de  mercure  de  1 mil- 
liinètre  carré  de  aection,  dont  la  résistance  serait  la  môme  que  celle  du 
/il  conducteur  rais  en  expérience. 

941.  RéNlHtance  de*  Uquldem.  — Les  mêmes  lois  s’appliquent  aux 
liquides,  et  la  même  méthode  d’expérimentation  peut  être  employée 
pour  évaluer  leurs  résistances.  Toutefois,  il  faut  prendre  certaines  pré- 
cautions à cause  des  phénomènes  électralytiques,  qui  ont  lieu  dans  les 
points,  où  les  liquides  sont  en  communication  avec  les  électrodes. 

Un  introduit  d avance  dans  le  circuit  le  liquide,  par  exemple  tine 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre  : ce  liquide  est  renfermé  dans  une  éprou- 
vette cylindrique  E (fig.  401),  au  fond  de  laquelle  se  trouve  une  lame. 


Fig. 


métallique  hori/onlale  H de  section  égale  à celle  de  l’éprouvette.  La 
laine  11  est  formée  avec  un  métal  convenable  pour  que  la  dissolution  ne 
soit  pas  altérée  par  suite  des  phénomènes  éleclrolytiques.  Dans  le  cas 
actuel,  on  emploiera  une  lame  de  cuivre.  Vis-à-vis  de  cette  lame,  on 
en  place  une  seconde  H'  dont  les  dimensions  sont  les  mêmes,  et  qui 
occupe,  comme  elle,  toute  la  largeur  de  l’éprouvette.  L’expérience  est 
disposée  de  telle  sorte  que  le  courant  Irayerse  successivement  la  co- 
lonne de  mercure,  le  liquide  à étudier  et  la  boussole  des  tangentes.  L’ai- 
guille de  la  boussole  indique  une  déviation  : on  enlève  du  circuit  la 
colonne  de  mercure;  la  déviation  augmente,  on  la  ramène  à ce  qu’elle 
était  primitivement  en  écartant  les  lames  qui  se  trouvent  dans  le  li- 
<|uide.  ■ L’éprouvette  a-t-elle  une  section  de  50  centimètres  carrés  et 
contient-elle  une  dissolution  saturée  de  sulfate  de  cui\re?  les  plaques 
doivent  être  éloignées  de  0"',01  pour  que  le  courant  reprenne  la  même 
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inlensilù,  après  que  la  résistance  1 a été  enlevée.  La  section  de  l’épruii- 
vette  est-elle  de  15  centiiuélres  carrés,  réloignement  des  plaques  doit 
être  le  inôuie  pour  rcpréseiiter  une  résistance  égale  à '2.  Ces  expériences 
donnent  les  lois  déjà  trouvées  pour  les  métaux  ; elles  peuvent  servir  à 
calculer  la  résistance  spécifique  d’un  liquide  quelconque,  et  lorsque 
celle-ci  est  connue,  il  est  aisé  d'en  déduire  la  résistance  d’une  colonne 
de  ce  liquide  de  dimensions  données.  Pour  le  moment,  nous  nous  occu- 
perons seulement  de  déterminer  la  résistance  spécifique  de  la  dis.solution 
saturée  de  sulfate  de  cuivre.  Une  colonne  de  la  dissolution  ayant  ."O  cen- 
timètres carrés  ou  5 000  millimètres  carrés  de  section  et  O'", 01  de  lon- 
gueur, a pour  résistance  1 : c’est  ce  que  l’expérience  vient  de  nous 
donner.  D'après  cela,  une  colonne  de  1 millimètre  carré  de  section  et 
de  1 mètre  de  longueur  aura  pour  résistance  : 


f,  --  ^ = 500000 


La  résistance  spécifique  du  sulfate  de  cuivre  en  dissolution  est  donc 
500 000  fois  celle  du  mercure;  celle  des  autres  dissolutions  salines  est, 
du  reste,  du  même  ordre  de  grandeur. 

04^.  Voi  d’Ohm.  — L’intensité  du  courant  donné  par  un  élément  de 
pile  varie  en  raison  inverse  de  la  somme  des  résistances  qui  composent  le 
circuit.  On  doit  comprendre  dans  cette  somme  tout  aussi  bien  les  résis- 
tances intérieures  opposées  par  les  liquides  dont  l’élément  est  consti- 
tué, que  les  résistances  extérieures  des  conducteurs  interpolaires. 

Voici  une  méthode  qui  permet  de  comprendre  comment  on  peut 
vérifier  cette  loi  si  merveilleuse  par  sa  simplicité  et  si  féconde  par 
ses  applications.  Une  auge  rectangulaire  AK'  (fig.  402)  contenant  de 
l’acide  sulfurique  étendu  d’eau,  reçoit  deux  lames  rectangulaires  verti- 
cales et  parallèles,  l’une  de  zinc  amalgamé  Z dont  la  surface  est  presque 
égale  à la  section  de  l’auge;  l’autre  d’argent  platiné  P,  qui  a les  mêmes 
dimensions  que  la  première  ; rensemble  forme  une  pile  de  Smee.  Le 
courant  de  cette  pile  passe  par  un  fil  de  cuivre  PC,  qui  plonge  dans  une 
capsule  pleine  de  mercure  C,  il  s’enroule  ensuite  sur  la  boussole  des 
tangentes  B,  et  aboutit  finalement  au  pôle  négatil'  de  la  pile.  L’aiguille 
aimantée  est  déviée,  et  la  déviation  produite  donne  l’intensité  du 
courant.  On  écarte  alors  les  deux  lames  de  manière  que  leur  distance 
soit  par  exemple  triplée  ; on  allonge  le  fil  de  cuivre  de  telle  sorte  que  sa 
, longueur  soit  aussi  rendue  trois  fois  plus  grande.  Évidemment,  la  somme 
des  résistances  intérieui’cs  et  extérieures  de  la  pile  est  devenue  triple. 
Un  regarde  l’aiguille  aimantée,  et  la  déviation  (lu'elle  accuse  fait  voir  que 
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l'ilileiisitù  du  cuuraiit  est  réduite  au  tieitj,  ce  qui  déiiiuiitre  la  lui  énoncée. 

Si  donc  on  appelle  E rinten.sité  du  courant  qui  serait  produit  si  la 
sonmie  des  résistances  tant  intérieures  qu’extérieures  avait  |mur  valeur 


Fig.  ioi. 


totale  l’unité;  quand  1a  résistance  totale  deviendra  K,  on  auixi  pour 

E 

l’intensité  1 du  nouveau  courant  : I = ^‘  El  s*  l’on  exprime  l’ensemble 
des  résistances  par  deux  termes  : l’un  R qui  donne  la  mesure  de  la 
l'ésislance  intérieure  de  la  pile;  l’autre,  qui  représente  la  résistance 

g 

e.\térieure,  la  formule  devient  : 1 = jîifp' 

D4o.  Démonstration  de  M.  PoulUrt.  — M.  l’üuillet  avait  trouvé  cetle 
même  loi  de  son  côté,  et  voici  son  procédé  d’expérience  : Prenons  comme 
pile,  un  de  ces  éléments  thermo-électriques  dont  il  a été  déjà  question  dans 
l’étude  de  la  chaleur  rayonnante  (493)  ; seulement  l'emplaçons  la  petite 
lame  de  bismuth  employée  dans  la  pile  de  Melloni  par  un  cylindre  gros 
et  court  AB  {fiy.  403)  de  même  métal,  et  la  lame  d’antimoine  par  les  deux 
Iwuts  AP,  BN  d'uu  fil  de  cuivre  d’un  grand  diamètre  et  d’une  faible  lon- 
gueur, soudés  au  bismuth,  l’un  en  A,  l’autre  en  B.  Nous  savons  que  si 
la  soudure  B demeure  plongée  dans  la  glace  fondante,  tandis  que  la  sou- 
dure A est  maintenue  à une  température  supérieure  à 0“,  il  circule  un 
courant  dans  tout  le  condùcteur  interposé  entre  P et  N,  et  d’après  ce  qui 
a été  dit  (942),  les  variations  dans  l’intensité  du  courant  pourront  être 
considérées  comme  dépendant  uniquement  de  ce  dernier  conducteur 
'auquel  on  donnera  une  assez  grande  longueur,  car  la  pile  repré-sente 
c.ette  fois  une  masse  métallique  d’une  grande  section  et  d’une  faible  lon- 
gueur, c’est-à*dm;  sans  résistance  appréciable.  Or,  prenons  successive- 
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meut  trois  bobines  sur  chacune  desquelles  on  a enroulé  un  lil  de  cuivi  e 
recouvert  d’une  gaine  de  soie.  Sur  la  première  bobine,  le  fil  enroulé  aura 
une  résistance  égale  à 20,  sur  la  seconde  une  égale  à 40,  sur  la  troisième 
une  de  60.  faisons  communiquer  les  deux  bouts  du  lil  de  la  première 
bobine  avec  les  pôles  P et  N de  l’élément,  et  enroulons  une  portion  de  ce 
filfsur  le  cadre  d’un  galvanomètre.  Répétons  une  semblable  opération 

avec  la  seconde  bobine 
dont  le  fil,  réuni  aux  pôles 
P', N'  d’unélément  A'B'iden- 
tique  au  premier,  fait  un 
nombre  de  tours  deux  fois 
plus  grand  sur  le  cadre  du 
même  galvanomètre.  Ayons 
soin  que  les  deux  courants, 
e.xcités  à la  fuis  dans  les 
deux  fils,  circulent  en  sens 
contraire  sur  le  galvano- 
f'S-  mètre  et  maintenons  la 

même  dilTérence  de  température  entre  les  soudures  A et  B;  alors  l’ai- 
guille restera  au  zéro.  L’intensité  du  second  courant  est  donc  moitié  du 
précédent,  puisque  son  action  deux  fois  répétée  équilibre  une  action 
simple  dn  premier  courant.  Enfin  opérons  de  la  même  manière  avec 
la  troisième  bobine  et  l'intensité  du  courant  produit  sera  trouvée  égale 
du  tiers  de  la  première.  Donc,  puisque  l’élément  représente  simplement 
ici  la  cause  productrice  du  courant,  et  que  sa  masse  propre  n’influe  pas 
sur  l’intensité,  nous  voyons  qu’à  des  résistances  d’un  circuit  métallique 
représentées  par  20,  <40,  f)0,  coiTespondent  des  intensités  de  courant 

l,.*.ÿ.  En  un  mot,  les  intensités  du  courant  ont  été  inversement  pro- 
portionnelles aux  résistances  du  circuit. 

944.  Force  électro-motrice.  — Avant  d’appliquer  cette  foimule,  il 
importe  de  bien  comprendre  la  signilication  de  toutes  les  quantités 
qu’elle  renferme.  Déjà  nous  avons  insisté  assez  longuement  sur  le  sens 
i|ue  l’on  doit  attribuer  à 1,  U et  r;  mais  la  quantité  E,  qui  vient  de  s’in- 
troduire à l'instant, est  d’une  nouvelle  espèce;  examinons  le  sens  qu’il 
faut  lui  attribuer.  Elle  ne  dépend  aucunement  des  résistances  extérieures, 
car  toutes  ces  résistantes  ont  été  introduites  dans  le  terme  r;  elle  est  in- 
dépendante aussi  de  la  résistance  du  liquide  intérieur  de  la  pile,  car  cette 
résistance  se  trouve  comprise  dans  le  terme  R.  Écarte-t-on  les  lames  qui 
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coiistilueiit  rélénient?  U cliaiige,  mais  E reste  invariable.  Enlève-t-on  une 
portion  du  liquide  de  l’auge,  de  sorte  que  les  métaux  ne  plongent  plus, 
que  d'uiie  petite  quantité,  dans  ce  liquide?  K augmente,  mais  E ne  change 
pas.  Qu’un  élément  soit  microscopique,  ou  qu’il  présenle  des  dimensions 
gigantesque^,  E est  toujours  le  môme,  pourvu  que  la  nature  des  métaux 
et  des  liquides  qui  le  constituent  ne  varie  pas.  Mais  cette  quantité  E,  qui 
est  égale  à l’intensité  du  courant  de  la  pile,  dans  le  cas  où  la  somme  des 
résistances  est  égale  à l’unité,  prend  une  valeur  toute  différente  quand 
ou  fait  varier  ou  les  métaux  ou  les  liquides  de  rarrangement  voltai(iue; 
elle  dépend,  en  un  mol,  de  la  nature  de  l’élément;  elle  représente  la 
puissance,  que  chaque  combinaison  voltaïque  de  nature  particuliéi'c, 
manifeste  lorsque  les  obstacles  opposés  par  chaque  circuit  sont  les 
mêmes  : on  l’a  appelée  force  électro-molrice. 

94ô.  Réanlon  de  plnsteara  élémenta.  — Jusqu’à  présent,  la  théo- 
lie  qui  vient  d’être  établie,  ne  l’a  été  que  pour  un  seul  élément.  Il  est 
facile  de  l’étendre  au  cas  où  la  pile  est  constituée  avec  un  nombre  quel- 
conque d’éléments.  Soient,  par  exemple,  4 éléments  de  Uaniell,  égaux 
et  disposés  en  série,  c'est-à-dire  tels  que  le  cuivre  de  l’iin  commu- 
nique avec  le  zinc  de  celui  (jui  le  suit,  et  cela  d’un  bout  de  la  pile  à 
l'autre  ; supposons,  de  plus,  les  pôles  de  celte  pile  réunis  par  un  con- 
ducteur de  résistance  f;  appelons  E et  R la  force  électro-molrice  et  la 
résistance  de  chaque  couple.  Tout  d’abord,  on  reconnaît  que  la  résis- 
tance totale  du  circuit  se  compose  de  4R,  résistance  des  4 éléments 
augmentée  de  r,  la  résistance  extérieure.  Le  premier  élément  seul 
donnerait  donc,  en  traversant  un  pareil  circuit,  un  courant  d’iuten- 

silé  i = ; le  second  donnerait  un  courant  de  même  intensité,  et 

ainsi  des  autres.  Ces  quatre  courants,  qui  marchent  dans  le  même  cir- 
cuit, s’ajoutent,  et  l’on  a pour  l'intensité  totale  ; 

Ul  -t-  r 

En  général  l’intensité  du  courant  fourni  par  n éléments  serait  donné 
par  la  formule  ; 

1 = ^- 

«Il  -I-  r 

94ü.  Application  de  la  formule.  — Cette  formule  générale  ren- 
ferme la  solution  de  toutes  les  questions  qui  se  présentent  dans  l'emploi 
de  la  pile;  elle  permet  de  prévoir,  pour  chaque  disposition  adoptée, 
rinteusité  du  courant  qui  parcourra  un  circuit  fermé.  Voici  les  cas 
les  plus  intéressants. 

U.  t» 
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947.  Cm»  où  la  ré»l«tanc«  extérieure  est  faible.  — Une  pile  CSt  Üin* 
ployée  à faire  passer  un  courant  à travers  un  lil  interpolaire  de  faible 
résistance.  On  veut,  par  exemple,  en  répétant  l’expérience  d’Œrsted,  obte- 
nir les  effets  les  plus  intenses  ; et  on  se  demande  quel  avantage  il  y aura  à 
employer  un  grand  nombre  d’éléments.  La  résistance  extérieure  r oiterte 
par  les  lils  conjonctifs  étant  égale  à 1 , celle  de  cbaque  élément  de  la  pile 
sera  lüO,  je  suppose  (je  la  prends  égale  à 100,  car  nous  savons  que  la 
résistance  des  liquides  est  très-grande).  Kmployons  d’abord  un  seul 
élément.  L’intensité  du  courant  sera  donnée  par  l’égalité  : 

I - 

' “ 100  -n  ’ 

avec  deux  éléments,  l’intensité  du  courant  deviendra  : 

2E  E 

. ~ -200  -I-  l ~ 100  + J ’ 

si  on  se  sert  de  trois  éléments;  on  aura  : 

*5  = 100  + t’ 

ce  qui  siguilie  (juc,  dans  un  cas  pareil,  l’intensité  du  courant  conserve 

E 

sensiblement  la  même  valeur  quel  que  soit  le  nombre  des  éléments; 

et  que  l’on  ne  gagnera  rien  ou  presque  rien  à augmenter  ce  nombre,  du 
moins  tant  que  la  disposition  en  série  sera  adoptée;  la  dépense  sera  donc 
faite  sans  profit  ; car  un  seul  élément  donnerait  les  mêmes  effets. 

948.  Mellleare  disposition  ù donner  ù l’élément.  — Reste  à savoir 
si  quelque  disposition  particulière  ne  rendrait  pas  plus  considérable 
l’effet  qu’on  veut  obtenir.  La  formule  montre  qu’on  atteindra  ce  but 
en  diminuant  la  résistance  R de  l’élément.  Or,  deux  moyens  se  pré- 
sentent, et  tous  deux  sont  excellents  : l’un  consiste  à rendre  plus  petite 
la  longueur  du  conducteur  qui  la  congtitue,  l’autre  à en  augmenter  la 
section.  A l’intérieur  d’une  pile,  le  premier  sera  réalisé  par  le  rappro- 
chement des  lames,  le  second  par  leur  développement  en  suiface.  Au 
lieu  de  l’élément  qui  nous  servait,  prenons-en  donc  un  autre,  tel  que 
chaque  lame  plongée  dans  le  liquide  intérieur  ait  une  surface  double; 
la  résistance  sera  réduite  à bO,  et  l’intensité  du  courant  presque  dou- 
blée. Sans  rien  changer  aux  surfaces  plongées,  rendons  moitié  moindre 
la  distance  qui  les  sépare,  la  résistance  intérieure,  sera  réduite  à moitié, 
et  le  courant  deviendra  encore  deux  fois  plus  inique. 

Quoique  Wollaston  ne  connût  point  les  lois  gé|fâ4les  qui  régissent 
les  intensités  des  courants,  il  les  avait  cependant' jn  essenties,  lorsqu’il 
consiruisit  la  pile  à laquelle  on  a donné  son  nom.  Il  rapprocha  beaucoup 
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le  zinc  et  le  cuivre,  souvent  Irès-éloignés  l’im  de  l’autre  dans  les  piles 
à couronne,  et  de  plus,  en  enveloppant  le  zinc  avec  la  lame  de  cuivre 
il  doubla  la  surface  de  l'élément  : ces  deux  perfectionnements  réalisent 
les  conditions  les  meilleures  que  la  théorie  ait  indiquées. 

949.  Élémeal»  Msocléa  par  Ie«  pAlea  de  néne  nom.  — Ues  élé- 
ments, quelque  petits  qu’ils  soient,  peuvent,  par  un  mode  de  groupe- 
ment convenable,  former  des  éléments  à grande  suiface  : il  suffit  de  les 
réunir  entre  eux  par  les  pôles  de  même  nom,  c’est-à-dire  dans  le  cas  où 
l'on  se  sert  d’éléments  de  Bunsen  : charbon  avec  charbon  et  zinc  avec  zinc. 


Lorsque  deu.x  éléments  sont  unis  de  (mtte  manière,  ils  constituent  un 
élément  de  surface  double,  et  la  résistance  intérieure  est  réduite  à moitié. 
En  effet,  complétons  le 
circuit  par  un  fil  métal- 
lique, le  coimant  circulera 
à la  fois  par  les  deux  élé- 
ments; il  n'aura  pas  les 
deux  résistances  succes- 
sives à surmonter,  mais 
seulement  une  résistance 

moitié  moindre  ^ . Quant 
à la  force  électro-motrice,  elle  sera  celle  qu’aurait  un  élément  double  en 
surface,  c’est-à-dire  toujours  demeurée  égale  à E (944)  ; et  si  la  rési- 
stance extérieure  est  faible,  l’intensité  du  courant  sera,  doublée  par 
celle  association. 

La  figure  404  représente  six  éléments  unis  deux  à deux  de  manière  à 
former  une  pile  de  trois  éléineiils  de  surface  double.  La  figure  4ü‘i 
montre  une  disposition  équivalente  mais  plus  commode  dans  la  pratique. 
La  pile  ainsi  montée  est  dite  en  batterie . 


Fig.  .105. 
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t)5U.  Cas  où  la  résistance  extérieure  est  considérable.  — La  rù- 

sisLance  e.vtérieuie  r est-elle  considérable;  par  exemple,  K est-il  égal  à 
düO  et  r à lOOOÜÜ,  comme  si,  par  exemple,  le  courant  doit  traverser  des 
(ils  très-longs  cl  très-fins,  ou  de  longues  colonnes  de  liquides?  Avec  un 
élément,  rinlensilé  est  : 


I.  = 


1011 


avec  deux  éléments  ; 


L - 


lOOOOO  ' 


K 


E 


•.iOO  + tOÜUÜÜ 


lUÜ 


üOOUÜ  50000’ 


L*lC. 


Le  résultat  est  tout  différent  de  celui  qui  a été  trouvé  (9A7),  le  déno- 
minateur de  Ij  est  presque  moitié  de  celui  de  1,;  ainsi,  avec  deux  élé- 
ments, rinlensilé  du  courant  est  presque  doublée.  Dans  ce  cas  particu- 
lier, il  y aura  donc  avantage  à augmenter  le  nombre  des  éléments  qu’on 
disposera  en  série. 

Il  n’y  aurait  aucun  avantage  à disposer  les  éléments  en  batterie,  car 
alors  deux  éléments  ne  forment  qu’un  élément  à surface  double  dont  la 
force  électro-motrice  est  E seulement  et  dont  la  résistance  moitié  moindre 

est  égale  à 5-  ou  50  et  la  valeur  de  1',  correspondante  à ce  cas  est 

P 

‘ s — 50  -)-  tOOOOO  ’ 

valeur  à peine  différente  de  celle  de  1,. 

051.  Choix  d’un  galvanomètre. — La  qualité  d’uii  galvanomètre  est 
toute  lolalive  ; elle  dépend  essentiellement  des  rfeistances  opposées  par 
les  autres  parties  du  circuit  et  on  peut  l'apprécier  au  moyen  des  lois  des 
courants.  Si  le  lil  qui  s’enroule  sur  un  galvanomètre  est  tel  que  chacune 
de  ses  circonvolutions  oppose  une  résistance  r'  tout  à fait  négligeable, 
par  rapport  à la  sommcR-f-r  des  autres  résistances  du  circuit,  l’inten- 
sité du  courant  n’est  pas  sensiblement  modifiée  par  l’inlroduclion  de  ce 
galvanomètre  ; l’aclioii  exercée  sur  les  aiguilles  grandit  avec  le  nombre 
(le  tours  (fue  décrit  le  fil,  et  l’inslrmij^nt  mérite  son  nom  de  multiplica- 
teur. Ces  conditions  se  trouvent  réalisées  lorsque  le  courant  provient 
d’une  pile  voltaïque  dont  les  éléments  sont  de  petites  dimensions. 

Mais  dans  le  cas  où  r'  serait  très-grand  par  rapport  à R -!-)•,  le  galva- 
nomètre devrait  être  abandonné;  car  la  lésistance  qu’il  opposerait  ré- 
duirait l’intensité  du  courant,  sans  compensation  suffisante;  il  serait 
préférable  de  faire  agir  tel  quel  le  circuit  primitif,  ne  dût-il  passer  qu’une 
seule  fois  entre  les  aiguilles  asiatiques.  De  pareilles  circonstances  se 
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présenlciaieiit  si  l'on  voulait  associer  im  galvanomètre  à fil  fin  avec  un 
élément  thermo-électrique  de M.  l’oiiillet  Un  exemple  numérique 

fera  mieux  comprendre  pourquoi  dans  ce  cas  le  galvanomètre  doit  être 
mis  de  céitè.  Soient  100  (R  -|-  r)  la  résistance  opposée  par  un  tour  du  gal- 
vanomètre et  20  le  nombre  de  tours  ; la  valeur  dé  r'  est  égale  à 100 
(R-l-r)  x20  et  l'intensité  du  courant,  qui,  avant  l’interposition  du  gai- 
E 

vanomètre,  eût  été  1 = devient,  à la  suite  de  celte  interposition, 
E 1 

' = ü+r-i-a)xt00(R4-r)  ’ P™  = 2ÜÜÔ  est  donc  réduite 
à la  2000'  partie  de  sa  valeur  primitive  et  la  perte  que  l'intensité  a subie 
sera  certes  loin  d'être  compensée  par  l’action  répétée  des  20  tours. 

.Avec  les  piles  thermo-électriques  peut-on  employer  un  galvanomètreV 
Oui;  mais  à la  condition  que  la  valeur  de  r’  soit  très-petite:  ce  qui 
exige  que  le  fil  de  l’instrument  soit  d’un  fort  diamètre.  Mais  à mesure 
que  les  tours  se  superposent,  ils  se  trouvent  en  moyenne  plus  éloignés 
des  aiguilles;  de  plus  r’  grandit  ; au  delà  d’une  certaine  limite,  il  n’v  a 
donc  qu’à  perdre  en  continuant  l’enroulement.  Cette  condition  : que  le  fil 
soit  gros,  eniraine  donc  celle  autre  ; (|u’il  soit  court. 
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AIMANTATION'  PAR  lp;S  COURANTS 

i)52.  Artton  do  courant  sur  In  limaille  de  fer.  — Alissilût  que  l’ex- 
périenre  d’ŒrsIed  fut  connue,  Arago  (septembre  1820)  essaya  l’action 
du  courant  sur  le  fer  doux.  Un  fil  de  cuivre  traversé  parmi  courant 
énergique  fut  plongé  dans  la  limaille  de  fer,  et  il  en  sortit  emportant 
avec  lui  une  portion  de  celte  limaille  adhérente.  Re  ce  fait,  Arago  con- 
clut que  le  courant  agit  non-.seulement  sur  l’aiguille  aimantée,  mais  en- 
core sur  le  fer  doux,  qui  n’a  pas  reçu  une  aimantation  préalable.  Toute- 
fois, il  se  demanda  si  le  phénomène  était  bien  dû  au  courant,  et  ne  devait 
pas  être  attribué  ù une  certaine  quantité  d’électricité  libre  qui,  répandue 
sur  le  fil,  reproduirait  le  phénomène  bien  connu  de  l’attraction  des  corps 
légers.  Pour  s’en  assurer,  il  jdongea  le  fil  dans  de  la  limaille  d’un  métal 
autre  que  le  fer,  et  il  recpnnut  que,  dans  ce  cas,  aucune  parcelle  métal- 
lique ne  restait  adhérente.  Le  fluide  libre  n’est  donc  pour  rien  dans 
l’action  qui  avait  été  d'abord  observée,  et  le  phénomène  en  question 
est  bien  dû  à l’état  dynamique  de  l’électricité. 

955.  Aimantation  par  lea  ronranta.  — Arago  rei'OIUlUt  également 
que  si  l’on  met  un  courant  en  croix  avec  une  aiguille  d’acier  non  ai- 
mantée, il  se  forme  un  piMe  austral  à la  gauche  du  courant,  si  bien  que 
l’aimant  nouveau  et  le  courant  sont  dans  la  position  relative  qu’ils 
auraient  occupée  si  l’aiguille  avait  possédé  une  aimantation  préalable. 

Comme  l’expérience  d’Arago  ne  réussit  bien  que  si  le  courant  est  trés- 
énergiqiie,  une  idée  très-simple  se  présentait  naturellement  à l’esprit  des 
expérimentateurs:  ne  devait-on  pas  accroître  considérablement  l’aiman- 
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talion  do  rai"iiillo  d’acier,  on  se  servant  d’nn  oonrani  pon  intens<‘,  à la 
condition  qn'on  nliliserait  la  dis(K)sition  déjà  adoptée  pour  le  galvano- 
mètre nuiltiplioateur?  En  un  mot,  l’aignille  à aimanter  placée  dans  l’in- 
térieur dit  cadre  du  galvanomètre  et  mise  en  croix  avec  la  direction  du 
courant  peu  énergique  qui  parcourt  le  fd  de  cet  instrument,  ne  devait- 
elle  pas  s'aimanter  tout  aussi  bien  que  sous  l’influence  d’un  courant 
très-puissant  employé  directement?  Les  raisonnements  que  nous  avons 
faits  en  développant  la  théorie  du  galvanomètre,  s’appliquent  sans  la 
moindre  modification  au  cas  actuel,  et  ils  prouvent  que  tous  les  courants 
doivent  agir  pour  faire  naître  un  pôle  austral  A la  même  extrémité  de 
l’aiguille. 

En  réalité.  Ampère,  qui  eut  le  premier  l’idée  de  cette  tentative,  ne  se 
servit  pas  du  cadre  dont  nous  venons  de  parler,  il  employa  une  disposi- 
tion préférable  dans  la  pratique.  L'n  fil  fut  enroulé  en  hélice  sur  un  tube 
de  verre  creux  AH  (fig.  406)  de  petit  diamètre,  au  milieu  duquel  on  plaça 
l'aiguille  d’acier.  Les  tours  de  l’hélice  enveloppaient  ainsi  de  très-près 
l’aiguille;  dans  ces  conditions,  celle-ci  s’aimanta  plus  fortement  qu’elle 
ne  l’eût  fait  si  elle  avait  été  pla- 
cée au  centre  du  multiplicateur.  ^ 

Le  sens  de  l’aimantation  qui  prend 
naissance,  est  du  reste  facile  à aoc. 

prévoir  quand  on  connaît  le  sens  du  courant.  Il  suffit  de  s’appuyer  sur 
ce  principe  déjà  indiqué,  que  le  pôle  austral  se'développe  toujours  à la 
gauche  du  courant.  Dans  le  cas  particulier  de  la  figure,  la  gauche  du 
courant  est  celle  même  du  lecteur  : c’est  donc  de  ce  ct’ité  .A  que  se  for- 
mera le  pôle  austral.  Dans  tout  autre  cas,  quel  que  soit  le  sens  de  l’en- 
roulement du  fil,  que  l’hélice  soit,  comme  disent  les  mathématiciens, 
nu  dextrorsum  on  sinistrorsum,  il  n’y  a pas  à s’en  inquiéter  ; ce  qu’il 
faut  regarder,  c’est  le  sens  du  courant;  cæ  qu’il  faut  déterminer,  c’est  la 
gauclie  du  spectateur  placé  dans  la  position  indiquée  par  Ampère. 

954.  Points  conséqnentK. — Rien  ii’cst  plus  facile  que  de  produire, 
par  cette  méthode,  des  points  conséquents;  il  suflil  d’enrouler  le  fil  sur 
le  même  tube,  tantôt  dans  un 
sens,  tantôt  dans  un  autre,  afin 
que  le  courant  change  de  sens 
plusieurs  fois.  La  figure  407  re- 
présente une  hélice  disposée  de  manière  à produire  un  point  consé- 
quent au  milieu  A de  l’aiguille.  On  voit,  en  elfet,  que  le  conrani,  qui 
entre  par  l’extrémité  R du  fil,  tourne  d’abord  sa  gauche  du  côté  A,  tandis 


A 


Fig.  «n. 
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(jirarrivé  en  A il  change  de  sens,  sa  gauche  est  placée  en  sens  inverse, 
et  par  suite  tournée  encore  vers  A.  Les  actions  des  deux  parties  de  l'hé- 
lice agissent  alors  pour  faire  naître  un  pôle  austral  au  milieu  de  l’ai- 
guille; l’expérience  montre  en  effet  que  la  polarité  s’établit  comme 
l’indique  la  figure;  il  apparaît  à chaque  bout  un  pôle  boréal,  et  au  mi- 
lieu un  pôle  austral. 

955.  AimaBtatian  du  fer  doux.  — Un  morceau  de  fer  doux  introduit 
dans  l’intérieur  d’une  hélice  formée  par  un  fil  conducteur  acquiert,  sous 
l’iniluence  d'un  courant,  la  môme  polarité  magnétique  que  1 acier.  .Mais 
l’aimantation,  au  lieu  d’être  permanente  comme  dans  cette  dernière 
substance,  est  tout  à fait  momentanée;  elle  ne  persiste  que  pendant  la 
durée  du  passage  du  courant.  Dés  que  le  courant  cesse,  toute  trace  de 
magnétisme  libre  disparait;  de  môme,  aussitôt  que  le  fer  doux  est  retiré 
de  l’hélice,  il  ne  donne  plus  aucun  signe  d’aimantation.  Il  est  nécessaire 
toutefois,  pour  que  le  phénomène  de  désaimantation  subite  se  manifeste, 
que  le  fer  doux  soit  d’une  excellente  fabrication.  Quand  il  est  un  peu 
carburé,  il  conserve  assez  longtemps  une  certaine  quantité  de  magné- 
tisme libre  qu’on  nomme  dans  ce  cas  magntHisme  rémanent. 

95fi.  Èlectro-almautM.  — Celte  propriété  du  fer  doux,  de  s’aimanter 
et  de  se  désaimanter  par  le  fait  du  passage  et  de  la  suppression  d’un 
courant,  a été  appliquée  à un  grand  nombre  d’usages,  llabituellement, 
le  fil  de  cuivre  revêtu  de  soie  qui  conduit  le  courant  est  enroulé  direc- 
tement sur  le  barreau  de  fer.  S’il  est  assez  long  pour  faire  1,.500  à 
2,000  tours,  il  produit,  quand  le  courant  passe,  une  aimantation  mo- 
mentanée, incomparablement  plus  énergique  que  celle  que  nous  avons 
vue  se  manifester  dans  les  aimants  ordinaires. 

En  général,  on  donne  à ces  appareils,  que  l’on  appelle  électro-at- 
mnnls,  la  forme  dite  en  fer  à cheval.  Quelquefois,  le  barreau  de  fer  est 
recourbé  et  ses  deux  branches  sont  disposées  pai-allélement  l’une  à 
l’autre;  mais  le  plus  souvent  il  est  formé  de  trois  pièces  distinctes  ; l’une 
il’elles,  rectiligne  et  transversale,  réunit  les  deux  branches  parallèles. 
Le  til  métallique,  recouvert  de  soie,  est  enroulé  d’abord  sur  une  des 
branches,  puis,  quand  il  a fait  le  nombre  de  tours  convenable,  il  passe  sur 
l’autre  sans  envelopper  la  partie  intermédiaire.  Il  continue  à s’enrouler 
sur  la  seconde  branche  dans  un  tel  sens,  que  la  nouvelle  hélice  formée 
soit  comme  la  continuation  de  la  première,  et  que  le  courant  circulant 
dans  le  til  agisse  d’accord  dans  toutes  ses  parties  pour  faire  naître  un 
pôle  austral  à l’un  des  bouts  du  barreau  qu’on  suppose  alors  redressé, 
et  un  pôle  boréal  à l’autre  extrémité.  Cette  condition  se  trouve  remplie 
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on  adoptant  la  disposition  de  la  figure  -i08,  qui  représente  un  électro- 
aimant, sur  les  branches  duquel  nous  n’avons  dessiné  qu'un  petit  nom- 
bre de  toure,  afin  de  bien  faire  voir  la  disposi- 
tion indiquée.  On  remarquera  que  le  fil,  en  se 
rendant  d’une  branche  à l’autre,  croise  1 inter- 
valle qui  est  libre  entre  elles. 

La  figure  409  représente  un  électro-aimant, 
analogue  à ceux  que  l’on  emploie  d’habitude.  Kn 
contact  avec  cet  électro-aimant  se  trouve  une 
armature  de  fer  doux,  portant  un  plateau.  Lors- 
qu’on fait  intervenir  le  courant  d'une  forte  pile, 
l’aimantation  est  si  puissante,  que  réleclro-ai- 
niant  peut  supporter  plusieurs  centaines  de  kilogrammes,  et  dès  que 
le  courant  est  interrompu,  la  lame  de  fer  doux  qu’on  nomme  le  contact 
tombe,  et  la  charge  est  immédiatement  abandonnée. 

957.  Masaétisme  et  diamnenétiaine.  — Au  moyen  des  aimants  puis- 
sants que  l’électricité 
produit,  il  a été  possible 
de  reconnaîire  les  pro- 
priétés magnétiques  de 
diverses  substances  sur 
lesquelles  rinfluence  des 
aimants  ordinaires  est 
trop  faible  pourqu’on  pût 
la  constater  autrefois. 

.lusqii’ici,  nous  n’avons 
signalé  (818)  que  le  ma- 
gnétisme du  fer.  du  ni- 
<;kel,  du  cobalt.  Mais 
d’autres  métaux , tels  que 
le  platine,  sont  aussi 
attirables  par  l’aimant. 

Une  aiguille  de  platine 
suspendue  entre  les  pô- 
les A et  B de  l’électro- 
aimant  (/îj.  409)  se  fixe 
dans  la  direction  de  ces 
substances  métalliques. 

Un  autre  fait  intéressant  et  tout  à fait  imprévu  s’est  offert  à M.  Para- 


Fiç.  409. 

pôles.  Il  en  est  de  même  de  plusieurs  autres 
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(lay  ; cpriains  roqjs  soiil  rrpoiissés  par  les  aimants,  on  1rs  distingue  par 
1p  nom  de  sulistanres  diamagnétiqves ; ce  sont  ; le  bismuth,  l’anti- 
moine, le  zinc,  l’étain,  le  plomb,  l’argent,  le  cuivre,  l’or,  le  soufre,  le 
phosphore,  le  charbon  et  un  grand  nombre  d’autres.  Une  aiguille  de 
ces  différentes  substances  suspendue  entre  les  pôles  de  l’électro-aimant 
se  dirige  perpendiculairement  à la  ligne  des  pôles.  Les  liquides,  les  gaz 
sont  magnétiques  ou  diamagnétiques  : la  fumée  d une  bougie  que  1 on 
vient  d’éteindre  est  repoussée  par  l électro-aimant.  Certains  liquides 
posés  sur  les  pôles  de  l’électro-aimant  AB  renversé,  se  soulèvent  dans  la 
capsule  qui  les  porte. 

958.  Emploi  d«*  éleetro-olmoiiMi  comme  moteurs. — De  même  que 
la  vapeur  met  en  mouvement  le  piston  sur  lequel  sa  pression  s’exerce,  de 
même  un  électro-aimant,  dans  le  fd  duquel  un  cou- 
rant circule,  peut  imprimer  un  mouvement  à un  con- 
tact de  fer  doux  placé  à distance.  Lorsque  le  contact 
aura  fourni  toute  sa  course  possible,  si  l’on  interrompt 
le  courant,  une  action  contraire,  celle  d’un  ressort 
antagoniste  ou  celle  d’un  second  électro-aimant,  le 
ramènera  sans  peine  à sa  position  primitive  : une 
série  d’aimantations  et  de  désaimantations  alterna- 
tives produira  donc  un  mouvement  de  va-et-vient,  fa- 
cile à transformer  selon  les  besoins  de  l’industrie.  11 
sera  possible  aussi,  par  des  dispositions  appropriées, 
d’obtenir  une  machine  rotative. 

959.  Machiac  de  Pa«e. — Parmi  les  machines  de 
ce  genre  qui  ont  été  construites,  nous  citerons  celle  de 
Page.  Elle  se  compose  de  deux  électro-aimants  fixes 
B et  B'  {fig.  410)  formés  par  des  cylindres  creux  de 
fer  doux,  sur  chacun  desquels  s’enroule  un  fil  de 
cuivre,  revêtu  de  soie  dans  le  but  d'isoler  les  spires. 
Une  bielle  de  cuivre  T s’adapte  à la  manivelle  M et 
s’articule  au  cadre  rectangulaire  CC'  dont  deux  côtes 
parallèles  sont  mobiles  dans  des  glissières  ; les  autres 
côtés  servent  d’attache  à une  tige  de  cuivre  qui  porte 
deux  barreaux  de  fer  doux  F et  F';  ces  barreaux 
peuvent  pénétrer  alternativement,  l’un  dans  l’intérieur 
de  l’électro-aimant  B,  l’autre  dans  l’intérieur  de  l’électro-aimant  B'. 

Le  courant  ne  circule  jamais  en  même  temps  à travers  deux  hélices, 
-mais  A l’aide  d’un  mécanisme  convenable,  aussitôt  que  le  courant  circule 
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dans  l’une  des  bobines  il  cesse  de  passer  dans  l’autre.  De  la  sorte, 
quand  l’éleclro-aimant  B,  traversé  par  un  courant,  aimante  et  attire  le 
barreau  F,  le  barreau  F'  n’éprouve  aucune  action  de  la  part  de  B'  et  ne 
peut  gêner  le  mouvement  du  premier.  Ceci  posé,  supposons  le  barreau  F 
en  dehors  de  l’électro-aimant  B,  et  faisons  passer  le  courant  dans  cette 
bobine,  F est  attiré,  pénètre  dans  l’intérieur  de  l’électro-aimant,  et  la 
manivelle  commence  son  mouvement;  mais  aussitôt  que  le  fer  doux  F a 
pénétré  dans  l’hélice  correspondante,  l’hélice  B cesse  d’être  parcourue 
par  le  courant  qui  passe  ô ce  moment  dans  le  fil  B'  ; c’est  le  barreau  F' 
qui  est  attiré  à son  tour,  et  la  bielle  T prend  un  mouvement  en  sens  con- 
traire. La  roue  V .se  trouve  par  suite  animée  d'un  mouvement  de  rotation 
continu.  On  comprend  que  les  passages  alternatifs  du  courant  dans  les 
deux  bobines  puissent  être  facilement  déterminés  en  temps  utile  par  la 
machine  elle-même,  comme  cela  a lieu  pour  le  mouvement  alternatif  des 
tiroirs  dans  les  machines  à vapeur  (584). 

960.  Machine  de  Froment.  — Froment  a construit  une  machine 
folative,  qui  se  compose  d’uue  roue  mobile  autour  de  sou  axe  et  sur  la 
circonférence  de  laquelle  sont  fixées  des  armatures  de  fer  doux.  A l’en- 
tour de  la  roue,  et  ne  la  touchant  pas,  sont  disposés  des  électro-aimants 
immobiles  dont  les  surfaces  polaires  forment,  par  leur  ensemble,  un  cy- 
lindre concentrique  à la  roue. 

La  machine  étant  en  activité,  le  courant  circule  dans  l’électro-aimant 
au  voisinage  immédiat  duquel  se  trouve  une  armature  ; l’aimantation  pro- 
duite donne  naissance  à une  force  motrice  qui  commence  ou  entretient  le 
mouvement  de  la  machine.  Mais  le  courant  se  trouve  brusquement  inter- 
rompu aussitôt  que  l’armature  qui  a été  attirée  est  en  regard  de  l’électro- 
aimant,  et  il  se  rétablit  dans  un  autre  électro-aimant  qui  est  voisin  d’une 
armature  amenée  là  par  le  mouvement.  La  rotation  continue  par  la  répé- 
tition de  semblables  actions.  D’ailleurs  c’est  la  machine  elle-même  qui 
établit  ou  interrompt,  quand  il  le  faut,  les  communications  avec  la  pile. 

961 . ChaUeor  coimominée  par  le  travail  des  éiectro-motears.  — 
Le  travail,  que  ces  machines  exécutent,  prend  sa  source  dans  les  réac- 
tions chimiques  qui  engendrent  le  courant,  et  la  chaleur,  mise  en  liberté 
par  ces  réactions,  se  consomme  à mesure  que  le  travail  s’accomplit  : à un 
travail  de  425  kilogrammètres  correspond  la  dépense  d’une  unité  de 
chaleur  (485).  Ce  résultat  a été  établi  par  des  expériences  directes  de 
M.  Favre.  Deux  calorimètres,  semblables  à celui  de  la  figure  411,  re- 
çoivent dans  leur  moufle  M,  l’un  une  pile,  l’autre  une  machine  électro- 
magnétique qui  sont  en  communication  par  des  fils  extérieurs  assez  gros 
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pour  ne  pas  s’êcliaiiffer  sensiblement.  Quand  le  courant  fait  mouvoir  la 
machine  sans  qu’il  y ait  aucun  poids  soulevé  par  elle,  la  chaleur  totale, 
donnée  par  la  dissolution  du  zinc,  se  retrouve  tout  entière  dans  les  deux 
calorimètres  sans  aucune  perte,  é savoir  18  unités  par  équivalent  de 
zinc  dissous;  mais  dès  que  la  machine,  en  tournant,  fait  monter  un 


Fig.  411. 


poids,  la  quantité  de  chaleur  dégagée  diminue,  et  la  perte  est  de  1 calo- 
rie pour  environ  425  kilogrammètres  de  travail  exécuté.  Donc,  encore 
dans  ce  cas  le  travail  mécanique  fourni  par  une  unité  de  chaleur  se 
retrouve  encore  ici  exprimé  par  le  nombre '425,  comme  dans  les  expé- 
riences de  M.  Joule  décrites  au  u"  481 . 

962.  Appréciation  de  ees  macfaine».  — Ces  résultats  permettent 
d’apprécier  nettement  les  machines  électro-motrices  au  point  de  vue 
industriel;  ils  nous  autorisent  à afiirmer  qu’au  prix  actuel  de  revient  de 
l’électricité,  un  moteur,  même  coûteux  comme  l’est  la  vapeur,  est  encore 
plus  économique  que  celui  que  fournirait  le  passage  d’un  courant  dans 
un  circuit  métallique.  Compare-t-on  les  machines  à vapeur  et  les  ma- 
chines électro-magnétiques,  on  peut  exprimer  très-simplement  leur  valeur 
relative  en  disant  : qu’en  définitive,  le  travail  dû  à l’électricité  a pour 
origine  la  combustion  du  zinc,  tandis  que  celui  qu’engendre  la  vapeur 
d’eau  provient  de  la  combustion  du  charbon.  Or,  comme  pour  obtenir 
du  zinc,  il  faut  déjà  brûler  du  charbon,  il  n’est  pas  douteux  que,  pour 
créer  une  même  quantité  de  travail,  il  y a une  économie  considérable 
à s en  tenir  encore  à l’emploi  de  la  houille. 

En  outre,  jusqu’à  ce  jour,  les  machines  éleciro-magnétiques  sont  si 
lourdes,  que  pour  obtenir  la  force  dite  d’un  chevdl-vapeur,  on  serait 
obligé  d’employer  un  appareil  pesant  800  kilogrammes,  poids  rclative- 
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ment  éiiorine  et  qui,  dans  un  grand  nombre  de  circonstances,  enipè; 
clierait  d’employer  l'électricité  comme  moteur,  môme  si  elle  était  à 
bas  prix. 

Les  machines  dont  nous  discutons  la  valeur,  ont  un  grand  intérêt  au 
point  de  vue  théorique;  elles  montrent  la  conversion  de  la  chaleur  en 
travail  mécanique.  Quant  à leur  importance  pratique,  elle  est  bien  res- 
treinte ; elles  ne  sont  guère  utilisées  que  dans  les  cas,  peu  nombreux, 
où  il  s’agit  de  faire  marcher,  avec  une  grande  régularité,  des  instru- 
ments de  précision  exigeant  de  faibles  efforts.  Froment  dans  ses  ate- 
liers a su  tirer  ingénieusement  paiti  de  ces  machines  électro-magné- 
tiques qu’il  construisait  avec  une  grande  habileté;  mais  ce  n’est  pas 
à cause  de  leur  puissance  qu'il  les  employait,  c’est  en  raison  de  la  vitesse 
et  de  la  régularité  de  leur  marche.  Dans  l'état  actuel  de  la  science,  on  peut 
affirmer  que  c'est’  perdre  son  temps  que  de  vouloir  convertir  l’électricité 
en  un  moteur  d’une  grande  puissance.  Pour  l’utiliser  avec  profit,  il  fau- 
drait produire  le  courant  moyennant  une  dépense  vingt-cinq  à trente 
fois  moins  considérable  que  celle  qui  est  nécessaire  aujourd’hui. 
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llCô.  Le  courant,  moteur  si  médiocre  quand  on  veut  lui  faire  exêculer 
un  travail  puissant,  présente  dans  des  circonstances  spéciales,  des  avan- 
tages qui  n’appartiennent  à aucune  autre  force  motrice.  A plusieurs 
centaines  de  kilomètres  de  la  pile,  il  peut  metti  e en  mouvement  certains 
mécanismes,  et  un  simple  fil  suffit  pour  transporter  au  loin  la  force 
produite  i\  l’endroit  même  où  le  courant  prend  naissance.  Il  y a mieux  : 
comme  la  force  se  transmet  avec  une  grande  vitesse,  le  courant  voltaïque 
est  cininemnient  propre  à faire  cependant  parvenir  à destination  tels 
signaux  qu’il  plaira  d’expédier.  Les  appareils  construits  dans  ce  but  se 
iiommcut  télégraphes  électriques. 

Il  est  difficile  de  dire  le  nom  de  l’inventeur  du  télégraphe  électrique. 
Sa’inmering  est  le  premier  qui  ait  pensé  à se.  servir  du  courant  pour  la 
transmission  des  dépêches;  il  utilisait  les  décompositions  chimiques; 
.Ampère  vint  ensuite  et  proposa  le  galvanomètre.  Mais  .M.  Wheatstone  et 
M.  Steinheil  ont,  les  premiers,  construit  des  télégraphes  qui  fonction- 
naient régulièrement. 
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. L'ensemble  d'une  ligne  télégraphique  comprend  ; 1"  une  pile;  des 
fils  métalliques  communiquant  avec  les  deux  stations  ; 5“  un  appareil 
destiné  à recevoir  les  signaux  et  que  l’on  nomme  récepteur;  i“  un  appa- 
reil mis  en  mouvement  par  l’employé  chargé  de  transmettre  les  dé- 
pêches, c'est  le  manipulateur. 

964.  Principe  du  téiégrapbe  fieetrique.  —Le  récepteur  de  i)liisleurs 
télégraphes  électriques  4;mployés  en  France,  se  compose  d’un  électio- 
aimantE(^3.  412)  et  d’une  armature  de  fer  doux  .4,  maintenue  par  un 
ressort  antagoniste  R à une  petite  distance  des  pôles  de  rélectro-aimanl. 
.4  l’une  des  stations,  se  trouve  une  pile  dont  le  courant  peut  être  con- 
duit par  les  flls  PF  et  NF'  jusqu’à  l’électro-aimant  placé  à l’autre  station. 
La  pile  par  exemple  est  à Paris,  et  l’électro-aimant  à Marseille. 


Lui  sque  le  courant  passe,  l’armature  est  attirée  et  s’avance  malgi  é le 
ressort  antagoniste,  qui  doit  être  trop  faible  pour  s'opposer  à ce  mouve- 
ment. Si  à Paris  on  vient  à rompre  le  courant  (et  il  suffit  pour  cela  de  dé- 
tacher du  pôle  Pie  fil  PF  qui  y était  uni),  l’aimantation  cesse,  et  le  fer  doux 
sollicité  par  le  ressort  antagoniste  s’écarte  de  l’électro-aimant.  ün  nou- 
veau passage  et  une  nouvelle  interruption  du  courant,  reproduiront  les 
deux  mômes  mouvements,  à la  volonté  de  l’opérateur.  Il  est  donc  facile 
d’imprimer  un  va-et-vient  continu  à une  armature  de  fer  doux  placée  à 
distance;  et  ces  mouvements,  alternatifs,  convenablement  combinés  en 
durée  et  en  nombre,  pourront  donner  tous  les  signaux,  comme  nous 
allons  le  montrer  un  peu  plus  loin. 

965.  Commanication  avec  la  (erre.  — Mais,  avant  d’entrer  dans  le.s 
détails  de  construction,  une  nouvelle  idée  est  importante  à noter  dés  à 
présent.  L’expérience  a montré  que  pour  faire  circuler  le  courant  dans 
l’électro-aimant,  il  n’est  pas  nécessaire  de  tendre  deux  fils  entre  les  deux 
stations;  un  seul  suffit.  Enlevons  en  effet  le  fil  NF'  et  mettons  en  commu- 
nication avec  la  tei're  les  points  F'  et  N du  circuit  qui  unissait  la  pile  à 
l’électro-aimaiit;  l’appareil  fonctionnera  tout  aussi  bien:  le  fil  PF  em- 
ployé seul  permet  au  courant  de  circuler  dans  rélectro^aimant  comme  il 
le  faisait  auparavant.  Il  est  aisé  de  s'en  rendre  Compte  : le  pôle  positif  de 
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la  pile  est  en  coiuiiiuniciiliun  avec  le  sol  par  rintennidiaire  du  lü  de  ligne 
l’Kct  du  fil  FF' de  réleclro-ainiant(^{/.  413).  Le  fluide  libre  accumulé  à ce 
pôle,  provoque  donc  un  courant  dans  le  fil,  coinine  le  l'ait  toute  source 
d’électricité  le  long  du  conflucteur  qui  la  inet  en  rapport  avec  la  terre 
1695).  La  jiile  en  activité  fait  toujours  affluer  au  pèle  1*  de  l’éleclricilé 
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positive  qui  chemine  d’un  mouvement  continu,  de  ce  pôle  vers  T'; 
de  T'  vers  ce  pôle  il  y a,  par  suite,  un  mouvement  d’électricité  néga- 
tive en  sens  inverse,  de  sorte  qu’un  courant  voltaïque  ordinaire  se 
pi-opage  suivant  P,  F,  F',  T'.  Ce  résultat  est  important  dans  ta  pratique 
par  l’économie  qui  en  résulte  : le  fil  NP,  qui  devait  avoir  la  longueur  de 
la  ligne  télégraphique,  se  trouve  remplacé  par  quelques  métrés  de  fil  F'T' 
et  NT.  Mais  il  faut  qu'en  T et  T les  communications  avec  la  terre  soient 
parfaitement  établies  : on  se  sert  habituellement,  dans  ce  but,  de  larges 
plaques  métalliques  qui,  plongées  dans  un  sol  constamment  humide  ou 
mieux  encore  dans  l’eau  d’un  iniits,  permettent  aux  fluides  fournis  par 
la  pile  de  s'écouler  d’une  manière  continue. 

966.  Télégraphe  de  iHorse.  — Récepteur.  - L’électro-aimant  E du 
récepteur  de  Morse  (jig.  iU  est  vertical;  son  armature  A est  fixée  à 
un  levier  LL',  mobile  autour  d’un  axe  horizontal  O,  et  auquel  s’attache 
le  ressort  antagoniste  H.  L’e.xtrémité  L de  ce  levier  se  trouve  limitée 
dans  ses  mouvements  par  les  pointes  de  deux  vis  V,  V',  entre  lesquelles 
elle  est  comprise  ; l’autre  extrémité  L',  appuyée  contre  un  ruban  de 
papier  PP',  se  relève  quand  le  courant  passe  et  que  l’armature  A est 
attirée  ; en  se  relevant  elle  met  le  ruban  PF  en  contact  avec  la  tranche 
d’une  roue  ou  molette  M,  toujours  chargée  d’encre  grasse  qui  alors  laisse 
une  trace  noire  sur  le  papier.  Mais  le  papier  n’est  pas  immobile;  il- 
avance  avec  une  vitesse  constante  de  P vers  F entrainé  par  deux  cv- 
lindres  rugueux  C et  C',  entre  lesquels  il  est  serré  et  qui  tournent  sur 
eux-niêines  pai-  un  mouvement  d’bollogerie.  Si  le  courant  persiste  peu 
dant  quelque  temps,  il  est  évident  qu'une  longueur  notable  de  la  bande 
de  papier  passe  en  frottant  contre  la  molette  et  qu’un  trait  noir  de  Ion- 
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guoiir  égale  se  Irouve  luarqué.  Si,  au  coiilraire,  le  couraiil  ne  dure  que 
pendant  un  leiiqjs.lrês-court,  le  trait  niarquê  aura  une  petite  longueur, 
il  deviendra  cuinparabic  à un  point.  L'einployé  chargé  de  transmettre 
la  dépêche  pourra  donc,  en  envoyant  le  coitrant  dans  le  lil  de  la  ligne 
pendant  des  intervalles  de  temps  convenables,  faire  tracer,  à son  gré, 
par  l’armalure  de  l’électro-aimant  placé  à la  station  d’arrivée,  des  lignes 


Fig.  414. 


noires  de  dilTérenles  dimensions,  et  de  plus  espacer  ces  lignes  cymine  il 
le  jugera  à propos.  Dans  la  pratique,  on  n’emploie  comme  éléments  des 
signaux  que  deux  longueurs  différentes  : le  point  et  la  barre  ; le  premier, 
le  point,  se  représente  par  un  |)elit  trait  «jui  est  égal  au  tiers  de  la  loii- 
.gueur  de  la  barre.  — Voici  le  tableau  des  signaux  qui  représentent  les 
lettres  de  l’alphabet  dans  les  correspondances  internationales  auxquelles 
le  lélégraplic  de  .Morse  est  enqiloyédans  toute  l’I'urope. 
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l’our  rendre  la  Iransriiission  lisible,  l’employé  espace  à peu  près  égale- 

inenl  deux  éléiiienls  d’un  inêiiic  signal  ; il  espace  un  peu  plus,  mais  lou- 

jours  par  desinlervalles  égaux  eiilre  eux,  les  différenles  lelires  d'un  même 
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mol;  eiiMii,  coiiinm  dans  récriluic  usuelle,  eliaque  mol  doit  èlre  bien 
isolé.  On  penl  voir  (fig.  il5)  connueul  le  mol  dépêche  se  li'ouve  Iraiiscril 
n.  7 
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en  tiigiies  télégraphiques ^ur  une  bande  de  papier,  l/'iinprinieur  a reprii- 
diiit  ici  exaulement  les  traits  avec  leur  longueur  et  leur  espacement,  tels, 
en  un  mot,  que  l’appareil  télégraphique  lésa  lui -même  tracés. 

Pendant  longtemps,  on  s’était  contenté  d’inscrire  les  traits  sur  la  bande 
de  papier  avec  une  pointe  mousse  placée  en  L'.  On  obtenait,  par  ce  pro- 
cédé, une  sorte  de  gaufrage  qui  rendait  la  dépêche  souvent  fort  difilcileâ 
lire  et  qui  se  trouvait  bientôt  effacé  par  le  frottement.  Aujourd’hui,  le 
récepteur  est  muni  de  l’appareil  à encrage  que  nous  avons  décrit  et  dont 
rinvention  est  due  à MM.  Digney  frères.  Cette  modification  introduite 
dans  le  télégraphe  de  Morse  est  très-avantageuse  : la  dépêche  est  tou- 
jours lisible,  elle  peut  être  conservée  indéfiniment  sans  subir  d’altération 
et,  en  outre,  la  dépense  de  force  nécessaire  pour  l’encrage  est  incompa- 
rablement moindre  que  celle  qu’exigeait  le  gaufrage  du  papier. 

967.  XaMlpalateur  de  l’appareil  de  Morse.  — Il  résulte  de  ce  quc 
nous  disions  tout  à l’heure,  que  l’employé,  qui  transmet  la  dépêche,  doit 
mettre  le  fil  télégraphique  en  communication  avec  l’un  des  rhéophores 
de  la  pile,  puis  interrompre  la  communication.  Le  passage  et  la  sup- 
pression du  courant  doivent  être  elfectués  avec  une  grande  précision. 
M.  Morse  est  parvenu  au  but  désiré  par  le  moyen  d’un  appareil  simple 
nomme  le  mantjmlateur . 

L’un  des  rhéophores  I'  de  la  pile  locale  est  en  coininunication  avec 
une  petite  colonne  E que  nous  appellerons  l'endume  du  manipulateur 

(/ig.  416);  le  fil  télégra- 
phique L qui  unit  les 
deux  stations  est  réuni 
avec  le  levier  métal- 
lique AB,  qu’un  res- 
sort r écarte  de  l’en- 
clume. Dans  ces  con- 
ditions, le  courant  ne 
passe  pas.  Mais  lors- 
qu'on appuie  sur  la  poignée  A,  le  levier  s’abaisse,  un  contact  métallique 
s’établit  entre  renclume  et  ce  levier,  et  dès  lors  le  courant  peut  arriver 
à rélectro-airaant  de  la  station  éloignée.  Dès  que  l’on  cesse  d’appuyer,  le 
courant  est  interrompu,  car  le  ressort  r agit  alors  librement.  .Après  quel- 
ques jours  d’exercice,  un  employé  parvient  à transmettre  lisiblement  une 
dépêche,  et  avec  la  pratique,  il  arrive  à produire  des  signaux  aussi  nets 
que  ceux  qui  ont  été  représentés  sur  notre  tableau. 

Tout  maiiipulateur  est  muni  en  outre  d’une  seconde  Colonne  ou  eJi- 
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dume  K'  sur  laquelle  le  levier  AH  s’appuie  quand  le  eouraiil  ne  passe 
lias.  Cette  colonne  E'  est  nécessaire  pour  rinstallation  d’un  poste  télo- 
t'rapliique. 

968.  inatailation  d’an  ponte.  — Un  poste  est  installé  de  manière  à 
transmettre  et  à recevoir  les  dépêclies  ; il  est  pourvu,  par  conséquent, 
d’un  manipulateur  et  d’un  récepteur,  et  le  poste  auquel  il  est  relié  pos- 
sède les  mêmes  appareils,  alin  de  satisfaire  aux  mêmes  e.\igences.  Enliu, 
il  faut  qu'à  un  instant  quelconque,  une  dépêche  soit  transmise,  dans 


au  sens  ou  dans  l’autre.  Tout  d’abord,  on  pouri'uit  croire  que  cettedouble 
transmission  exige  deux  fds,  car  chacun  des  manipulateurs  doit  être 
réuni  au  réceiiteur  qu’il  fait  marcher;  mais  il  n’en  est  rien:  un  seul  fil 
suffit.  La  figure  417  montre  comment  les  deux  postes  sont  en  rapport  : 
P,  et  Pj  représentent  les  piles,  M,  et  M,  les  manipulateurs,  R,  et  It,  les 
récepteurs;  enfin,  T,  et  T,  les  fils  qui  vont  à la  terre.  Les  deux  appareils 
étant  an  repos,  les  deux  récepteurs  communiquent  tous  deux  avec  le 
fil  de  ligne  LL'  par  les  colonnes  E',  et  E',  qui  sont  les  analogues  de 
celle  qui  a été  désignée  par  E'  dans  le  paragraphe  précédent;  si  donc  le 
manipulateur  .M,  est  baissé,  le  récepteur  R,  est  mis,  par  le  fait  même,  en 
activité.  De  la  première  station,  on  a donc  attaqué  la  seconde;  et  inver- 
sement, de  la  seconde  on  aurait  pu  attaquer  la  première. 

969.  Télégraphe  de  M.  Brégnet.  — Récepteur.  — L’électro-aimailt 
du  télégraphe  Bréguet  est  horizontal  : il  se  trouve  représenté  en  E 
ifig.  418)  ; l'armature  A,  mobile  autour  d’un  axe  horizontal  00',  porte  un 
levier  L auquel  est  ^^xè  le  ressort  antagoniste  R.  Les  oscillations  du  levier, 
transmises  aune  palette  d’échappement  P (/if/.  418  et  420),  règlent  la 
marche  d une  aiguille  mobile  sur  un  cadran  {(ig.  419)  où  se  trouvent  mar- 
quées les  25  lettres  de  l’alphabet,  plus  une  croix.  Sans  cette  palette,  l’ai- 
guille, sollicitée  sans  relâche  par  un  mouvement  d’horlogerie,  passerait 
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succcssiveiiu'iit  .-tiir  (‘liacunu  des  lettres  sans  se  fixer  sur  aucune.  Mais  |>ar 
l’action  de  la  palette,  toute  rolation  est  empêchée  en  temps  utile.  Pour 


Fie-  US. 

eela,  à l'axe  qui  porte  l’aiguille  sont  adaptée.s,  côte  à côte,  deux  roues  K et 
K'  (fig.  iilO),  dites  rouex  à rocket , qui  sont  aimées  chacune  de  13  dents 


lif.  11». 

obliques,  et  disposées  de  telle  sorte  que  les  dents  de  la  première  alternent 
avec  celles  de  la  seconde.  Kn  tout,  :26  dents  se  succèdent  donc,  et  d’une 
dent  a la  dent  la  plus  voisine,  on  compte  un  vingt-sixième  de  tour.  Lorsque 


Digiiized  by  Google 


TfiLÉr.nAPIIES  KLECTRIOIIKS.  KU 

la  palme  P est  inlorcaléc  cuire  les  dents  d’une  roue  elle  emptlche  le  nimi- 
vemeiit,  car  une  dent  butte  eonlre  elle.  Mais  si  par  l’effet  de  l’oscillation 
(le  levier,  cette  palette  vient  à passer  d’nne  roue  à l’autre,  la  dent  en 
prise  cesse  de  l’t'tre;  la  rotation  eoin- 
iiience,  et  dure  jusfjn’â  ce  (|u’unf. 
dent  de  la  seconde  roue  butte  de 
nouveau  contre  la  même  palette  : ce 
qui  a lien  apri's  un  vingt-sixième  de 
tour.  A chaque  nscillalinn,  l’aiguille 
avance  donc  d’un  vingt-sixième  de 
tour,  c’est-à-dire  d’nne  lettre. 

L’axe  CC'auquel  est  fixée  la  palette 
reçoit  d’ailleurs  du  levier  L son 
mouvement  oscillatoire  an  moyen 
d'une  espèce  de  manivelle  qui  se  compose  d’une  fourchette  renversée  T 
ifig.  420),  dont  la  pointe  est  fixée  à l’axe  CC',  et  entre  les  branches 
de  laquelle  passe  une  tige  de  transmission  T attachée  au  levier  L. 

Supposons  l’aiguille  sur  la  croix  : si  l’employé,  placé  à la  station  de 
départ,  fait  passer  le  courant,  une  oscillation  a lieu,  l’aiguille  vient  sur  la 
lettre  A;  quand  le  courant  est  ensuite  interrompu,  une  oscillation  en  sens 
contraire  se  produit  et  amène  l’aiguille  sur  la  lettre  11;  ainsi,  chaque 
fermeture  ou  chaque  interruption  du  courant  fait  avancer  l’aiguille 
d’une  lettre.  L’employé,  qui  envoie  la  dépêche,  peut,  en  comptant  le 
nombre  d’émissions  et  d interruptions  qu’il  produit,  savoir  si  l’aiguille 
du  récepteur,  à la  station  d’arrivée,  est  venue  se  placer  sur  la  lettre 
(pi’il  veut  transmettre.  Quand  elle  y est  parvenue,  il  n’a  qu’à  la  laisser 
stationner  dans  cette  position  pendant  le  temps  sulfisant  pour  que  son 
intention  soit  bien  marquée  et  comprise;  puis  il  devra  provoquer  le 
nombre  d'oscillations  convenable  pour  que  l’aiguille  passe  de  cette  lettn» 
à la  seconde  lettre  de  la  dépêche,  et  ainsi  de  suite. 

D70.  Hanipaiairar.  — Les  calculs,  que  l’on  serait  obligé  de  (aire  à 
la  station  de  départ,  ne  manqueraient  pas  d’entraîner  des  erreurs  conti- 
nuelles. Aussi  le  manipulateur  coinple-t-il,  comme  de  lui-même,  le 
nombre  des  interruptions  et  des  fermetures  du  courant.  11  se  compose 
d’un  levier  borizontal  AB  {fig.  421),  oscillant  autour  d’un  axe  vertical 
passant  par  le  point  0.  Ce  levier,  par  son  extrémité  B,  est  en  communi- 
nication  constante  avec  le  fil  de  la  ligne  télégraphique  L;  et  son  extré- 
mité A se  trouve  à une  petite  distance  d’une  masse  métallique  P',  qui 
communique  avec  le  p(‘de  P de  la  pile.  Quand  le  levier  oscille  et  que  .A 


Fig.  tio. 
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vient  toucher  P',  comme  B d’ailleurs  ne  cesse  pas  d’être  en  communica- 
tion avec  le  fd  de  ligne,  le  courant  passe  de  P'  en  A,  de  A en  B et  de  B 
en  L ou  en  sens  inverse  selon  le  pôle  qui  est  en  rapport  avec  P'.  Mais 
quand,  par  suite  de  l'oscillation  du  levier,  A est  éloigné  de  P',  la  com- 
nmnication  est  interrompue,  le  courant  ne  passe  plus. 


Fig.  121. 


Le  mouvement  d’oscillation  est  donné  au  levier  par  une  roue  métal- 
lique que  l’on  fait  tourner  au  moyen  de  la  manivelle  M.  Cette  roue  est 
creusée  d’une  rainure  sinueuse  qui  présente  treize  ondulations  dans  un 
sens,  et  treize  en  sens  contraire  ; en  tournant  elle  imprime  un  mouvement 
de  va-et-vient  à une  cheville  qui  est  fixée  au  point  B du  levier  AB  et  qui 
pénétre  dans  la  rainure.  Le  levier  oscille  donc,  et  la  communication  de  la 
pile  avec  le  fil  de  la  ligne  se  trouve  alternativement  établie  et  interrom- 
pue. Au-dessus  de  cette  roue,  un  cadran  porte  les  25  lettres  de  l'alphabet 
et  la  croix.  A l’état  de  repos,  la  manivelle  est  sur  la  croix,  l'aiguille  du 
récepteur  se  trouve  au  même  signe  : l’extrémité  A du  levier  n’est  point 
en  contact  avec  P',  le  courant  ne  passe  pas. 

Si  l’on  veut  transmettre  une  dépêche,  on  déplace  la  manivelle  qui 
vient  sur  la  lettre  A lorsque  la  roue  a fait  un  vingt-sixième  de  tour;  la 
tige  fixée  en  B n’est  plus  alors  logée  dans  un  creux  de  la  rainure  ondu- 
lée, mais  elle  se  trouve  dans  une  partie  saillante;  le  levier  a pris,  par 
suite,  une  position  nouvelle  et  le  courant,  passe,  à cause  du  contact  qui 
s’est  établi  entre  A et  P'.  Le  passage  du  roiirant  dans  le  récepteur  a 
pour  effet  de  déplacer  l’aiguille  située  sur  la  croix  avant  la  transmis- 
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sion,  el  de  la  porter  sur  la  lettre  A,  où  elle  restera  tant  que  la  manivelle 
demeurera  immobile.  Si  la  manivelle  est  portée  sur  la  lettre  B du  ma- 
nipulateur, la  tige  se  logera  dans  un  creux,  l’extrémité  A du  levier  se 
trouvera  éloignée  de  P',  et  le  courant  sera  interrompu  : l'aiguille  du 
récepteur  indiquera  la  lettre  B.  Chaque  mouvement  de  la  manivelle  se 
répète  ainsi  sur  le  récepteur,  et  l’employé,  qui  la  manœuvre,  n’a  qu’à 
lire  sur  le  cadran  de  son  manipulateur,  il  y voit  les  signaux  mêmes  qui 
se  reproduisent  sur  le  récepteur  avec  lequel  il  correspond. 

971 . Avantagea  de*  HjBtème*  décrit*.  — Le  télégraphe  de  Bréguet 
a l’avantage  de  transmettre,  comme  signaux,  les  lettres  ordinaires  de 
l’alphabet;  il  ne  nécessite  aucune  étude  préalable,  et  c'est  celte  raison 
qui  l'a  fait  adopter  par  les  compagnies  de  chemins  de  fer. 

Le  télégraphe  Morse,  au  contraire,  fait  usage  d’un  alphabet  conven- 
tionnel spécial.  Cet  appareil  a été  préféré  par  les  administrations  télé- 
graphiques, et  est  aujourd’hui  employé  pour  les  correspondances  inter- 
nationales dans  toute  l’Europe,  parce  qu’il  permet  d’arriver  à une  plus 
grande  rapidité  dans  les  transmissions,  et  surloul  parce  qu’il  laisse 
une  ti'ace  écrite  des  dépêches. 

972.  Principe  de  monvenux  télégraphe*.  — Ln  connaissance  du 
lélégraphe  de  M.  Bréguet  et  celle  du  télégraphe  de  Morse  suffit  ample- 
ment à celui  qui  tient  à s’expliquer  comment  la  pile  permet  de  trans- 
mettre les  signaux-.  Mais,  dans  ces  dernières  années,  le  problème  de  In 
télégraphie  a reçu  deux  solutions  tellement  heureuses  que  tout  esprit 
curieux  doit  désirer  en  être  instruit. 

L’un  des  nouveaux  télégraphes,  imaginé  par  un  Américain,  M.  Hughes, 
imprime  la  dépêche  avec  les  lettres  mêmes  de  l’alphabet  : avantage  pré- 
cieux pour  le  destinataire  de  la  dépêche.  De  plus,  il  a encore  une  autre 
.supériorité  sur  les  systèmes  précédents  : il  suffit,  en  effet,  que  le  courant 
soit  fermé  et  ouvert  une  seule  fois,  pour  que  chaque  lettre  soit  imprimée. 
Le  second  appareil,  dont  on  doit  l’invention  à un  Italien,  l’abbé  Caselli,  est 
peut-être  plus  étonnant  encore  : il  transmet  l’écriture  même  de  l’expédi- 
teur. C’est  une  véritable  lettre  que  le  destinataire  reçoit,  à cette  diffé- 
rence prés,  qu’elle  parvient  aussitôt  après  avoir  été  écrite. 

Les  deux  appareils,  d’ailleurs,  reposent  sur  une  idée  analogue,  mais 
mise  en  œuvre  tout  différemment  : celle  d’associer  deux  mécanismes  à 
mouvements  concordants.  Ces  mouvements,  qui  s’exécutent  l’un  à la 
station  du  départ,  l’autre  à la  station  d'arrivée,  sont  produits  par  des 
lorecs  motrices  indépendantes  du  courant  qui  envoie  la  dépêche. 
L’électricité  est  utilisée  pour  In  transmission  d un  signal  qui  n'a  de  sens 
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(jiio  par  l'accord  de  ces  mouvenienls;  elle  sert  aussi  à vérifier  et  même 
à produire  la  concordance  malgré  la  dislance  des  deux  stations. 

',)75.  IHanlpulalcnr  du  télégraphe  Haghea.  — Le  manipulateur  peut 
se  décomposer  en  trois  parties  : 1“  le  mécanisme  qui  produit  l’impres- 
sion ; 2°  les  organes  qui  mettent  ce  mécanisme  directement  enjeu;  ,î“  enfin 
l’électro-aimant  dont  l’action  détermine  le  mouvement  de  tout  le  système. 

1“  Méranûme  de  l'impiession.  — Lue  roue  T verticale  {fig.  422)  porte 
sur  sa  circonférence,  divisée  eu  20  parties  égales,  25  caractères  d’im- 
primerie qui  ne  sont  autres  que  les  25  lettres  de  l’alplialiet  faisant  saillie 


Fig.  m. 


en  relief  prononcé  ; le  vingt-sixième  espace  est  vide.  Cette  roue,  qu’on 
appelle  roue  dea  types,  cnnstamment  impi’égnée  d’encre  qu’elle  leçoit  de 
1.1  molette  .1,  joue  un  rôle  facile  à comprendre  : c’est  elle  qui  imprime.  A 
cet  effet,  au-dessous  d’elle  passe  un  ruban  de  papier  pp'  semblable  a 
celui  du  télégraphe  de  Morse,  et  qui  repose  sur  la  roue  imprimante.  I. 
Celle-ci  est  soulevée  quand  le  courant  déplace  l’armature  A de  l’éleclro- 
aimant  E (/if/.  4241  : le  papier  se  trouve  alors  en  contact  avec  la  rone 
des  types  et  la  lettre  imprégnée  d’encre  qui  se  trouve  au  passage  s’im- 
prime nécessairement. 

La  question,  on  le  voit  donc,  est  réduite  à cette  autre  ; pourquoi  la 
roue  imprimante  se  soulève-t-elle  au  moment  où  passe  la  lettre  que  l’on 
a voulu  transmettre?  et  comment  se  fait-il,  comme  nous  l’avons  annoncé 
plus  haut,  que  le  courant  n’agisse  qu’une  fois  pour  effectuer  l’impression 
de  chaque  caractère. 

974.  2“  Mise  en  jeu  de  ce  mécanisme. — C’est  la  came  K,  fixée  à l’arbre 
tournant,  dit  arbre  des  cames,  X.V,  qui  seM.  à soulever  la  roue  imprimante 
(/iff.  422  et  42.Î)  ; lorsque  l’arbre  XX'  eslen  repos,  cette  came  appuie  par 
sa  |iointe  sur  la  dent  inférieure  de  la  fourchette  F.  Mais  quand  cet  arbre 
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loiinip,  pIIp  IIP  lardp  pas  à s’appuyer  conire  la  dpiit  supérieui  p,  et  à lever 
celle  roiirchette  mobile  autour  de  l’axe  liorizoïUal  xx'  : il  en  est  ainsi 
lorsque,  par  l’effet  du  mouvement  de  rotation,  elle  vient  à se  dresser 
vers  le  haut.  Le  soulèvement  de  la  fourchette  eniraine  celui  de  la  roue  I 
qui  est  en  rapport  avec  elle. 


On  conçoit  maintenant  que  le  jeu  du  ré- 
cepteur dépend  du  mouvement  de  l’arbre 
des  cames;  celui-ci  doit  demeurer  immo- 
bile, lorsqu’on  ne  transmet  aucune  lettre, 

Pt  ne  doit  faire  qu’un  tour  pour  chacune  de 
celles  qu’il  faut  imprimer.  A cet  effet,  un 
système  pqrticulier  d’engrenage  metl’arbre 
des  cames  en  rapport  avec  un  arbre  moteur 
ni  (fig.  i25),  placé  sur  son  prolongement  ; 
les  deux  arbres  qui  paraissent  n’en  former 
qu’un  seul,  sont  séparés  à peu  près  là  où 
est  tracée  la  ligne  ponctuée  DE.  Le  se- 
cond ZZ'  tourne  toujours  sans  s’arrêter 
avec  une  vitesse  de  700  tours  par  minute, 

Pt  à lin  moment  convenable  communique 
son  mouvement  à l’arbre  des  cames.  A cet 
effet , l’arbre  des  cames  XX'  porte  à son 
extrémité  un  cliquet  0'  mobile  autour  de  !.î 

I ’axe  yi/',  et  l’arbre  moteur  porte  une  roue  ™''''  ""  ' ’ “ p"''' 

dentée  SS'.  Lorsque  le  courant  ne  passe  tig 

pas  1p  cliquet  est  maintenu  soulevé  par  l’extrémité  L'  du  levier  LL',  qui 


Dans  la  posilîon  qv'occupa  Tsixe  XX*  la 
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en  soutient  le  prolongement  Q";  aloi*s  les  deux  arbres  sont  indépen- 
dants. Mais  cette  indépendance  cesse  quand  le  courant  passe;  à ce 
moment,  par  une  disposition  qui  sera  donnée  plus  loin,  la  tête  L'  du 
levier  s’abaisse;  le  cliquet,  qui  n’est  plus  soutenu  en  Q",  tombe,  il 
engrène  avec  la  roue  dentée  ; les  deux  arbres  n’en  forment  plus  qu'un 
seul  : tous  deux  sont  emportés  par  le  même  mouvement  et  par  la  rota- 
tion de  l’arbre  des  cames  une  lettre  s’imprime. 


Fij.iîl. 

Mais  dès  qu’un  tour  de  cet  arbre  s’est  effectué,  dés  que  cet  arbre  est 
revenu  à sa  position  primitive,  il  faut  qu’il  s’arrête,  sans  cela  une  suc- 
cession delettresnon  appelées  ne  cesseraient  de  s’imprimer.  Pour  réaliser 
cet  arrêt,  le  cliquet,  après  avoir  fait  un  tour  presque  entier  avec  l’arbre  des 
cames  qui  le  porte,  est  soulevé  par  un  double  plan  incliné  t,  sur  lequel 
monte  un  second  prolongement  Q de  ce  cliquet.  Alors  les  deux  arbres  ne 
sont  plus  en  prise,  et  l’arbre  des  cames  s’airête  ; mais  pour  plus  de  sûreté 
le  prolongement  Q"  est  venu  se  loger  dans  une  cavité  ou  encoche  de  la 
tête  1/  du  levier  LL',  qui  s’est  relevé,  et  dans  cette  encoche  il  est  maintenu 
immobile  ; son  repos  assure  celui  de  l’arbre  des  cames  auquel  il  est  fixé. 

97.5.  ^“Électro-aimant. — Que  reste-t-il  donc  à comprendre?  I.,ejendu 
levier  LL’,  dont  l’extrémité  L (/iÿ.  4-tH)  repose  sur  l’armature  A de  l’é- 
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lecli’o-aimant  E.  L’extrémité  L' s’abaisse,  avons-nous  dit,  lorsque  le  courant 
passe  ; donc  l’extrémité  L se  lève,  eu  d’autres  termes,  elle  est  poussée  par 
l'armature  A,  qui  dans,  ce  but,  doit  s’écarter  de  l’électro-aimant  au  mo- 
ment du  passage  de  l'électricité  : c’est  un  effet  itiverse  de  celui  que  nous 
avons  vu  se  produire  jusqu’ici.  Au  premier  abord  il  peut  paraître  difficile 
A obtenir;  il  n’en  est  rien.  Le  fer  doux  de  rélectro-aimant  est  maintenu 
aimanté  par  un  aimant  permanent  B placé  aunlessous  de  lui;  il  retient 
donc  l’armature  quand  le  courant  ne  passe  pas.  Mais  quand  le  courant  suit 
l’hélice,  il  marche  dans  une  direction  telle  qu’il  (end  à transformer  le 
fer  doux  en  un  aimant  de  pôles  inverses  et  de  force  à peu  près  égale 
à ceux  qu’il  possède  d’avance.  Dès  loi-s  l’aimantation  cesse,  et  l’arma- 
ture A,  qui  forme  avec  le  ressort  r un  levier  coudé  mobile  autour  de 
l’axe  horizontal  se  soulève  par  l’action  de  la  vis  u qui  tend  le  ressort  ; 
celte  armature  pousse  violemment  le  levier  LL',  en  chasse  l’extrémité  L, 
qui  monte,  et  l’extrémité  L'  descend  comme  il  était  nécessaire. 

Ce  système  d’électro-aimani  rend  la  force  motrice,  qui  détermine  l’im- 
pression indépendante  des  petites  variations  accidentelles  de  la  pile. 
C’est  la  tension  du  ressort  qui  agit  pour  chasser  le  levier,  et  l’instant 
précis  de  l’action  est  mieux  délerniiné  que  par  le  mci-anisme  ancienne- 
ment en  usage. 


Fig.  426. 


976.  Manlpnlnienr. — Le  manipulateur  (/i;/.  A’iàel  esl  formé 
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d'un  disque  eirculaire  de  métal  percé  de  2(5  ouvertures  qui  correspondent 
aux  26  lettres  de  la  roue  des  types.  Ce  disque  est  immobile  ; mais  au- 
dessus  de  lui  et  autour  d'un  axe  Yl'  perpendiculaire  en  son  centre,  se 
meut  un  chariot  dont  la  vitesse  angulaire  égale  celle  de  la  roue  qui  porte 
les  types  en  saillie.  l,a  pièce  métallique  M de  ce  chariot,  que  les  prati- 
ciens appellent  la  lèvre,  est  mobile  autour  d'une  charnière  q et  vient 
successivement  passer  au-dessus  de  chacune  des  ouvertures,  sans  toucher 
aucunement  le  disque.  Klle  porte  d'ailleurs  une  vis  V s'appuyant,  quand 
la  lèvre  est  baissée,  sur  la  plaque  de  métal  N ; plaque  isolée  de  la  partie 
supérieure  W’  de  l'arbre  par  une  lame  de  caoutchouc,  corps  mauvais 
(inducteur.  Malgré  cette  séparation,  toutes  les  pièces,  de  Y en  U,  par 
exemple  la  plaque  N et  la  lèvre,  sont  fixées  invariablement  les  unes  aux 
autres,  et  tournent  d’un  même  mouvement. 

Tout  étant  disposé  ainsi,  et  les  communications  établies,  comme  l’in- 
dique la  figure  théorique  {(ig.  426),  le  doigt  appuie  sur  une  touche  li, 
et  soulève  la  tige  mélalliqiie  appelée  goujon,  qui,  par  un  levier,  est  en 


Fis. 


relation  avec  cette  touche.  Dès  que  la  lèvre  du  chariot  tournant  vient 
au-dessus  de  ce  goujon,  elle  est  soulevée,  la  vis  V n'a  évidemment 
plus  aucun  contact  avec  sa  base  d’appui  N,  dés  loi-s  le  mouvement  de 
l’électricité  s’elfectue  suivant  le  parconi’s  indiqué  par  les  flèches  de 
P en  (!,  M,  Y,  E,  et  eii6n  se  rend  .à  la  terre  en  T',  be  courant  a donc 
circulé  «à  travers  le  fil  de  l’électro-aimaul,  et  si  la  roue  des  types  et  le 
chariot  sont  en  accord  convenable,  c’est  la  lettre  même  marquée  sur  la 
touche  abaissée  qui  a été  transmise.  Dés  que  le  chariot  a passé,  le  courant 
interrompu  entre  M et  G cesse  de  circuler,  à moins  qn’iin  nouveau  goujon 
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MO  soit  soulevé  ou  qu’on  ne  inaiiilienne  le  premier  dans  la  posilion  qu’il 
occupait. 

tpparell  complet.  — Une  iiième  station  possède  un  inanipuluteur  et 
un  récepteur.  Les  deux  appareils  sont  mus  par  le  même  mouvemeiib 
d’horlogerie  et  ils  sont  montés  sur  la  même  table,  comme  le  montre  la 
ligure  d ensemble  qui  est  représenlée  ci-dessous  {tiij.  W7). 


Fig.  «7. 


977.  Concordance  de»  niouvemcnt»  de  rotation.  — Mais,  diia-t-01), 
comment  deux  mécanismes  éloignés  de  quelque  cent  kilomètres  pour- 
ront-ils être  mis  d’accord?  En  outre,  l'accord,  s’il  est  obtenu,  peut-il 
persister?  l’horloge  la  plus  parfaite  subit  des  variations.  Comment  régler 
les  mécanismes?  Des  signaux  préliminaires  en  donnent  le  moyen.  Com- 
ment les  maintenir  réglés?  Une  came  correctrice  rétablit  l’accord,  s’il 
vient  à se  troubler. 

\ la  station  dbû  s’expédie  la  dépêche,  l’employé  frappe  à divers 
intervalles  de  temps  sur  la  même  touche.  C’est  une  convention  faite 
d’avance.  L’employé  placé  au  récepteur  regarde,  et  s’il  ne  reçoit 
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pas  luujours  la  iiièniu  lellre,  il  en  conclut  que  son  inouveinent  avance  ou 
retarde  sur  celui  de  sou  correspondant.  11  agit  sur  son  régulateur,  espèce 
de  pendule-inêtronoine,  jusqu’à  ce  que  la  inéine  lettre  lui  revienne  tou- 
jours. Les  deux  niécanisnies  sont  alors  synchrones. 

Mais  est-ce  bien  la  lettre  frappée  sur  la  touche  du  manipulateur  qui 
s’imprime  au  récepteur?  (’.ela  se  reconnaît  par  celte  convention  que  la 
lettre  envoyée  soit  toujours  une  lettre  déterminée;  la  lettre  !V,  par  exem- 
ple. Si,  dès  lors,  on  reçoit  une  autre  lettre,  la  lettre  D,  on  change  le 
calage  de  la  roue  des  types  en  la  faisant  tounier  sur  l’axe  qui  la  porte 
jusqu’à  ce  que  la  lettre  N arrive  au  récepteur.  Un  dispositif  rend  cette 
manœuvre  très-facih!. 

L’appareil  est  inainlenu  réglé,  d’ailleurs,  par  une  came  K'  appelée  came 
de  correction,  qui  est  fixée  à l’arbre  des  cames  XX'  t/i(/.  ■i'Jô).  Toutes  les 
lois  qu’une  transmission  a lieu,  celte  came  s’engage  entre  deux  dents 
d’une  roue  C,  dite  roue  collectrice  (/îg.  'i22),  solidaire  de  la  roue  des 
types,  et  pénétre  jusqu’au  fond  de  l’intervalle  qu’elles  laissent  libres  entre 
elles.  La  roue  des  types,  ijue  l’on  peut  se  représenter  comme  maintenue  à 
frottement  dur  sur  son  axe,  prend  alors,  par  rapport  à cet  axe,  un  petit 
mouvement  de  rotation  dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  selon  que  la  vitesse 
est  un  peu  trop  petite  ou  un  peu  trop  grande.  La  came  de  correction 
fait  venir  juste  au-dessus  du  papier  la  lettre  à imprimer;  mais  il  faut 
toutefois  que  la  discordance  des  deux  mécanismes  ne  soit  que  d’une 
fraction  de  la  distance  qui  sépare  deux  lettres. 

978.  Pantélégraphe  dr  M.  C'ai»elli.  — - L'abbé  Casclli  a Utilisé,  comme 
M.  Hughes,  le  synchronisme  de  deux  mécanismes  situés  chacun  à une 
station,  mais  ces  deux  mécanismes  sont  tout  autres  ; ils  se  composent 
essentiellement  de  deux  pendules.  L’un  d’eux,  AB,  celui  de  la  station  du 
départ,  guide  la  pointe  fine  P,  qui,  se  promène  sur  la  dépêche  en  la  par- 
courant dans  le  sens  MM,  ifig.  428).  Cette  dépêche,  écrite  avec  une 
encre  épaisse  sur  une  feuille  d'étain,  produit  des  alternatives  de  rup- 
ture et  de  fermeture  du  courant  qui  dépendent  du  dessin.  L’autre  pendule 
A'iî'  placé  à la  station  d’arrivée,  conduit  une  pointe  de  fil  de  1er  lin  P' 
sur  un  papier  qui  est  posé  sur  une  feuille  d’étain  et  qui  se  trouve 
légèrement  mouillé  par  une  dissolution  de  cyanure  de  potassium  ; cette 
pointe  s’avance  de  M'  vers  M,'  Ifig.  429),  et  ati  moment  où  le  fd  de 
ligne  transmet  l’éleclricilé,  elle  décompose  le  sel  de  fer,  décomposi- 
tion qui  laisse  une  trace  bleu  de  Prusse  correspondante  à un  trait 
du  modèle.  Après  une  oscillation,  les  liges  se  relèvent;  une  dispo- 
sition spéciale  les  lait  avancer  l’une  et  l’autre  d’une  même  fraction 
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•le  iiiilliiiiètrü  ; ol  connue  elles  restenl  soulevées  peinlunt  une  oscilla- 
lioii,  ce  n’esl  (pie  pcndanl  l’oscillation  ipii  suit  cette  dernière  (pie  clia- 


Fig.  1Î8. 


cune  cheinine  sur  une  ligne  parallèle  à la  ligne  déjà  tracée.  La  dépêche 
parvient  donc  l'orniée  de  traits  parallèles  fins,  coinine  le  montre,  la 
figure  428. 


Fig.  it). 


Jusqu'à  ces  derniers  temps,  c'était  ainsi  que  le  destinataire  recevait 
la  dépêche,  mais  quelquefois  elle  était  pâle  et  par  suite  peu  lisible. 
.M.  Lambrigot,  chargé  du  service  à radniinistration  centrale,  a observé 
que,  par  suite  de  la  réduction  du  cyaimi'e,  les  tr  aits  marqués  se  trouvaient 
r eproduits  en  blanc  mat  sur  la  feuille  d’étain  qui  portait  le  papier  inouillé. 
l’ar  des  réactions  chimiques,  il  les  a fait  apparaître  en  noir  tré.s-foricé  ; 
c’est  cette  feuille  d’étain,  ainsi  préparée,  qui  parvient  aux  mains  du  des^ 
tinataire. 

D79.  EnMemble  du  pantéiêgraptac.  — L’errsemble  du  récepteur'  et 
du  manipulateur  et  la  marche  du  courant  sont  donnés  dans  la  frgure 
théorique (/iÿ.  430).  La  tableS,  dont  la  surface  cyliiidri([Ue  est  de  métal, 


Digirized  by  Google 


ELtCTmCITE. 


ll‘2 

reçoit  la  dépèclie  à Iraiiïiueltre  ; lu  bielle  Cl),  articulée  en  C an  pendule  AD, 
affit  sur  le  leviei'  1)1’,  mobile  autour  d’un  axe  borizoïilul  0 el  donne  à 


Fig.  .FoU. 


lu  pointe  l’ le  inouvement  qui  convient.  Les  nièines  lettres  acceiiluées 
leprésenlent  les  niéines  parties  du  récepteur. 

Les  connnunicalions  qui  servent  ù la  niarclie  du  courant  sont  l'aciles 
à reconnaître  à l’inspection  de  la  ligure.  Les  deux  leviers  coniniunitiuenl 
en  0 et  en  U'  avec  le' fil  de  ligne;  le  pôle  positif  de  la  pile,  avec  la 
pointe  P;  le  pôle  négatif,  avec  la  table  S el  avec  le  sol  T.  Du  côté  du 
récepteur,  la  table  S'  est  en  communication  avec  le  sol. 

Ces  communications  réalisent  les  conditions  convenables  an  passage 
ou  à rinterrnplion  du  courant.  Kn  effet,  quand  la  pointe  P n’est  pas  sui' 
un  trait  de  l'écriture,  elle  appuie  sur  le  papier  métallique;  el,  par  l’in- 
termédiaire  de  la  table  S et  du  fil  F,  le  circuit  se  complète  à la  station 
du  départ;  le  courant  ne  suit  pas  alors  le  fil  de  ligne  LL'.  Mais  sitôt  que 
le  coiiranl  est  interrompu  en  P par  l’encre  grasse  de  la  dépêche  tracée, 
il  ne  )»eut  plus  revenir  parle  fil  F : il  suit  les  conducteurs  POLL'P'S',  et 
(infin  arrive  en  T' jusqu’au  sol. 

Les  figures  iôO  cl  431  font  voir  l’appareil  télégraphique  tel  (|u’il  est 
conslrnit.  On  remarquera  que  chaque  pendide  fait  mouvoir  deux  pointes  P' 
el  P,  : l’ime  d’(ille  P'  sert  à la  réception  d’une  dépêche,  et  pendant 
qu’elle  est  levée,  l’autre  pointe  P,  permet  la  transmission  d’une  autre 
dépêche. 

980.  CoïKiordonee  de»  p«ndnleii.  — Cet  appareil  ne  peut  marcher 
()uc  si  les  deux  pendules  sont  en  concoiidance  parfaite.  Si  rnn  des 
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pfiidules  ebt  dans  une  des  phases  de  son  oscillation,  tandis  que  l'antre 
se  trouve  dans  une  phase  différente  ; si  tous  deux  n’oscillent  pas  avec 
la  même  vitesse,  l’écriture  transmise  n’est  qu’une  déformation  illi- 
sible de  celle  qu’a  tracée  l'expéditeur.  Le  synchronisme  se  règle  par 


431. 


l’envoi  d'un  signe  conventionnel,  qui  est  une  ligne  droite  tracée 
près  du  bord  du  papier,  perpendiculaireuient  à la  direction  que  suit 
la  pointe  I*.  A la  station  d’arrivée,  on  mo- 
difie la  marche  du  pendule  jusqu’à  ce  que  la 
transmission  du  signal  convenu  soit  pai  faite. 

L’appareil  est  alors  prêt  à remplir  son  rôle. 

081.  FU  de  lisse.  — Le  fil  unique,  qui  sert 
à établir  la  cominunication  entre  le  iiianipti- 
laleur  et  le  récepteur,  doit  être  isolé.  Le  plus 
souvent,  il  est  tendu  au-dessus  du  sof  entre 
des  poteaux  par  des  crochets  G {fig.  iô2) 
implantés  au  fond  de  cloches  en  porcelaine. 

Connue  la  porcelaine  conduit  mal  l’électricité, 
et  que  d’ailleurs  les  cloches  sont  renversées  et  par  suite  difficilement 
mouillées  à l’intérieur  : l’isolement  est  suflisant  dans  la  pratique,  (juand 

II.  8 
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le  lil  passe  suus  un  tunnel  et  qu’il  est  exposé  à en  toucher  les  parois, 
on  le  recouvre  de  gutta-percha. 

981  bis.  CAble  •oaiiH'imariii.  — CAble  traasatlanti^ae.  — 'Si  Ull  fil 
télégraphique  doit  relier  deux  stations  séparées  par  une  étendue  de  mer, 
on  le  revêt  de  gutta-percha  et  on  le  fait  descendre  au  fond  de  l’eau.  C’est 
ainsi  qu'est  construit  et  posé  le  câble  transatlantique  qui  unit  l’Europe 
et  l’Amérique.  Ce  câble,  long  d’environ  4,000 
kilomètres,  est  formé  d’une  corde  de  sept  (ils  de 
cuivre  {fig.  435)  qui  composent  un  conducteur 
unique.  Quatre  enveloppes  de  gutta-percha,  con- 
solidées ensemble  par  del  a résine,  servent  à 
isoler  le  fd  du  contact  de  l’eau  conductrice.  Le 
nombre  des  fils  employés,  celui  des  couches  qui 
les  couvrent,  diminuent  les  chances  d’imper- 
fection du  travail  et  assurent  mieux  la  conduc- 
tibilité du  métal  et  l'isolation  nécessaire.  Après  huit  années  de  tra- 
vail et  d’insuccés,  enfin  un  câble  irréprochable  a été  fabriqué  ; et  fixé 
à Valentia  (sur  la  côte  de  l’Irlande),  en  1866,  il  a pu  être  rattaché  à 
l’Amérique.  Les  dépêches  ont  été  transmises  d’une  extrémité  à l’autre.  . 
Hais  des  difficultés  graves  ont  obligé  imaginer  de  nouvelles  méthodes 
pour  la  transmission  des  signaux  sur  cette  ligne  particulière. 

982.  CoBdeaaation  le  long  do  edUe.  — Le  câble,  mis  en  communi- 
cation avec  la  pile  de  la  station  de  départ,  l’Amérique  par  exemple, 
constitue  un  condensateur  : l’armure  interne  est  formée  par  les  fils,  tan- 
dis que  l’eau  de  mer  qui  enveloppe  la  gutta-percha  joue  le  rôle  de  l’ar- 
mure extérieure.  L’électricité  de  la  pile  se  trouve  alors  arrêtée  dans  sa 
marche  par  les  phénomènes  de  condensation  qui  s’opèrent  de  section 
en  section  : le  courant  n’arrive  avec  toute  son  intensité  au  récepteur 
que  lorsque  tous  les  condensations  successives  sont  complètement  effec- 
tuées. 

C’est  ce  que  M.  Faraday  a montré  depuis  longtemps  ; c’est  le  phénomène 
que  H.  Cromwell  Yarleya  étudié  dans  son  cabinet  avec  un  appareil  qui 
figure  une  ligne  télégraphique,  sur  le  parcours  de  laquelle  des  conden- 
sations s’opèrent.  Des  tubes  T de  verre  en  forme  d’U  {fig.  454)  renfermant 
del’eau  chargée  d’une  faible  quantité  de  sulfate  de  zinc,  sont  reliés  entre 
eux  â l’aide  de  galvanomètres  G,  par  l’intermédiaire  de  lames  de  zinc 
amalgamées  qui  sont  sans  action  chimique  sur  le  liquide.  Cet  ensemble 
n’a  qu'une  petite  longueur,  mais  à cause  de  la  faible  conductibilité  de 
la  dissolution,  il  oppose  la  même  résistance  électrique  que  le  câble 
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Iraiisatlanlique.  Les  galvanomètres  placés  tous  ensemble  sous  le  re- 
gard de  l’observateur,  permettent  d’étudier  la  marche  du  courant, 
d’embrasser  d'un  seul  coup  d’œil  son  intensité  aux  différents  points  de 
la  ligne.  Afin  de  compléter  l’analogie  de  cet  appareil  avec  le  câble  sous- 
inarin,  afin  que  des  condensations  s’effectuent  le  long  de  la  ligne  comme 
le  long  du  câble,  M.  Varley  unit  les  divers  points  de  cette  ligne  arti- 
ficielle avecles  armures  intérieures  des  condensateurs  C ; les  armures  exté- 
rieures sont  en  communication  avec  le  sol.  On  fait  alors  passer  le 
courant  qui  part  de  M et  l’on  voit,  par  les  déviations  des  aiguilles,  qu’il 
n’arrive  au  dernier  galvanomètre  que  R plusieurs  secondes  après  qu’il  a 
été  lancé. 
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Cette  méthode  expérimentale  réalise  aussi  bien  que  possible  les  con- 
ditions dans  lesquelles  le  câble  sous-marin  est  installé.  Aussi  a-t-elle 
donné  le  moyen  d’étudier,  môme  avant  la  pose  du  câble,  toutes  les 
conséquences  de  cette  condensation  et  de  reconnaitre  la  valeur  des  in- 
ventions proposées  pour  porter  remède  aux  difficultés  qui  peuvent  se 
produire. 

982  bis.  CoBfmion  dcm  «ignanx. — Ce  premier  obstacle  à la  rap:dité  de 
la  transmission  n'est  pas  le  seul  ; il  en  est  un  autre,  aussi  sérieux  : c’esi 
iju’un  second  signal  ne  peut  être  envoyé  que  si  le  fil  est  déchargé  eii- 
lièrement  ou  presque  entièrement  de  l’èleclricité  qu'on  y a fait  parvenir, 
et  cette  phase  de  l’opération  est  longue,  même  dans  le  cas  où,  pour  la 
diminuer,  on  met  en  communication  avec  la  terre  les  deux  extrémités 
du  fil.  La  courbe  ABC  {fig.  iôh)  montre  l’intensité  du  courant  à la  station 
d’arrivée,  à Valentia,  lorsque  le  courant  a marché  assez  longtemps  poui' 
donner  un  signal  observable  au  récepteur  du  télégraphe  Morse  : sur  l’ho- 
rizontale OX  se  comptent  les  tem[>s;  les  verticales  indiquent  les  intensités. 
Bans  le  cas  figuré,  le  câble  a été  mis  en  comniunication  avec  la  pile  peu- 
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(ianl  un  temps  égal  à 10,  puis  aussitôt  après  avec  le  sol.  L’intensité 
du  courant  s'est  accrue  à la  station  d’arrivée,  jusqu’à  l’époque  12,  puis 

elle  a diminué,  comme  le  montre 

rr  i~' 

la  courbe.  Le  flux  électrique  n’a 
îjïlj  donc  pas  cessé  immédiatement 
à Yalentia  : il  est  semblable  à 
^ une  vague  qui  serait  montée  puis 
redescendue  ; et  si  celui  qui  ma- 
^''8•  -ij-'’-  nœuvre  le  manipulateur  n’at- 

tend pas  que  la  descente  se  suit  elTectuée  presque  entièrement,  alors  à 
la  station  d’arrivée  le  second  signal  se  confond  avec  celui  qui  précédé  : 
la  dépêche  n’est  pas  lisible.  C’est  ce  que  fait  bien  voir  l’appareil  de 
M.  Varley. 

982 tel'.  Influenee  de»  eoaranta  terrestres.  — Enlin,  nouvel  empéclie- 
iiient  :1a  terre  est  parcourue  par  des  courants  qui,  parfois,  sont  extrême- 
ment puissants.  M.  Varley  a vu  qu’entre  Londres  et  Ipswich,  qui  en  est 
distant  d’environ  lUO  kilomètres,  un  fil  télégraphique,  allant  de  l’une  à 
l’autre  de  ces  stations  et  plongeant  dans  le  sol  à ses  deux  extrémités,  était 
parcouru  par  un  courant  variable  de  sens;  par  moments,  l’intensité 
montait  à une  telle  valeur  que  i 40  éléments  de  Daniell  eussent  été  né- 
cessaires pour  produire  un  flux  électrique  pareil. 

985.  Béceptemr  de  tH.  wiuiem  Thomimn.  — La  connaissance  que 
nous  avons  du  courant  qui  passe  dans  le  câble  nous  montre  qu’afiii 
d’obtenir  un  signal  rapide  à travers  l’Atlantique,  il  est  nécessaire  de 
construire  un  récepteur  très-sensible  qui  donne  une  indication  dès 
l’arrivée  du  courant  ; il  faut  que  l’on  ne  soit 
pas  obligé  d’attendre  que  cette  intensité  se 
soit  élevée  aussi  haut  que  l’indique  la  courbe 
ABC  de  la  figure  455.  Ce  récepteur  a été  in- 
venté par  M.  William  Thomson.  C’est  un  gal- 
vanomètie  {fiij.  456)  dont  on  voit  nue  coupe 
passant  parallèlement  au  plan  d’un  cadre  de 
forme  circulaire  ; fff  représente  divei's  tours 
du  fil  ; NS  est  l’aiguille  aimantée  qui  est  mas- 
tiquée an  dos  d’un  miroir  M que  soutient  un 
fil  de  cocon  de,  1 millimètre  de  longueur.  Sur 
le  miroir  tombe  la  Inmièro  d’une  lampe  {fig.  457.  à flamme  très-écla- 
tanle;  cette  lumière  est  renvoyée  vers  des  divisions  tracées  sur  du  pa- 
pier blanc  trés-uet.  Le  niiioir  étant  légèrement  concave,  l’image  de  ’ 
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l’ouverture  se  porte  sur  les  divisions.  Elle  dévie  à droite  ou  à gauche, 
selon  que  le  fil  télégraphique  été  mis  eu  communication  avec  le  pôle 


r»T. 


négatif  ou  avec  le  pôle  positit  de  la  pile.  Les  moindres  déviations  sont 
appréciables,  et  c'est  en  les  produisant  soit  dans  un  sens  soit  dans  un 
autre  que  l'on  exprime  deux  signaux  qui  équivalent  h ceux  (barre  et  point) 
du  télégraphe  Morse. 

lia  loi  de  l’enroulement  du  fil  contribue  à rendre  le  galvanomètre 
trés-sensible.  Les  couches  de  ce  fil  ne  sont  pas  en  même  nombre  partout  ; 
elles  sont  en  plus  grand  nombre  au  milieu;  leur  ensemble  constitue  une 
surface  dont  la  section  {fig.  438)  faite  par  un  plan  ÂA'  passant  par  l’axe  du 
galvanomètre,  a été  détermûiée  par  M.  William  Thomson;  elle  est  iv*- 

prêsenlée  par  la  formule  a,*  — y*  et  se  trouve  dessinée  sur  la 

figure  438. 

La  sensibilité  de  cet  instrument  est  telle  qu'il  donne  une  indication 
intelligible  alors  que  la  courbe  qui  repré- 
■>iente  de  l’intensité  du  courant  ii’a  atteint 
(|ue  la  hauteur  qui  correspond  au  temps  2 
ou  2 1/4  environ  ; il  suffit  donc  que  le  courant 
passe  pendant  un  temps  6 fuis  moindre  que 
si  l’on  opérait  avec  l’appareil  Morse. 

983  bis.  Déchargé  do  iii.  — Mais  ce  n’é- 
tait pas  assez.  M.  Varley  etM.  Thomson  ont 
augmenté  encore  la  vitesse  de  la  transmis- 
sion en  activant  la  décharge  du  câble  par  le 
moyen  de  la  pile  même.  Aussitôt  que  le 
temps  nécessaii'e  pour  la  transmission  du 
signal  s’est  écoulé,  le  fil  est  mis  en  commu- 
nication non  avec  le  sol,  mais  avec  le  second  pôle  de  la  pile.  I,a  vague 
première  est  alors  suivie  d’une  onde  de  sens  contrairi*  qui  la  détruit 
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presque  aussitôt  après  qu’elle  a produit  son  effet.  Dès  lors  le  côble  est 
libre  pour  l'envoi  d'un  signal  nouveau. 

984.  Dlspoultloni*  qal  rendent  In  transmlasion  Indépendante  de» 
eonranta  terreatrea.  — Enfin,  l'influence  perturbatrice  des  courants 
terresires  a été  combattue  par  deux  moyens.  On  a mis  à profit  un  se- 
cond câble  qui,  posé  il  y a quelques  années,  et  rompu  avant  la  fin  de 
l’opération,  a été  repêché  depuis  et  réparé.  Ce  second  câble,  réuni  avec 
le  premier  et  avec  la  pile,  forme  un  circuit  complet  dans  lequel  la  terre 
n’entre  pour  rien  : les  courants  terrestres  ne  sont  donc  pas  à redouter; 
ils  ne  viennent  pas  en  jeu  dans  l’appareil. 

Mais  M.  Varley  a trouvé  mieux.  Entre  le  récepteur  et  la  terre  il  a inter- 
calé un  condensateur  extrêmement  puissant,  dont  la  surface  forme  une 
batterie  d’immense  surface.  Par  l’effet  du  courant  ferrestre,  ce  conden- 
sateur se  charge,  et  comme  les  courants  terrestres  varient  avec  lenteur, 
cette  charge  ne  se  modifie  que  lentement.  Dès  que  le  condensateur  est 
chargé,  le  courant  terrestre  ne  chemine  plus  dans  le  fil;  car  évi- 
demment le  fluide  positif  qui  vient  de  M 434)  est  arrêté  dans  sa 
marche  par  le  fluide  positif  du  condensateur  et  le  galvanomètre  récep- 
teur R revient  au  zéro.  Mais  le  manipulateur  est-il  mis  en  action,  une 
force  électro-molrice  nouvelle  entre  enjeu,  et  le  galvanomètre  répond 
au  signal  envoyé.  Le  condensateur  perd  d’ailleurs  ou  gagne  momenta- 
nément une  charge  nouvelle. 

L’invention  de  M.  Varley  n’a  pas  ce  seul  avantage  ; elle  a permis 
d’obt«nir  une  transmission  plus  rapide  : le  moindre  changement  de 
charge  du  fil  ne  peut  avoir  lieu  que  par  un  flux  d’électricité  notable 
veiianl  du  condensateur. 
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985.  Rtotoriqne.  — A peine  l’expérience  d’Œrsted  est-elle  connue, 
qu’Ampère,  avec  une  sagacité  merveilleuse,  voit  qu’il  est  légitime 
d’en  conclure  que  deux  courants  exercent  l’un  sur  l’autre  des  actions 
mutuelles,  qu'ils  s’attirent  ou  se  repoussent  selon  les  positions  re- 
latives qu’ils  occupent,  selon  la  forme  qu’ils  affectent.  Moins  de  six  mois 
après  la  publication  d’Œrsted,  dans  le  courant  de  l’année  1820,  il  pré- 
sente à l’Académie  des  sciences  de  Paris  un  mémoire  où  se  trouvent 
consignés  la  plupart  des  résultats  que  nous  allons  faire  connaître.  Pen- 
dant les  années  qui  suivent,  il  s’occupe  de  coordonner  l’ensemble  des 
phénomènes  qu’il  a découverts,  et  de  déterminer  le  sens  et  la  grandeur 
des  forcÆs  mises  en  jeu,  d’abord  dans  les  cas  les  plus  simples,  ensuite 
dans  les  circonstances  où  la  forme  des  conducteurs  rend  les  questions 
plus  difficiles  à résoudre. 

986.  Courant  mobile.  — Les  dispositions,  données  aux  courants  dans 
les  chapitres  qui  précèdent,  ne  permettent  pas  de  rendre  manifestes 
des  actions  attractives  ou  répulsives.  Deux  fils,  traversés  chacun  par 
un  courant  et  posés  l’un  à côté|de  l’autre,  ne  prennent  généralement 
aucun  mouvement  à cause  de  leur  peu  de  mobilité.  Ampère,  persuadé 
toutefois  qu’ils  exerçaient  l'un  sur  l’autre  des  actions  réciproques, 
inventa  des  dispositions  qui  rendirent  les  conducteurs  très-mobiles. 

Parmi  les  appareils  employés,  dans  ce  but,  nous  choisirons  celui  que 
représente  la  figure  440.  Il  consiste  en  un  rectangle  formé  par  un  fil 
de  cuivre,  dont  les  extrémités  se  redressent  et  se  terminent  en  crochets 
plongeant  dans  de  petites  coupelles  pleines  de  mercure.  Le  crochet  sii- 
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périeur  A,  lerminé  par  une  pointe  d’acier,  pose  seul  sur  le  fond  de  la  cou- 
pelle qui  lui  correspond,  et  le  rectangle,  ainsi  soutenu  par  une  pointe 
unique,  est  parfaitement  mobile  autour  d’un  axe  vertical  qui  partage  le 
rectangle  en  deux  moitiés  également  pesantes.  La  mobilité  est  encore 
augmentée,  parce  que  la  pointe  repose  sur  un  corps  dur,  un  petit  dis- 
que de  verre  ou  d’agate  fixé  au  fond  de  la  coupelle. 

La  coupelle  supérieure  est  mise  en  rapport  avec  le  pôle  positif  d’une 
pile,  la  coupelle  inférieure  avec  le  pôle  négatif.  Le  courant  circule  dans 
le  rectangle  ; il  va  de  la  coupelle  au  mercure,  ensuite  il  se  rend  à la 
pointe,  puis  suit  la  route  ABCÜEFGlll,  pour  parvenir  à la  coupelle  infé- 
rieure. La  communication  avec  les  pôles  s’établit  au  moyen  des  pinces 
à vis  K,  K',  fixées  à la  base  des  colonnes  métalliques  L,  L',  qui  portent 
les  coupelles. 

987.  Commatatenr.  — 11  est  bon  de  pouvoir  changer  rapidement, 
dans  le  cours  d’une  expérience,  le  sens  du  courant  qui  circule  dans  le 
rectangle;  on  y parvient  aisément  en  fixant  à la  pince  K le  fil  qui  com- 
muniquait avec  la  pince  K',  et  inversement;  le  pôle  positif  aboutit  alors 
à la  pince  K',  le  pôle  négatif  à la  pince  K ; mais  des  appareils  plus  com- 
modes, appelés  commutateurs,  rendent  ce  changement  plus  facile  à exé- 
cuter. Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à les  décrire;  ils  varient  de  forme 
au  gré  du  constructeur. 

988.  Loi«  fondunentaies.  — C’est  avec  le  couraiit  mobile  décrit  au 
g 986,  que  se  démontrent  expérimentalement  les  lois  suivantes  qui  ser- 
vent de  base  à tout  ce  qui  va  suivre. 

1"  Les  courants  parallèles  et  dirigés  dans  le  même  sens  s’attirent. 

2“  Les  courants  parallèles  et  dirigés  en  sens  contraires  se  repoussent. 

ô“  Deux  courants,  qui  font  un  an- 
gle, s’attirent  si  tous  deux  se  di- 
rigent vers  le  sommet  de  1 angle,  ou 
si  tous  deux  s’en  éloignent. 

i"  Deux  courants,  qui  font  un  an- 
gle, se  repoussent,  si  l’un  d’eux  s ap- 
proche du  sommet  de  l’angle  et  si 
l'autre  s’en  éloigne. 

La  figure  459a  représente  les  trois 
cas  où  l'attraction  a lieu.  La  fi- 
gure 4396  met  sous  les  yeux  du  lec- 
teur les  deux  cas  où  la  répulsion  se  produit. 

Four  les  courants,  qui  font  un  angle,  mais  qui  ne  sont  pas  dans  le 
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mémo  plan,  les  deux  dernières  propositions  subsistent,  à la  condition 
de  considérer,  à la  place  du  sommet  de  l’angle,  la  perpendiculaire  com- 
mune aux  directions  des  deux  courants.  Ainsi  deux  courants  se  repous- 
sent quand  l’un  s'approche  de  la  perpendiculaire  commune  et  quand 
l’autre  s’en  éloigne. 

989.  Démonstration  expérimentale.  — Voici  la  démonstration  expé- 
rimentale des  deux  premières  lois.  Parallèlement  au  côté  DE  du  rec- 
tangle mobile  qui  est  au  repos  {fiq.  440),  on  place  un  courant  fixe 
XY,  que  l’on  tient  à la 
main  un  peu  en  avant 
du  rectangle.  On  voit 
alors  qu'au  moment  où 
les  flux  d’électricité  par- 
courent à la  fois  les  deux 
conducteurs  dans  le  sens 
indiqué  par  les  flèches,  le 
courant  mobile  DE  se 
rapproche  de  XY  ; il  est 
attiré  par  le  courant  fixe 
parallèle  et  dirigé  dans 
le  même  sens.  Si  l’on 
change  le  sens  de  l'un 
des  courants,  en  conser- 
vant à l’autre  sa  direc- 
tion primitive,  DE  s'é- 
loigne de  XY,  il  s’exeree 
donc  une  répulsion  entre 
deux  courants  parallèles 
dirigés  en  sens  contraire.  On  rend  les  effets  plus  marqués  en  plaçant 
vis-à-vis  de  DE,  au  lieu  d’un  fil  unique  représentant  le  courant  fixe,  le 
côté  XY  d’un  cadre  sur  lequel  est  enroulé  plusieurs  fois,  comme  sur 
un  galvanomètre,  un  fil  métallique  recouvert  de  soie,  de  façon  que  tous 
les  courants  qui  passent  le  long  de  XY  aillent  dans  le  même  sens.  On 
multiplie  ainsi  l’action  du  courant,  et  on  rend  très-sensible  le  mouve- 
ment de  l’équipage  mobile,  qui  pourrait,  dans  le  premier  cas,  n’être 
pas  appréciable. 

Les  actions  mutuelles  des  courants  qui  font  un  angle  se  reconnaissent, 
en  plaçant  le  cadre  XY  dans  la  position  indiquée  par  la  figure  440. -Le 
courant  XY,  rendu  cette  fois  horizontal,  est  rencontré  par  l’axe  vertical 
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autour  duquel  le  cadre  est  mobile.  Dans  ces  conditions,  une  attraction 
s’exerce  entre  les  deux  portions  des  courants  FE  et  X¥  qui  s’éloignent 

toutes  les  deux  du  som- 
met de  l’angle  ou  qui 
s’en  rapprochent  toutes 
les  deux,  et  le  rectangle 
tourne  autour  de  son  axe 
vertical,  de  telle  manière 
que  le  courant  FE  de- 
vienne parallèle  au  cou- 
rant XY,  et  chemine 
dans  le  même  sens.  Si 
on  recommence  la  même 
expérience  en  changeant 
seulement  le  sens  du 
courant  XY,  la  rotation 
du  rectangle  est  inverse, 
de  sorte  que  le  courant 
FE  devient,  par  rapporté 
XY,  parallèle  et  de  même 
sens. 

On  remarquera  que, 
dans  toutes  ces  expériences,  une  seule  pile  suOît  pour  mettre  les  deux 
courants  en  activité.  Au  lieu  de  réunir  directement  la  pince  K'  et  le  pèle 
négatif,  on  intercale  entre  eux  le  fil  du  cadre  XY. 

990.  Autres  resultata  fondamentaux.  — i°  Deux  parties  d’uii  même 
fd  conjonctif  parcourues  en  sens  inverse  par  le  flux  électrique,  exercent 
sur  un  courant  extérieur  des  actions  égales  et  contraires. 

2“  Un  courant  sinueux  agit  avec  la  même  intensité  que  le  courant  rec- 
tiligne autour  duquel  il  est  contourné,  pourvu  qu’il  s’écarte  très-peu  de 
ce  dernier. 

Ces  deux  nouveaux  principes,  dont  la  vérification  expérimentale  parait, 
au  premier  abord,  plus  embarrassante  que  les  quatre  premiers,  s’éta- 
blissent au  moyen  du  rectangle  que  nous  avons  déjà  employé. 

On  présente  à l’un  des  cotés  verticaux  DE  du  rectangle  mobile  un  fil 
(fig.  442)  recouvert  de  soie,  et  plié  de  telle  sorte  que  deux  de  ses  parties 
AB,  BC  se  côtoient  dans  une  certaine  longueur.  Dans  ce  fil,  on  fait  circu- 
let  un  courant  qui  monte  selon  AB  et  redescend  selon  Bti.  L’expérience 
fait  voir  que  ces  deux  courants  de  sens  contraires,  ainsi  associés,  sont 
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sans  action  sur  l'équipage  mobile.  L’immobilité  du  rectangle  persiste  si, 
au  lieu  de  présenter  seulement  ABC,  on  enroule  un  très- 
grand  nombre  de  fois  sur  le  cadre  d’un  multiplicateur  un 
double  courant  tel  que  le  précédent,  mais  d’une  très-grande 
longueur.  En  employant  cette  dernière  disposition,  il  faudra 
procéder  à l’enroulement  avec  le  soin  nécessaire  pour  que 
les  deux  parties  contiguës  du  fil  soient  bien  à égale  distance 
du  côté  le  plus  voisin  du  rectangle  mobile  : résultat  très-dif- 
ficile à obtenir;  aussi  observe-t-on  presque  toujours  un  mou- 
vement du  fil  mobile.  Mais  si  l’on  répète  l’expérience  un 
grand  nombre  de  fois,  l’efTet  se  produit  tantôt  dans  un  sens, 
tantôt  dans  un  autre  : preuve  certaine  que  les  mouvements 
observés  sont  seulement  dus  aux  défauts  inévitables  de  la 
construction. 

991 . On  démontre  la  seconde  proposition  eu  employant 
des  dispositions  semblables;  l’un  des  courants  BC  {fig.  443) 
tourne  autour  du  fil  rectiligne  AB,  en  formant  une  sorte 
d’hélice.  Le  système  de  ces  deux  fils  est  enroulé  sur  le  cadre 
d’un  multiplicateur,  et  sous  l'influence  des  deux  courants 
de  sens  contraire,  le  rectangle  reste  immobile.  Le  courant 
sinueux  agit  donc  comme  le  courant  rectiligne  voisin,  puis- 
<pie,  d’après  l’expérience  précédente,  un  courant  rectiligne 
qui  prendrait  sa  place  et  descendrait  comme  lui,  aurait  fait  équilibre  à 
l’action  du  courant  ascendant  AB. 

992.  Actions  mntnellcs  de  denx  parties  eonséciitivcs  d'an  même 
courant.  — Les  résultats  précédemment  constatés  permettent  de  déter- 
miner maintenant,  par  le  raisonnement  seul,  et  à la  manière  des 
géomètres,  les  actions  exercées  par  des  courants  de  formes  connues,  du 
moins  dans  les  conditions  simples  de  forme  et  de  position  que  nous 
allons  successivement  indiquer. 

Parmi  les  conséquences  que  l’on  peut  déduire  des  premiers  phéno- 
mènes décrits,  la  suivante  est  souvent  signalée  : 

Un  fil  unique,  plié  en  angle  suivant  des  directions 
telles  que  A'B',  C'D'  (/iÿ.  444),  se  trouve  composé  de 
deux  parties  qui  se  repoussent  quand  on  fait  entrer  par 
l’extrémité  D'  un  courant  qui  sort  par  l’autre  extrémité 
B';  et  cela  e.st  vrai,  quel  que  soit  l’angle  des  deux  directions  : ainsi, 
quand  on  agrandit  cet  angle  et  qu’il  est  très-près  d’être  égal  à deux 
angles  droits,  les  deux  courants  se  repoussent  encore.  On  est  alors  con- 
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duit  à pcnsor  qu’à  la  limite,  quand  l’angle  sera  àgal  à deux  droits,  et 
que  les  deux  directions  seront  dans  le  prolongement  l’une  de  l'autre,  il 
y aura  encore  répulsion.  D’où  l’on  arrive  à cette  conclusion  : Deux  par- 
ties consécutives  d’un  même  courant  se  repoussent. 

Ampère  indiquait  pour  démontrer  la  réalité  du  phénomène  une  expé- 
rience que  nous  nous  abstenons  de  décrire  ; car  en  réalité,  les  courants 
qui  agissent  dans  l’expérience  d’Ampére,  sont  des  courants  angulaires,  et 
non,  comme  il  le  faudrait,  des  courants  cheminant  dans  une  même  direc- 
tion. 

99?i.  AetioB  d’nn  eonrant  boriaontal  IndéHal  anr  na  «fiaraat  hori- 
z«a(al  limité  et  mobile  antoar  d'aa  axe  vertical.  — Soit  XY  (fiç-  iln) 


Il 


1 ., H -r ' 

Fifr.  iCi. 

un  courant  fixe,  horizontal  et  indéfini  que  le  lecteur  pourra  supposer 
placÆ  sur  la  page  même  du  livre;  soit  AB  un  courant  horizontal,  limité 
et  mobile  autour  d’un  axe. vertical  passant  par  le  point  A.  Ce  courant 
marche  de  A vers  B,  et  il  est  d’une  longueur  telle  que,  dans  toutes  les 
positions  qu’il  occupe,  le  point  B reste  d’un  même  côté  par  rapport 
à XV  ; il  est  d’ailleui's  contenu,  soit  dans  le  plan  horizontal  passant  par 
XY,  soit  dans  tout  autre  plan  horizontal  voisin  de  ce  dernier.  Quelle  est 
l'action  du  courant  fi.xe  sur  le  courant  mobile? 

Dans  la  position  actuelle,  les  deux  courants  sont  parallèles  et  chemi- 
nent dans  le  même  sens;  par  conséquent  ils  s’attirent;  AB  s’approchera 
donc  de  XY  autant  qu’il  sera  possible  d'après  la  fixité  du  point  A;  il 
tournera  et  prendra  la  position  AB'. 

Le  courant  étant  en  AB',  prolongeons-le,  et  menons  la  perpendiculaire 
commune;  elle  sera  parallèle  à l’axe  de  rotation  passant  par  A et  se  pro- 
jettera en  H sur  le  plan  du  papier.  D’après  les  propositions  énoncées  au 
g 988,  les  deux  courants  AB'  et  HX  s’approchant  tous  deux  de  la  per- 
pendiculaire commune,  AB'  est  attiré  par  HX  et  sollicité  à tourner 
autour  de  A dans  le  sens  de  la  flèche  F.  Quant  aux  deux  courants  AB' 
et  IIY,  l’un  se  dirige  vers  la  perpendiculaire  commune,  l’autre  s’eu 
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éloigne;  ces  deux  courants  se  repoussent.  Le  conducteur  AB'  sera 
repoussé  loin  de  Yll,  par  conséquent  vers  X,  et  cette  répulsion  agira, 
comme  l’attraction  de  IIX,  pour  produire  le  mouvement  de  B'  dans  le 
sens  delà  flèche  F : il  y aura  donc  rotation  du  courant  mobile.  Dans  toute 
autre  position  de  AB,  l’action  de  XY,  déterminée  comme  nous  venons  de 


> H « ' — ’\ 

Kig. 

le  l'aire,  s’exerce  toujours  de  manière  à continuer  le  inouvemeiit  de  rota- 
tion dans  le  même  sens.  Ainsi  la  théorie  nous  indique  d’avance  ce  que 
l’expérience  doit  nous  permettre  de  re(;onnaîti  e : une  rotation  continue 
de  AB  autour  de  l’axe  vertical  A. 

Si  le  courant  AB,  au  lieu  d’aller  de  A en  B,  allait  de  B en  A,  il  se  pro- 
duirait encore  un  mouvement  de  rotation,  mais  en  sens  contraire.  C’est 
ce  qu’exprime  la  figure  446. 

994.  Af^tion  d'an  courant  circniairc  horizontal  aur  un  courant  ret^ 
tiliKnc,  horizontal  et  limité,  mobile  antonr  d'nn  axe  vertical  pawuint 
par  le  centre  dn  courant  circulaire.  — La  vél'ification  expérimentale 
des  résultats,  énoncés  dans  le  paragraphe  précédent,  exige  des  courants 
d’une  intensité  considérable.  Aussi  inodifie-t-on  généralement  la  forme 
de  l’expérience;  on  la  change  en  une  autre  où  le  courant  XY  agit  un 
grand  nombre  de  fois  sur  le  courant  AB.  En  un  mot,  on  compose  un 
système  multiplicateur  analogue  à celui  , \ ^ 

du  galvanomètre.  Soit  un  courant  UV.XY’Z  ^ — ^v 

(liÿ.  447)  contourné  en  forme  de  rec-  ! | 

tangle,  et  dont  le  sens  est  indiqué  par  ? i _ 1 1 

l’ordre  alphabétique  des  lettres.  Soit  AB  j j ' | i 

un  courant  horizontal,  marchant  de  A ! ' 

vers  B,  et  dont  l’axe  de  rotai  ion  A est  ‘ 

au  centre  du  rectangle.  En  considérant  ''‘a-  **'■ 

un  cété  quelconque  du  courant  rectangulain!  et  en  raisonnant  couime 

nous  l’avons  fait  dans  le  g 995,  on  voit  ([u’il  agit,  dans  tous  les  cas. 
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jjour  l'aire  tourner  AB  dans  le  sens  marqué  par  la  llèche  F.  Or,  comme 
le  courant  rectangulaire  peut  être  replié  sur  un  cadre  de  bois  autant  de 
Ibis  que  l’on  veut,  l’opérateur  peut  à son  gré  multiplier  l’action  qui  pro- 
voque la  rotation  du  courant  mobile. 

Le  plus  souvent  au  lieu  d’un  courant  rectangulaire,  on  emploie  un 
courant  circulaire  DM'D'H  {jig.  448),  que  l’on  enroule  un  grand  nombre 
de  l'ois  sur  un  cercle  de  bois.  Une  partie  quelconque  du  courant  circulaire 
agit  pour  déterminer  la  rotation  de  AB  dans  le  sens  de  la  flèche  F.  Consi- 
dérons par  exemple  un  petit  élément  M du  cercle;  menons  la  tangente  MT 
dont  fait  partie  cet  élément  ; prolongeons  AB  et  menons  la  perpendicu- 
laire commune  à MT  et  à AB,  elle  se  projette  en  T.  Le  courant  qui  che- 
mine enM  s’approche  de  cette  perpendiculaire  commune,  le  courant  AB 
s’en  approche  aussi;  donc  il  y a attraction,  et  rotation  de  AB  dans  le 


Fig.  Ult. 


sens  de  la  llèche  F.  On  démontrerait  de  même  que  tout  élément  du 
courant  circulaire,  situé  sur  la  demi-circonférence  BMI)',  attire  AB;  que 
tout  élément  situé  sur  la  demi-circonférence  BM'l)'  le  repousse.  Toutes 
ces  actions  s’accordent  donc  à faire  tourner  le  courant  mobile  dans  le 
même  sens. 

La  rotation  changera  de  sens  si  le  courant  AB  circule  en  sens  inverse. 
On  s’en  assure  en  recommençant  sur  la  ligure  449  les  raisonnements 
que  nous  venons  de  faire  sur  la  figure  précédente. 

En  général,  les  résultats  de  la  théorie  et  de  l’expérience  se  résument 
dans  cet  énoncé  : Lorsque  le  courant  mobile  s’éloigne  du  centre,  le  mou- 
vement de  rotation  a lieu  en  sens  inverse  du  courant  circulaire  auquel 
il  est  soumis;  lorsque  le  courant  mobile  s’approche  du  centre,  il  tourne 
dans  le  sens  du  courant  circulaire  qui  agit  sur  lui. 

995.  Appareil.  — Expérience.  — Arrivons  maintenant  à la  démons- 
tration expérimentale  de  ce  résultat.  Le  courant  AB  (fig.  450)  est  con- 
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stilué  par  un  fil  de  cuivre  mobile  sur  une  pointe  d’acier  verticale,  (pii 
repose  sur  le  fond  d’une  capsule  de  métal  contenant  du  mercure.  Le 
courant  arrive  en  A par  une  colonne  métallique  D communiquant  avec 
le  pôle  positif  de  la  pile;  il  suit  AB  qui  se  recourbe  en  BC  et  plonge  dans 
l'eau  acidulée  du  vase 
de  cuivre  VV'  mis  en 
rapport  avec  le  pôle  né- 
gatif. La  colonne  D tra- 
verse le  vase  en  passant 
dans  un  bouchon  verni 
et  isolant,  fixé  à une  ou- 
verture pratiquée  au  cen- 
tre de  celui-ci,  de  sorte 
que  le  courant  est  forcé 
de  suivre  la  route  indi- 
quée. En  réalité,  dans 

^ , Fig.  m 

notre  appareil,  le  cou- 
rant arrivé  en  A suit  à la  fois,  et  le  fil  AB  et  le  fil  AB’  qui  sont  tout  sem- 
blables. Mais  il  n’y  a pas  à s’en  inquiéter  : car  on  voit  de  suite,  d’après 
ce  qui  a été  dit  plus  haut,  que  les  actions  d’un  courant  circulaire  sur 
ces  deux  courants  sont  concordantes.  Ce  second  fil  AB’C'  permet  de 
donner  de  la  solidité  et  de  l’aplomb  au  petit  équipage  mobile,  dont  les 
deux  extrémités  C et  C'  sont  reliées  par  un  cercle  métallique. 

Pour  réaliser  un  multiplicateur  circulaire,  on  se  sert  d’un  ruban  de 
cuivre  recouvert  de  soie  que  l’on  enroule  un  grand  nombre  de  fois 
autour  du  vase  métallique  VV'  : dans  ce  ruban  on  fait  passerun  courant. 
Une  seule  pile  fournit,  à la  fois,  par  un  agencement  convenable  (98») 
et  le  courant  AB  et  les  courants  circulaires.  A cet  effet,  l'un  des  bouts 
du  ruban  de  cuivre,  qui  forme  la  couronne,  est  mis  en  coiiimunication 
en  E avec  le  bord  du  vase,  et  par  l’autre  bout  G avec  le  pôle  négatif; 
alora  le  courant,  après  avoir  suivi  la  marche  PDABC,  passe  dans  la  spi- 
rale avant  de  retourner  à la  pile. 

On  constate  ainsi  que  AB  tourne  dans  le  sens  indiqué  par  la  théorie. 
En.intervertissant  les  communications  des  extrémités  du  multiplica- 
teur, on  change  le  sens  du  courant  qui  y circulait,  et  le  courant  AB  s’ar- 
rête pour  tourner  ensuite  en  sens  inverse.  Si  l’on  fait  marcher  le  cou- 
rant mobile  de  B vers  A,  en  conservant  au  courant  du  multiplicateur 
son  sens  primitif,  le  sens  de  la  rotation  est  aussi  changé. 

Dans  l'expérience  que  nous  venons  de  décrire  et  dans  toutes  celles  du 
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inéiiie  genre  dont  nous  aurons  à parler,  il  se  manifeste  une  inlUience 
perturbatrice  qui  nuit  à la  netteté  des  résultats.  Le  courant,  en  traversant 
l’eau  acidulée,  contenue  dans  le  vaseVV',  la  décompose  ; il  en  résulte  un 
dégagement  quelquefois  tumultueux  de  bulles  d’hydrogène  qui  trouble 
le  mouvement  de  l’équipage  mobile.  On  peut  obvier  à cet  inconvénient 
en  substituant  à l’eau  acidulée  une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  qui  est 
{lècÆinposèe  par  lecourant,  mais  sans  dégagement  de  substance  gazeuse. 

'J96.  Action  d'un  courant  horizontal  indéfini  sur  un  courant  «cr- 


tlcal  mobile  autour  d'un  axe  vertical.  — Soit  XY  {fig.  451)  Utl  cou- 
rant horizontal  indéfini  situé  dans  le  plan  horizontal  HH';  soit  AB  un 
courant  vertical  descendant,  mobile  autour  de  l’axe  vertical  CD. 

Pour  déterminer  l’action  de  XY  sur  AB,  il  faut  mener  la  per|)endicu- 
laire  commune.  A cet  effet,  je  prolonge  AB  jusqu’à  la  rencontre  en  1 du 
plan  llir,  et  du  point  1 j'abaisse  sur  XY  une  perpendiculaire  IK  qui  est 
la  perpendiculaire  commune  cherchée.  Kn  elTet,  elle  est  perpendiculaire 

à .XY  parconstructioM, 
. et  à AB  comme  hoi  i- 

\ g 

I /{  zontale  passant  par  le 

► pied  I d'une  verticale. 

g 9^  Le  point  K partage  le 

; I courant  XY  en  deux 


parties  KX  et  KY.  Étu- 
dions successivement 
les  actions  de  chacune 
d’elles  sur  le  courant 


Fiÿ.  451. 


mobile.  Les  courants 


hX  et  AB  s’attirent  comme  s’approchant  tous  deux  de  la  perpendicu- 
laire commune,  et  cette  attraction  agit  pour  porter  AB  vers  X.  (Juant  à 
AB  et  à KY,  ils  se  repoussent;  cette  répulsion  agit  pour  éloigner  AB  de 
Y,  et  par  conséquent  concorde  avec  l’action  de  KX  pour  porter  AB  vers 
X.  Quelle  que  soit  la  position  de  AB,  le  même  raisonnement  conduira  à 
la  même  conclusion  ; toujours  AB  sera  sollicité  à s’éloigner  de  Y et  à 
s’approcher  de  X ; par  conséquent  AB  tournera  autour  de  l’axe  CD  sous 
l’action  des  forces  dont  nous  venons  d’indiquer  le  sens. 

997.  Résultante  des  actions  exercées.  — On  démontre  saiis  peine 
(pie,  pour  l’équilibre,  le  plan  ABDC  doit  se  trouver  parallèle  à XY.  Con- 
sidérons, en  effet,  deux  éléments  M et  M'  du  courant  XY,  situés  tous 
deux  à égale  distance  du  point  K,  et  un  élément  P du  courant  AB;  me- 
nons Ml’,  M'I’  et  PK.  (La  ligne  PK  n’est  pas  tracée  sui-  la  figure,  le  lec- 
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leur  y suppléera  aisément.)  L’action  répulsive  de  M sur  1’  est  une 
lorcc  P(J  dirigée  sur  le  prolongement  de  MP;  de  même,  l’aclion  atliac- 
live  de  M'  sur  P est  une  force  PQ'  dirigée  suivant  PM';  les  forces  PQ  et 
1*0'  sont  d’ailleurs  égales  (990),  car  les  éléments  M et  M'  sont  à égale  dis- 
tance de  P.  Or,  je  dis  que 
leur  résultante  PR  et  le 
courant  lixe  XY,  situés 
évidemment  dans  le  plan 
l'MM',  sont  parallèles 
comme  perpendiculaires 
à une  même  droite  Pk. 
ün  effet,  PK,  qui  va  du 
sommet  au  milieu  de  la 
base  du  triangle  isocèle 
P.MM',  partage  l’angle  au 
sommet  MPM'  en  deux  parties  égales  ; de  même  PR,  diagonale  du  losange 
PQRQ',  partage  l’angle  QPQ'  en  deux  parties  égales  ; donc  l’angle  KPR_ 
formé  par  les  bissectrices  de  deux  angles  adjacents  et  supplémentaires, 
est  droit,  et  PK  est  perpendiculaire  à PR.  D’ailleurs  PK  est  perpendicu- 
laire à MM'  ou  à XY,  comme  menée  du  sommet  au  milieu  de  la  base  du 
triangle  isocèle  MPM'  ; donc  les  deux  droites  PR  et  XY  sont  parallèles.  Les 
actions  de  tous  les  éléiheiits  de  XY,  prises  ainsi  deux  à deux,  en  ont  une 
toujours  dirigée  suivant  PR;  les  actions  du  courant  entier  XY  sur  tons 
les  éléments  de  AB,  tels 
que  1*',  P",  P'",  etc.,  se  A.,-  ' 

réduisent-aussi  à une  série 
de  forces  toutes  parallè- 
les, qui  se  composeront 
en  une  seule  ST  parallèle 
à XY.  Sous  l’action  de 
cette  force,  la  rotation 
commencera,  et  selon  la 

position  de  Ali,  le  point  ' ^ 

d'application  de  ST  et  son  '■'F- 

intensité  varieront;  mais  sa  direction  restera  constante.  L’équilibre  ne 
sera  par  conséquent  possible  que  si  ST  (fig.  451)  rencontre  l’axe  de 
l'otation,  et  par  suite  si  le  plan  ABCD  devient  parallèle  à XY. 

Le  courant  Ali,  au  lieu  d’étre  descendant,  est-il  ascendant  (/ig.  45*2), 
les  mêmes  raisonnements  montrent  que  la  direction  de  ST  est  in- 
n.  9 


..I) 

''t 


/ 


Digilized  by  Google 


13(1  ÉLECTKIUTÉ. 

verse  de  la  inécédenle,  el  que  la  position  d’équilibre  de  AB  serait 
vers  Y. 

998.  Action  d’nn  coarnat  clretdalrc,  üxc  et  horisontal  »ar  nn 
conrant  vertical,  limité  et  mobile  autour  d'un  axe  vertical  paftwant 
par  le  centre  du  courant  elrcnlalre.  — Eli  général,  011  transforme  l’ex- 
périence à laquelle  conduirait  l’exposé  théorique  qui  précède,  en  une 
autre  dans  laquelle  agit  nn  courant  répété  nn  grand  nombre  de  fois. 

Soit  un  courant  circulaire  horizontal,  qui  suit  la  direction  des  flèches 
marquées  {fig.  455);  soit  AB  le  courant  vertical,  mobile  autour  d’un 
axe  Cl)  qui  passe  par  le  centre  0,  1 le  point  où  la  droite  AB  rencontre  le 
plan  du  cercle.  Joignons  01  et  prolongeons  cette  droite  jusqu’à  la  ren- 
contre de  la  circonférence  en  B et  B'.  Tous  les  éléments  de  courant, 
situés  sur  la  demi-circonférence  BMB',  tendent  à faire  tourner  AB  dans 
le  sens  BMB',  en  sens  contraire  du  courant  fixe.  D’autre  part,  l’action 
de  chaque  élément  .situé  sur  BM'B'  provoque  une  rotation  dans  le 
même  sens.  La  démonstration  en  est  facile  : soit,  par  exemple,  M 

im  élément  de  courant.  Menons 
la  tangente  MT,  le  rayon  MO, 
et,  par  le  point  I,  la  ligne 
IK,  parallèle  à MO  : cette  ligne 
IK  est  évidemment  perpendicu- 
laire à AB  et  an  petit  élément  de 
courant  M.  Or,  les  courants  AB 
et  .M  s’a|)proclient  tons  deux  de 
la  perpendiculaire  commune, 
donc  ils  s’attirent.  Delnêine  M', 
syniétri((ne  de  M,  et  le  courant 
.\B  se  repoussent.  Le  conducteur  mobile  AB  est  donc  sollicité  à tourner 
autour  de  l’axe  Cl),  et  il  prend  effectivement  ce  inouveinenl  de  lota- 
tion.  Mais  à mesure  qu’il  se  déplace,  les  forces,  qui  jmiduisent  ce  dépla- 
cement, se  retrouvent  toujours  les  mêmes  à couse  de  la  symétrie  de  l'ap- 
pareil, et  elles  agissent  pour  continuer  le  mouvement  de  rotation  dans 
le  même  sens.  L’expérience,  qui  va  confirmer  ici  les  prévisions  de  la 
lliéorie,  est  sans  doute  très-différente  de  celle  que  nou^  avions  discu- 
tée dans  le  paragraphe  précédent,  et  cependant  elle  n’en  est  au  fond 
qu’une  extension  très-légitime. 

999.  Expérience.  — l’oiir  réaliser  cette  ex|)éricnce,  on  se  sert  d’un 
vase  VV'  de  cuivre  (fig.  4.54)  analogue  à celui  qui  a été  décrit  dans  le 
(1  995.  Mais,  au  courant  mobile  lioiizontal,  on  substitue  nn  courant  Ali 
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vertical  et  très-long,  attaché  à une  traverse  de  bois  TT'  qui  est  soutenue 
par  une  pointe  Q sur  le  fond  de  verre  d'une  capsule.  Vers  le  haut  de  la 
longue  colonne  de  métal  C qui  poile  cette  capsule  est  un  petit  vase  vv' 
semblable,  quant  à la  forme,  au  ^ 

vase  inférieur  VV',  et  qu’ou  met 
en  communication  métallique 
avec  cette  colonne.  Le  lil  AB,  qui 
se  recourbe  en  A et  en  «,  plonge 
par  ses  deux  extrémités  dans 
l'eau  acidulée,  ou  mieux,  dans  la 
dissolution  de  sulfate  de  cuivre 
que  contient  chacun  des  deux 
vases.  Le  pôle  positif  étant  mis 
en  rapport  avec  la  colonne  C par 
l'intermédiaire  du  bouton  à vis 
L'  et  le  pôle  négatif  avec  le  vase 
inférieur,  le  courant  monte  le 
long  de  la  colonne,  arrive  au  vase 
w',  vient  en  a,  puis  suit  le  fil  AB  pour  se  rendre 
pile  et  le  vase  VV'  est  intercalée  une  couronne  mulliplicatrice  KK'  dont 
l'un  des  bouts  communique  en  C'  avec  le  vase  inférieur,  et  dont  l'autre 
bout  communique  en  L avec  le  pôle  négatif  de  l'appareil  voltaïque.  Tout 
étant  disposé,  on  voit  que  le  mouvement  de  rotation  de  AB  a lieu  dans 
le  sens  qu’indique  la  théorie. 

lOüU.  Action  de  la  terre  Mur  le«  eonranto.  — Les  résultats  signalés 
dans  les  paragraphes  précédents  présentent  un  grand  intérêt.  D’abord, 
ils  nous  font  voir  comment,  |>ar  le  raisonnemet  seul,  on  peut  déduire 
de  quelques  phénomènes  peu  nombreux,  les  difféi  ents  effets  qui  se  pro- 
duisent lorsque  deux  courants  de  forme  arbitraire  sont  mis  l’un  en  pré- 
sence de  l’autre.  Ensuite,  ils  vont  nous  conduire  a l’explication  ration- 
nelle des  mouvemenfs  que  les  courants  mobiles  abandonnés  à eux-mêmes 
prennent  sous  l’action  de  la  terre.  Enfin,  grùce  à cette  théorie,  nous  al- 
lons arriver  à la  découverte  de  courants  qui  circulent  à l’intérieur  de  la 
terre,  et  dont  l’existence,  avant  Ampère,  n’était  pas  même  soupçonnée. 

lüOI . Action  de  IM  terre  «nr  un  courant  reetanKulaIre.  — Suspen- 
dons à l'appareil  à deux  colonnes  déjà  décrit  (98ti),  le  rectangle  qui  nous 
a servi  dans  nos  premières  expériences.  Suivant  la  partie  DE  (fig.  455), 
le  courant  descend;  suivant  Ffi,  le  couraid  monte.  Nous  avons  donc, 
'■cite  fois,  deux  courants  veiticaux  DEj  l'G,  l’un  descendanf,  l’autre  mon 


Fig.  toi. 

à la  pile.  Mais  entre  la 
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laiil,  iiiübileü  rnii  el  raulie  autour  d’un  axe  vertical.  Il  ii’exislc,  en  ap- 
parence du  moins,  au- 
cun courant  extérieur 
fixe  agissant  sur  eux,  et 
pourtant  l’expéiience 
nous’montre  que  le  rec- 
tangle abandonné  à lui- 
même  tourne  autour  de 
la  verticale  passant  par 
les  pointes,  et  vient  se 
placer  dans  un  plan  per- 
pendiculaire au  plan  du 
méridien  magnétique  : 
le  courant  descendant, 
après  quelques  oscilla- 
tions, se  fixe  à l’est,  le 
courant  ascendant  à 
l’ouest.  Si,  au  moment 
où  le  rectangle  a pris  sa 
position  d’équilibre,  l’on 
change,  à laide  d’un 
commutateur  (987),  le  sens  du  courant  qui  le  parcourt,  on  voit  alors  le 
rectangle  tourner  de  180”,  de  [manière  que  la  condition  qui  vient  d’être 
formulée  se  trouve  de  nouveau  réalisée.  Le  système  mobile  se  lixe  donc 
exactement  comme  il  le  ferait  sous  l’action  d’un  courant  horizontal  indé- 
liiii  qui  circulerait  dans  l’intérieur  de  la  terre  au-dessous  du  courant 
mobile,  en  cheminant  de  l’est  magnétique  placé  en  X {(ig.  451  el452),  à 
l’ouest  magnétique  placé  en  Y.  Quant  aux  courants  EF  et  DG,  qui  se 
dirigent  suivant  les  côtés  horizontaux  du  rectangle,  le  courant  terrestre 
dont  nous  sommes  conduits  à admettre  l’existence  ne  peut  avoir  sur  eux 
aucune  influence,  car  ses  actions  se  détruisent,  comme  appliquées  à des 
courants  égaux  marchant  en  sens  contraires,  et  situés  à la  même  distance 
du  courant  terrestre. 

1002.  Action  de  la  terre  «ur  un  courant  horisontal  mobile  antonr 


Fig.  455. 


d'un  axe  vertical.  — Oii  doit  se  demander  maintenant  quelle  est  la  po- 
sition véritable  de  ce  courant  terrestre  dont  nous  ne  connaissons  encore 
que  le  sens.  L’expérience  suivante  va  nous  montrer  que  dans  notre 
hémisphère  il  est  toujours  placé  au  sud  du  lieu  de  l’observation. 

Pour  la  réaliser,  un  abandonne  à lui-méme  I appareil  qui  a été  déjà 
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décrit  (995)  ; mais  on  supprima  la  cnurnnne  multiplicnlrice  (fig.  456). 
On  a ainsi  un  courant 
horizontal  mobile  autour 
ri  un  axe  vertical,  et  qui 
est  soumis  à l'action  seule 
du  courant  terrestre  dont 
nous  venons  de  recon- 
naître l'existence.  Ür  l'ex- 
périence prouve  que,  dans 
ces  conditions,  le  courant 
AB  tourne  autour  de  l’axe 
vertical  passant  par  le  ’ 
point  A ; et,  quand  il  mar- 
che de  A vei-s  B,  du  centre 
vers  la  cireoiiférence,  la  rotation  a lieu  de  telle  suite  que  B tourne  de 
l'est  à l'ouest  en  passant  par  le  nord  : la  figure  457  permet  de  suivre  le 
sens  de  CÆtte  rotation. 

100.5.  Ce  mouvement  nous  renseigne  exactement  sur  la  position  du 
courant  terrestre.  En  effet,  ce  courant  chemine, 
comme  nous  savons,  de  l’est  à l’ouest  (1001),  il 

est  d'ailleurs  situé  soit  au  nord,  soit  au  sud  du  

plan  vertical  qui  passe  par  le  cxiurant  mobile,  • * à 

soit  enfin  dans  ce  plan  lui-mème.  $upposons-le 
successivement  dans  ces  diverses  positions,  et  re-  * 

cherchons  celle  qui  peut  produire  le  mouvement  ■'•s- 

observé.  Si  AB  (lig.  458),  mobile  autour  d’un  axe  vertical  passant  par  le 
point  A,  est  soumis  à l’action  du  courant  E'O',  placé  au  nord,  il  tour- 
nera de  l’est  à l’ouest  en  passant  par  le  s 

sud,  comme  on  le  démontrerait  par  les  rai-  ^ 

sonnements  employés  dans  le  g 995  : ré- 
sultat  contredit  par  l’expérience  qui  vient  g i 

d’étre  décrite.  Le  courant  terrestre  n’est  ~ 

donc  pas  au  nord  du  lieu  de  l’observation.  

O ^ P 

Si  AB  était  soumis  à l'action  d’un  courant 
placé  exactement  au-dessous  de  lui,  il  res- 
terait au  repos  dès  qu’il  serait  parallèle 
à ce  courant  et  dirigé  dans  le  même  sens  que  lui;  il  ne  tournerait 
donc  pas  d’un  mouvement  continu,  comme  l’expérience  l’a  fait  voir. 
Au  contraire,  les  raisonnements  que  nous  venons  de  rappeler  prouvent 


Kii!.  i:.s. 


Digiiized  by  Google 


154 


fiLECTRiriTf;. 


que,  soumis  à un  courant  EO  situé  au  sud,  le  courant  AB  doit  tourner 
de  l’est  à l’ouest  en  passant  par  le  nord,  et  c’est  là  précisément  le  résul- 
tat que  l’expérience  a donné.  Donc  le  courant  terrestre  est  an  sud  du 
lieu  où  nos  observations  sont  faites. 

1004.  Conelnsion.  — Les  mêmes  expériences  se  répètent,  avec  le 
même  succès,  sur  tous  les  méridiens.  Mais  si  l’on’ se  transporte  en  dil- 
férents  points  du  globe,  dans  rbémisphére  sud  au  delà  de  l’équateur 
magnétique,  on  trouvera  que  le  mouvement  de  rotation  de  l’équipage 
mobile  a lieu  en  sens  inverse.  D’où  l’on  conclut  que  le  courant  ter- 
restre est  au  nord  de  cet  bémispbêre  et  qu’il  tourne  suivant  une  ligne 
définitive  peu  éloignée  de  l’équateur  magnétii|ue. 

Toutefois,  il  est  difficile  d’admettre  l’existence  d’un  seul  courant  ter- 
restre; il  est  probable  qu’au  sein  de  la  terre,  circulent  une  multitude  de 
courants,  dont  l’ensemble  agit,  dans  les  expériences  que  nous  avons  fait 
connaître,  comme  un  seul  courant  qui  serait  voisin  de  l’équateur  magné- 
tique et  qui  cheminerait  de  l’est  à l’ouest. 

1005.  Cowranta  aatatiqaea.  — Le  rectangle,  qui  vient  de  se  diriger 
de  lui-même,  est  celui  qui  a servi  (989)  à établir  les  actions  des  cou- 
rants parallèles  ou  angulaires.  N’est-il  pas  à craindre  que  les  mouve- 
ments, qui  ont  été  constatés  alors,  n’aient  été  occasionnés  par  l’action 
de  la  terre?  On  peut  se  rassurer  à ce  sujet  : carie  cadre  XY  n’a  été  appro- 
ché qu’au  moment  où  le  rectangle  se  trouvait  déjà  au  repos.  Mais  l’action 

de  la  terre,  dont  il  n’y  avait  pas  lieu  de  tenir  compte 
dans  le  cas  qui  vient  d’être  cité,  est  nuisible  à cer- 
taines expériences  ; elle  empêche  la  libre  manifesta- 
tion des  phénomènes  spéciaux  que  l’on  veut  étudier. 
On  a,  en  conséquence,  imaginé  des  dispositions  de 
courants  telles,  que  les  actions  de  la  terre  se  neu- 
tralisent elles-mêmes  : ces  sortes  de  courants  s’ap- 
t ! I pellent  astatiqueK.  Un  modèle  de  courant  asiatique 
^ j t est  sous  les  yeux  du  lecteur  (fiç  459).  Les  courants 
.se  propagent  suivant  l’ordre  indiqué  par  les  lettres 
de  l’alphabet  : on  voit  que  les  courants  verticaux  EK 
et  IK  sont  tous  les  deux  descendants,  et  comme  la 
terre  agit  pour  les  porter  l’un  et  l’autre,  à l’est,  son 
action  se  trouve  annulée.  D'autre  part,  les  courants  horizontaux  sont 
égaux  deux  à deux,  et  de  sens  contraires  de  chaque  côté  du  cadre;  le 
courant  terrestre  agit  donc  avec  la  même  force  pour  les  faire  tourner  en 
sens  inverse  ; il  laisse  le  rectangle  immobile. 
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1006..  CourantH  drcuinirra  mobiieM.  — Revenons  aux  courants  que 
la  terre  peut  diriger.  Au  lieu  d’un  rectangle,  rendons  mobile,  autour 
d’un  axe  vertical,  le  courant  circu- 
laire OE  {jig.  460)  ; le  |)lan  du  cer- 
cle doit  se  diriger  de  l’est  à l’ouest. 

En  effet,  le  courant  qui  circule 
le  long  d’un  are  de  cercle  .Alt 
(fig.  461)  peut  être  remplacé  par 
une  série  de  courants  horizontaux 
AC,  DE,  et  verticaux  CD,  EF  (991). 

Cette  substitution  faite  pour  toutes 
les  parties  de  OE,  il  reste,  d'iiiie  f«.  4<ai.  Fm?.  wi. 

part,  des  courants  horizontaux,  sur  lesquels  les  actions  de  la  lerre  s'é- 
quilibrent (comme  cela  avait  lieu  dans  le  cas  du  rectangle  mobile),  et, 
d’autre  part,  des  courants  descendants  du  cOté  E,  et  ascendants  de  l’autre 
côté  O : les  premiers  sollicités  vers  l’est,  les  seconds  vers  l’ouest  ; leui 
ensemble  doit  donc  se  diriger  sous  l'influence  du  globe,  et  le  plan  du 
cercle  se  placer  perpendiculairement  au  méridien  magnétique  ; c’est 
précisément  ce  que  l’expérience  confirme. 


Fia.  loi. 

1007.  !4eienoides.  — Un  solénoïde  se  compose  d’un  grand  nombre 
de  courants  circulaires  trés-rapprochés,  e1  perpendiculaires  à un  même 
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axe  qui  passe  par  leurs  cenlres.  Un  pareil  système  se  réalise  au  moyen 
d’un  fil  ifig.  402)  qui  est  enroulé  sur  un  cylindre  suivant  une  hélice, 
et  dont  les  deux  extrémités  reviennent  horizontalement,  pour  s e relever 
ensuite  parallèlement  l’une  à côté  de  l’autre,  et  se  terminer  enfin  par  des 
pointes.  Celles^i,qui  représentent  l'axe  de  rotation  de  l équipa)(e  mobile, 
plongent  dans  le  mercure  de  deux  petites  coupes  a et  b,  et  permettent 
ainsi  au  courant  de  circuler.  Si  un  courant  entre  par  l’une  des  extré- 
mités a du  fil  et  sort  par  l’autre  b,  il  suit  les  spires  de  l’hélice,  descend 
dn  même  côté  dans  toutes,  et  remonte  toujours  du  côté  opposé. 

Sous  l’action  de  la  terre,  un  pareil  système  se  déplacera  jusqu’à  ce 
que  les  courants  descendants  soient  venus  à l’est,  et  les  courants  ascen- 
dants à l’ouest,  mais,  notons-le  bien,  à l’est  et  à l’ouest  magnétiques  : 
c’est-à-dire  que  l’axe  horizontal  du  solènoîde  sera  dirigé  du  nord  au  sud, 
exactement  comme  l’axe  d’une  aiguille  aimantée.  Ampère  a donc,  par 
cette  disposition,  construit  avec  les  courants  une  espèce  d’aimant  qui 
se  dirige  et  s’oriente  comme  l’aiguille  do  la  boussole. 

1ÜIJ8.  L’analogie  entre  le  solënoïde  et  l’aiguille  aimantée  se  maintient 
encore,  quand  le  solènoîde,  au  lieu  d’être  mobile  autour  d’un  axe  ver- 
tical, comme  cela  a lieu  dans  le  cas  précédent,  peut  se  mouvoir  aufoui' 
d’un  axe  horizontal;  il  constitue  dans  ces  nouvelles  conditions  comme 
une  aiguille  d’inclinaison  véritable. 

1009.  J’ai  dit  que  cet  appareil  équivalait  à un  ensemble  de  courants 
circulaires,  perpendiculaires  à l’axe  de  l’hélice.  Kn  effet,  le  courant 
d’une  spire  BCD  de  l’hélice  {fig.  465)  peut 
être  remplacé  par  des  courants  sinueux,  qui 
suivent,  les  uns,  des  génératrices  du  cylin- 
dre, et  les  autres  des  perpendiculaires  à ces 
génératrices.  L’ensemble  des  premiers  forme 
un  courant  équivalent  à LK,  égal  et  de  sens 
contraire  au  courant  horizontal  BH  qui  longe 
le  cylindre,  il  en  résulte  une  neutralisation 
mutuelle  (990).  Il  ne  reste  plus  alois  que  les 
courants  contenus  dans  des  plans  perpendiculaires  à l’axe  du  cylindre, 
et  qui  tous  réunis  équivalent  à un  courant  circulaire. 

lOtO.  Action  dcH  Rolénoïdeset  des  aimants  sur  les  soienofdcs.  — 
Puisque  l’une  des  extrémités  du  solènoîde  se  dirige  toujours  vers  le  nord, 
et  l’autre  vers  le  sud,  il  est  naturel  de  distinguer  deux  pôles  du  solènoîde 
comme  on  a distingué  deux  pôles  de  l’aiguille  aimantée,  et  de  les  désigner 
]iar  les  mêmes  appellations  de  pôle  austral  et  de  pôle  boréal.  De  plus,  par 
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suite  de  l’analogie  que  les  expériences  précédentes  montrent  entre  les 
solénoïdes  et  les  aimants,  on  est  conduit  à se  demander  si  les  pôles  de 
deux  solénoïdes  agissent  les  uns  sur  les  autres  comme  ceux  des  aiguilles 
aimantées.  La  similitude  des  propriétés  se  maintient  encore  cette  fois  : 
les  pôles  de  même  nom,  tels  que  A,  A'  se  repoussent  ; les  pôles  de  noms 


Fig.  4(U. 


contraires  s’attirent.  Poursuivons  les  analogies  et  mettons  les  solénïdcs 
en  rapport  avec  les  aimants,  nous  verrons  que  le  pôle  austral  d’un  solé- 
iioîde  est  attiré  par  le  pôle  de  nom  contraire  d’un  barreau  aimanté,  et 
repoussé  par  le  pôle  de  même  nom,  et  qu’un  solénoïde  dirige  et  oriente 
une  aiguille  aimantée  mobile,  exactement  comme  le  ferait  un  aimant. 
L'n  solénoïde  est  donc  comparable  à un  aimant  véritable. 

1011.  XonveUe  théorie  des  simniits. — Ampère,  appuyé  sur  ces  faits 
d’expérience,  proposa  une  théorie  nouvelle  du  magnétisme.  Pour  lui,  il 
n’y  a plus  ni  fluide  austral  ni  fluide  boréal  ; mais  tout  autour  des  par- 
ticules qui  constituent  un  aimant,  circulent  des  courants  de  même  sens 
dans  une  perpétuelle  activité;  un  aimant  est  un  véritable  solénoïde. 
L’ensemble  de  ces  courants  préexiste  dans  l’acier  et  dans  le  fer  doux 
avant  l’aimantation  ; mais  alors  ils  sont  dirigés,  les  uns  dans  un  sens,  les 
autres  dans  un  autre,  sans  aucun  ordre  régulier,  et  leurs  actions  égales 
et  contraires  s’équilibrent.  L’aimantation  a pour  résultat  d’amener  tous 
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r, es  courants,  ou  un  certain  nombre  d'entre  eux,  à prendre  des  positions 
telles  qu’ils  circulent  dans  le  même  sens  ; ils  forment  dès  lors  des  séries 
de  solénoîdes,  placés  les  uns  le  long  des  autres,  et  donnent  par  suite  les 
phénomènes  que  nous  avons  étudiés. 

Ampère  litvoirque  tous  les  courants  particulaires,  qui  circulent  en 
très-grand  nombre  dans  une  même  tranche  prise  perpendiculairement 
à l’axe  de  l’aimant,  déterminaient  la  même  action  extérieure  qu’un  cou- 
rant circulaire  unique  placé  dans  cette  tranche.  La  seule  différence 
essentielle  entre  les  solénoîdes  et  les  aimants  consiste  en  ceci  : dans  les 
solénoîdes,  les  pôles  sont  aux  extrémités  mômes,  tandis  que,  dans  les 
aimants,  ils  sont  sittiés  toujours  A une  certaine  distance  des  extrémités. 
Ampère  explique  ces  résultats  en  faisant  remarquer  que  les  cmirants 
circulaires  d’un  solénoîde,  sont  astreints,  par  la  construction  même  de 
l'appareil,  à demeurer  tous  dans  des  plans  perpendiculaires  à l’axe; 
tandis  que  les  courants  particulaires  d’un  aimant,  doivent,  par  suite 
de  leurs  actions  mutuelles,  être  situés  dans  des  plans  de  plus  en 
plus  inclinés  sur  cet  axe,  à mesure  qu’ils  s’éloignent  du  milieu  du 
barreau. 

1012.  Cette  nouvelle  manière  de  concevoir  la  constitution  des  aimants 
a une  grande  importance,  bien  qu’on  ne  puisse  pas  affirmer  qu’elle  soit 
l’expression  absolue  de  la  vérité.  Si  riiypotbèse  d’Ampère  n’offie  pas  le 
caractère  de  la  certitude  l ompléte,  si  les  courants,  qui  circulent  dans 
un  aimant,  n’ont  pas  été  reconnus  d’une  manière  directe;  du  moins  la 
théorie  proposée  repose  sur  des  faits  vrais,  indépendants  de  toute  sup- 
|K)sition,  faits  dont  elle  est  comme  l’expression  fidèle  : aussi  l’adopterons- 
nous.  Quelle  que  soit  l’opinion  qu’on  se  forme  de  sa  réalité,  il  reste 
toujours  parfaitement  établi  qu'un  aimant  se  comporte  comme  un  solé- 
uoîde,  dans  toutes  les  circonstances  où  l’on  s’est  placé  jusqu’ici.  Toute 
découveile  nouvelle,  faite  avec  les  aimants,  devra  donc  être  vérifiée 
avec,  les  solénoîdes,  et  réciproquement  : si  l’accord  se  maintient  encore, 
la  théorie  d’Ampére  deviendra  pour  nous  de  plus  eu  plus  probable, 
nous  serons  conduits  A la  considérer  comme  l’expression  de  la  .vérité. 
Jusqu’ici,  il  faut  le  dire  de  suite,  il  n’a  été  découvert,  dans  l’ordre  des 
faits  que  nous  étudions,  aucun  phénomène  qu’elle  n’explique  d’une  ma- 
nière complète;  il  y a mieux  ; des  découvertes  importantes  lui  doivent 
leur  origine. 

1015.  Seno  dn  courant  du  moI^uoMc  auquel  un  aimant  e«t  a»al- 

mUé. — Une  question  pratique  se  présente  souvent,  celle  de  recon- 
naître le  sens  du  courant  qui  constitue  le  solénoîde  auquel  un  aimant 
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peut  être  assimilé.  Voici  deux  méthodes  : la  première  consiste  à rendre 
un  aimant  mobile  dans  un  plan  horizontal 
et  à le  laisser  ensuite  se  diriger  de  lui- 
même  sous  l’action  delà  terre.  Alors,  dans 
la  partie  du  barreau  aimanté,  qui  se  trouve 
placée  vers  l’est,  les  courants  doivent  être 
descendants,  ils  doivent  être  ascendants 
dans  la  face  du  barrean  placée  vers  l’ouest.  De  celle  manière,  le  solé- 
iioïde  se  trouve  complètement  déterminé.  La  figure  Aliü  représente  un 
barreau  auquel  lu  règle  a été  appliquée. 

Mais  la  considération  des  points  cardinaux,  quoique  assez  simple, 
peut  être  évitée  et  remplacée  par  une  autre  plus  simple  encore  : celle  de 
la  gauche  et  de  la  droite  de  l’observateur.  En  effet,  que  l’observateur  se 
place  devant  l’aimant  .AB  (fig.  465),  en  dirigeant  sa  gauche  vers  le  pôle 
austral,  il  sera  situé  à l’ouest  magnétique  par  rapport  à l’aimant,  et  les 
courants  du  solénoide,  qui  sont  devant  ses  yeux,  iront  évidemment  de 
bas  en  haut,  dirigés  de  ses  pieds  à sa  tète  comme  cela  a lieu  pour  le 
spectateur  d’Ampère.  Cela  sera  vrai,  quand  bien  même  on  déplacerait  le 
barreau,  pourvu  que  le  pôle  austral  soit  toujours  placé  à la  ganche  de 
celui  qui  l’observe  ; d’où  cette  règle  pratique  : Le  pôle  austral  est  à la 
gauche  du  courant  cpii  circule  dans  le  barreau  aimanté. 

loi 4.  .%eUon  réciproque  den  Muranti»  proilults  par  la  décharKc 
de  la  bouteille  de  Leyde.  — Les  couraitts,  produits  par  la  décharge 
de  la  bouteille  de  I^eyde,  doivent  agir  les  uns  sur  les  autres,  de  la  même 
manière  que  les  courants  de  la  pile 
voltaïque.  Mais  l’électricité  mise  en 
mouvement  par  une  décharge  Me 
celle  bouteille,  est  si  peu  abon- 
dante qu’il  faut  des  appareils  très- 
délicats  pour  accuser  une  action 
sensible.  M.  Weber  y est  cependant 
parvenu.  A cet  effet,  il  s’est  servi 
d’un  système  où  les  actions  étaient 
multipliées,  et  qui,  en  principe,  se 
compose  de  deux  courants  circnlaires  et  verticaux  LC',  KK'  {fig.  468) 
placés  à angle  droit  : l’iin  CC'  est  fixe,  l’antre  KK'  est  mobile  autour  d’un 
diamètre  vertical  VV'  commun  aux  deux  cercles.  Il  est  clair,  d’après  ce 
qui  a été  établi  pour  les  courants  voltaïques,  que  le  cercle  mobile  est  sol- 
licité à se  diriger  dans  le  plan  du  cercle  fixe.  Qu’on  regarde,  en  effet,  les 
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doux  cprrles.  en  plaçant  rcril  an-dessus  de  la  verticale  VV'(^ÿ.  466),  et. 

l’on  verra  les  courants  supé- 
rieurs former  des  angles  tels 
que  le  courant  mobile  est  sol- 
licité à prendre  la  position 
CC'  ; on  reconnaîtra  que  les 
actions  des  courants  infé- 
rieurs tendent  aussi  à produire 
une  rotation  dans  le  même 
sens. 

Au  lieu  de  dwix  cercles, 
M.  Weber  prend  deux  bo- 
bines {fig.  468),  la  première 
constituée  par  un  fil  de  métal 
qui  fait  5,000  tours  bien  iso- 
lés l’iin  de  l’autre,  la  seconde 
par  un  fil  de  métal  qui  en 
fait  5,000.  La  bobine  mobile 
est  intérieure  à la  bobine 
fixe  et  porte  un  miroir  plan  M ; 
elle  est  soutenue  par  un  étrier 
SS'  suspendu  lui-méme  à deux 
fils  métalliques  F et  F'  qui 
sont  séparés  par  un  corps 
isolant  et  qui  conduisent  le  courant.  Si  la  décharge  d’une  bouteille  de 
Leyde  est  produite  entre  B et  E,  un  courant  passe,  dans  le  sens  des  flèches, 
à travers  les  deux  bobines.  Celle  qui  est  mobile  prend  aussitôt  un  mou- 
vement dont  le  miroir  M rend  l’observation  facile  : l'image  d’une  régie 
horizontale  située  en  N devant  ce  miroir  indique  par  son  déplacement 
l’angle  de  déviation  {Voir  les  problèmes  d’optique). 

Terminons  par  la  description  de  quelques  phénomènes  qui  sont  dus  à 
l’action  réciproque  des  courants  et  des  aimants,  et  qui  s’expliquent  aisé- 
ment dans  la  théorie  d’Ampère. 

1015.  Botation  d’aa  courant  par  un  aimant.  — Voici  une  expé- 
rience dont  l’idée  première  est  due  à M.  Faraday  : un  appareil,  qui  a été 
décrit  (999),  porte  un  petit  équipage  semblable  à celui  de  la  figure  454. 
On  fait  passer  le  courant  qui  suit  la  marche  indiquée  par  les  flèches  ; 
théoriquement,  l appareil  devrait  prendre  déjà  sous  l’action  de  la  terre 
un  mouvement  de  rotation,  et  ce  mouvement  se  manifesterait,  dans  le 
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«CHS  pi  évu,  si  l'action  était  surfli^aminent  intense.  Mais  si  au-dessous  du 
vase,  et  dans  le  prolongement  de  l'axe  de  rotation,  on  vient  à placer  un 
aimant  énergique,  de  manière  (pie  le  pôle  austral  suit  en  haut,  et  par 
suite  son  action  contraire  à celle,  de  l'aimant  terrestre;  le  mouvement 
est  inverse  de  celui  que  la  terre  agissant  seule  devrait  produire.  Il 
est  de  même  sens  quand  le  pitle  boréal  est  le  pôle  supérieur  de  l'ai- 
mant. 

Pour  expliquer  ces  mouvements,  il  suflit  de  considérer  l’aimant 
(tomme  un  solénoïde.  Si  le  pèle  austral  est  en  haut,  des  raisonnements 
semblables  à ceux  du  g 999  montreront  que,  par  l'action  des  courants 
fixes  du  solénoïde  les  plus  voisins  du  courant  mobile  AB,  ce  dernier  doit 
prendre  un  mouvement  de  rotation  dont  le  sens  est  assignable  à l’a- 
vance. 

iOf  (i.  Botatlon  d’an  aimant  par  an  courant.  — L’expérience  sui- 
vante est  due  à Ampère.  Un  aimant  cylindrique  AB  (fig.  4ti9)  est  lesté 


par  une  masse  de  platine,  et  flotte,  comme  un  aréomètre,  dans  le  mer- 
cui'e  d’une  éprouvette.  La  pointe  métallique  C plonge  dans  1e  mercure 
dont  est  remplie  une  petite  cavilé  creusée  en  forme  de  coupelle  à la  par- 
tie supérieure  de  cet  aimant.  Par  la  pointe,  on  fait  arriver  nn  courant 
({ui  parcourt  d’abord  l'aimant,  puis  qui  s’épanouit  et  rayonne  dans  le 
liquide  pour  s’échapper  enfin  par  un  anneau  métallique,  bordant  l’é- 
prouvette à l’intérieur.  Dès  que  le  courant  p^sse,  l'aimant  tourne  sur 
lui-inéme  autour  de  son  axe.  Si  le  courant  change  de  sens,  la  rotation 
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change  aussi  de  sens  : il  en  est  de  même  si  I on  intervertit  les  pôles  eit 
retournant  l'aimant  lesté  en  sens  inverse. 

L’explication  de  ces  monvemeiits  est  très-simple,  si  l'on  considère  l’ai- 
mant  comme  un  solénoïde.  Soit  en  effet  le  pôle  austral  de  l'aimant,  situé 
à la  partie  supérieure  {fig.  470)  : le  courant  du  solénoïde,  qui  équivaut 
à cet  aimant,  circule  suivant  les  flèches;  ou  le  verra  en  appliquant  la 
réglé  donnée  (1013).  Le  corn  ant  qui  entre  par  la  pointe  sort  eti  suivant 
des  droites  telles  (jue  CDE.  Considérons  le  courant  DE  ((ui  passe  à tiavers 
le  mercure  de  l'éprouvette  : il  attire  tout  élément  du  solénoïde  placé  du 
côté  A,  et  repousse  tout  élément  placé  de  l’autre  côté  : donc  l’aimant  est 
sollicité  à tourner  dans  le  sens  de  la  flèche  F,  c’est-à-dire  de  la  gauche 
à la  droite  du  spectateur,  qui  serait  debout  les  pieds  en  C.  Si  le  courant 
allait  de  E en  1),  ou  bien  si  les  pôles  étaient  retournés,  on  démouti'erait 
aisément  que  la  rotation  doit  changer  de  sens. 
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.\vec  le  môme  appareil,  ou  peut  faire  une  autre  expérience  qui  s’e.v- 
plique  d'Une  manière  semblable.  La  pointe  plonge  directement  dans  le 
mercure  de  l’éprouvette,  et  ou  voit  l’aimant  tourner  tout  autour  de  celte 
pointe,  ün  rend  compte  de  ce  mouvement  en  considérant  l'action  des 
courants,  tels  que  DE,  D'E',  CE",  tiE"'  ifig.  471)  sur  le  solénoïde.  Nous 
laissons  au  lecteur  le  soin  d’appliquer  la  théorie  au  cas  actuel  et  de 
trouver  lui-méme  l’explication  du  fait. 

1017.  Nous  avons  achevé  l’exposé  des  principales  découvertes  d’Am- 
pérc  et  dçs  travaux  qui  s’y  rattachent  le  plus  directement.  Avant  de 
quitter  ces  questiojis  si  intéressantes  par  les  aperçus  nouveaux  auxquels 
elles  ont  conduit,  et  par  la  fécondité  de  leurs  conséquences  pratiques, 
qu’il  nous  soit  permis  d’indiquer  en  quelques  mots  la  série  des  idées 
(jui  ont  conduit  Ampère  à deviner,  dans  l’expérience  d'Œrsted,  l’action 
(pie  les  courants  exei'cent  sur  les  courants.  Il  a développé  lui-même  la 
suite  do  ses  raisonnements  ; nous  ne  ferons  (|ue  le  suivre  dans  celte  expo- 
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-sition.  Une  aiguille  aimantée,  pensa-t-il,  se  dirige  du  nord  au  sud  ; évidein- 
nie.iit,  d’après  l’expérience  d'tErsted,  cette  direction  s’expliquerait  très- 
bien  si  un  courant  terrestre  cheminait  conslamment  au-dessous  de  l’ai- 
guille aimantée  et  allait  de  l’est  à l’ouest.  Ainsi,  au  lieu  de  l’hypothèse 
de  l’aimant  terresti'e  admise  jusqu’à  ce  jour,  nous  pouvons,  se  dit-il,  en 
imaginer  une  antre,  celle  d’un  courant  ou  d’ime  série  de  courants  allani 
de  l’est  à l’ouest;  et  comme  ce  raisonnement  s’applique  à tous  les  lieu.v 
du  globe,  l’aiinant  terrestre  agit  comme  une  série  de  courants  circu- 
laires perpendiculaires  à la  ligne  des  pôles.  Évidennnent  il  en  est  de 
même  de  tout  autre  aimant.  De  là  conclut  Ampère  : puisque  deux 
aimants  qui  représentent  un  assemblage  de  courants,  agissent  l’un  sur 
l’autre,  il  doit  en  résulter  que  deux  courants  s’attirent  ou  se  repoussent. 
Cette  idée,  à peine  conçue,  fut  soumise  à une  vérification  immédiate. 
Peu  de  joure  après  la  découverte  d’Œrsted,  l’expérience  avait  prononcé, 
et  si  l’oeuvre  d’Ampère  n’était  pas  encore  complète,  du  moins  les  gi'ands 
traits  en  étaient  déjà  arrêtés.  Pendant  les  années  qui  suivirent,  l’illustre 
savant  perfectionna  son  travail,  il  appliqua  le  calcul  aux  phénomènes 
électro  dynamiques,  et  fut  assez  heureux  pour  en  trouver  la  loi  mathé- 
matique. La  détermination  de  l’action  de.  deux  courants  de  forme  quel- 
conque ne  fut  plus  dès  lors  que  la  simple  conséquence  d’une  formule  qui 
permet  de  prévoir  et  le  sens  et  l’intensité  des  forces  mises  en  jeu. 
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1018.  Historique.  — U Lu$  époqiiCi-,  nù  Tuii  a ramené  à un  principe 
« unique  des  phênoniènes  considérés  auparavant  connue  dus  à des 
<1  causes  différentes,  ont  été  presque  toujours  accompagnées  de  la  dé- 
« couverte  d’une  très-grand  nombre  de  faits  nouveaux,  parce  qu’une 
(I  nouvelle  manière  de  concevoir  les  causes  suggère  une  multitude  d’ex- 
« pèriences  à tenter,  d’explications  à vérifier.  » C’est  Ampère  qui  s'ex- 
primait ainsi  en  1824,  à propos  de  sa  théorie  nouvelle  des  aimants,  et 
ses  paroles  ne  tardèrent  pas  à recevoir  de  hautes  coulirmations.  .Mais  de 
toutes  les  découvertes  que  cette  théorie  a suggérées,  colle  deM.  Faraday 
fut,  sans  contredit,  la  plus  remarquable.  Ampère  avait  formé  des  aimants 
par  la  seule  intervention  de  l'électricité,  M.  Faraday  voulut  obtenir  de 
l’électricité  au  moyen  des  aimants,  tie  problème  se  transforma  bientôt  eu 
un  autre  qui,  au  point  de  vue  théorique,  est  exactement  le  même  ; une 
hélice  qui,  traversée  par  un  courant,  possède  toutes  les  propriétés  d'uii 
aimant  ordinaire,  ne  sera-t-elle  point  capable  de  développer,  sous  cer- 
taines conditions,  un  courant  d’électricité  dans  un  conducteur  voisin  ? 
M.  Faraday,  convaincu  que  cette  dépendance  mutuelle  des  deux  ordres 
de  phénomènes  était  nécessaire,  se  mit  à la  rechercher,  et  dans  le  tra- 
vail qu’il  publia  en  novembre  1852,  il  fit  connaiti  e une  nouvelle  branche 
de  l’électricité  appelée  V Induction. 

1019.  Induction  par  le»  couranti». — \oici  l’éiioncé  des  premiers 
résultats  obtenus  : 

1“  Un  courant  qui  commence  fait  naître  dans  un  circuit  voisin  un 
courant  de  sens  contraire. 

2“  Un  couraul  qui  finit  fait  naiti'c  dans  un  circuit  voisin  un  corn  ant 
de  même  sens. 
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ô"  l'n  cuui'aiil  qui  s'approdiu  d'un  circuit  a^il  coiiitne  un  courant 
qui  coiiiuieucB. 

i"  Un  courant  qui  s'éloigne  agit  œiniiic  un  courant  qui  finit. 

On-  a noniiné  courant  inducteur  le  courant  voltaïque  ordinaire  qui 
e.vercc  son  influence , et  courant  induit  celui  qui  apparait  comme  une 
manifestation  de  rintluence  exercée. 

Les  courants  induits  sont  toujours  des  courants  de  faible  durée  ; ils 
cessent  presque  à l'instant  où  le  courant  inducteur  acquiert;  suit  son 
maximum,  soit  son  minimum  d'intensité,  ou  bien  quand  ce  courant 
cesse  de  s'approcher  ou  de  s'éloigner  du  circuit  soumis  à l'influence. 

10‘iÜ.  Appareil.  — M.  Faraday  est  arrivé  à la  découverte  de  ces  phé- 
nomènes au  moyen  d'appareils,  qui  permettent  de  faire  circuler  un  cou- 
rant d'une  grande  longueur  à une  petite  distance  d'un  circuit  fonné  par 
un  fil  métallique  présentant  lui-méiue  une  développement  considérable. 
.\  cet  effet,  il  enroule  sur  une  bobine  de  bois  deux  fils  de  cuivre,  re- 
vêtus de  soie.  Ces  fils  ont  100,  200,  oOO  mètres  de  longueur,  et  même 
davantage. 

La  bobine  II,  représentée  dans  la  figure  472,  porte  deux  fils  placés 


côte  à côte,  mais  isolés  l'un  de  l’autre.  L’un  des  fils,  que  J'appellerai  le 
fil  K , a ses  deux  extrémités  k et  B en  communication  ]>ermanente  avec 
un  galvanomètre  G placé  à une  grande  distance.  L’autre  fil  F'  commu- 
nique d'une  manière  continue  par  l’un  de  ses  bouts  B'  avec  un  pôle  de 
la  pile,  avec  le  pôle  positif  par  e.xemple,  tandis  que  l’aiitn;  l)out  k'  plonge 
dans  une  petite  coupe  C pleine  de  mercure. 

Si  l'oii  plonge  le  pôle  négatif  N de  la  pile  dans  la  même  coupe. 

Il  1U 
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lin  courant  commence  à traverser  le  fit  F'.  Aussitôt,  dans  le  fil  F un  cou- 
rant circule  et  l’aiguille  du  galvanomètre  en  donne  la  preuve  par  sa 
déviation;  elle  indique  que,  dans  ce  circuit,  il  passe  un  courant  de  sens 
contraire  à celui  qui  commence  dans  le  fil  F'.  Nous  l’appellerons  courant 
induit  inverse.  La  déviation  ne  persiste  pas,  quoique  le  courant  inducteur 
continue  à circuler;  l’aiguille  oscille  de  part  et  d’autre  de  sa  première 
position  d’équilibre  et  revient  bientôt  au  zéiié. 

Quand  l’aiguille  est  arrivée  au  repos,  on  ronipt^  courant  du  fil  F',  en 
retirant  le  rhéophore  de  la  coupe  de  mercure  dans  laquelle  il  avait  été 
introduit.  Aussitôt  l’aiguille  du  galvanomètre  est  déviée  et  montre  que 
dans  le  circuit  F voisin  de  celui  où  le  courant  finit,  il  liait  un  courant 
de  même  sens  ; nous  le  nommerons  courant  induit  direct.  Ce  courant, 
comme  le  premier  est  de  très-petite  durée. 

I U2 1 . Induction  par  un  conrnnt  qui  «'approche  on  qui  «'éloigné . 
— Pour  étudier  les  effets  produits  par  un  courant  qui  s’approche,  ou  par 
un  courant  qui  s’éloigne,  on  se  sert  de  deux  bobines,  dont  l’iine  peut 
pénétrer  dans  l’intérieur  de  l’autre.  La  bobine  H (fig.  473)  n’a  qu’un  fil 
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dont  les  bouts  A et  II  sont  mis  en  connnunication  permanente  avec  un 
galvanomètre.  La  bobine  H'  n’a  aussi  qu’un  fil,  dont  les  extrémités 
A'  et  B'  sont  en  rapport  continu  avec  les  pôles  d’une  pile.  Les  bobines 
11  et  11'  étant  loin  l'iiiie  de  l’antre  et  l’aiguille  du  galvanomètre  au  zéro, 
on  approche  H'  de  11  ; aussitôt  l’aiguille  est  déviée  et  prouve  que  dans  H 
il  liait  un  courant  inverse  de  celui  qui  circule  en  II'.  Ce  courant  cesse 
dés  que  la  distance  des  bobines  demeure  constante.  Quand  l’aiguille 
est  revenue  an  zéro,  on  éloigne  les  bobines,  et  l’on  voit  qu’il  naît  en  H 
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un  courant  de  môme  sens  que  celui  de  H' , c’est-à-dire  un  courant  direct. 

1022.  Indactlon  par  le»  aimanta.  — D’après  la  théorie  d’Ampère, 
un  aimant  n’est  qu’un  solénoïde  et  peut  être  assimilé  à celle  de  nos  bo- 
bines qui  est  parcourue  par  le  courant  voltaïque  ; il  doit  donc  produire 
des  courants  d’induction.  .Si  cette  théorie  d’Ampère  est  vraie,  on  con- 
statera par  expérience  les  faits  suivants  : un  aimant,  qui  s’approche, 
fait  naître  dans  un  circuit  voisin  un  courant  contraire  à celui  du  solé- 
noide  auquel  il  peut  être  assimilé;  un  aimant,  qui  s’éloigne,  fait  naître 
un  courant  inverse  du  précédent,  c’est-à-dire  direct  par  rapport  au 
courant  qui  le  parcourt  ; enfin,  un  aimant,  à l'iiistaut  oii  il  se  forme,  un 
aimant,  à rinstaiit  où  il  perd  sou  aimantation,  donne  naissance  à des 
courants  exactement  comme  le  fait,  soit  un  couraul  qui  commence,  soit 
•un  courant  qui  finit.  Ainsi  la  théorie  d’Ampère,  combinée  avec  les  résul- 
tats déjà  acquis,  fait  prévoir  ((u’à  l’aide  des  aimants  il  est  possible  de  dé- 
velopper des  courants  électriques. 

1025.  Expériences.  — Les  expériences,  qui  font  apparaître  celte 
production  remarquable  d’électricité,  se  réalisent  au  moyen  d’tine  bo- 
bine à un  seul  fil,  dont  les  bouts  G ü (fig.  i7iï  sont  eu  communication 
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permanente  avec  un  galvanomètre  éloigné  G.  Dés  qu'un  aimant  est  ap- 
proché vivement  de  la  bobine,  l’aiguille  indique  un  courant  instantané 
et  de  sens  contraire  à celui  du  solénoïde  que  l’aimant  représente;  puis, 
quand  l’aimant  est  immobile,  l’aiguille  i-etourne  au  zéro.  Dés  qu’on 
éloigne  l’aimant,  l’aiguille  indique  un  coui'aut  de  même  sens  cpie  celui 
du  barreau  aimanté. 
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Si  l'on  placf  d'iixaiice  dans  l’intérieur  de  la  bobine  un  faisceau  de  fer 
doux  F (lig.  475)  et  qu’on  approche  un  aimant,  le  fer  doux  s’aimante,  et 
sur  le  fil  de  la  bobine  s’exercent  à la  fois  et  l’action  de  l'aimant  qui 


Fig.  475. 


s'approche,  et  l’action  de  l’aimant  qui  prend  naissance  ; ces  deux  actions 
sont  de  même  sens,  et  la  déviation  de  l’aiguille  est  beaucoup  plus  con- 
sidérable qu’avant  l’intervention  du  fer  doux.  Lorsque  l’aimant  est 
éloigné,  les  eflets  sont  toujours  cæux  (|ue  nous  avons  annoncés. 

1024.  l/ol  de  i^nx. — Une  loi  simple  relie  les  phénomènes  d’induction 
aux  phénomènes  électro-dynamiques  et  révèle  leur  relation  intime. 
Cette  loi  a pris  le  nom  de  celui  qui  l’a  découverte;  la  voici  ; Un  circuit 
qui  se  déplace  dans  le  voisinage  d’un  courant  fixe  est  [xarcouru  par  un 
courant  induit,  tel  que  l'action  de  ces  deux  courants,  l’iin  sur  l’autre, 
produirait  un  déplacement  du  circuit  exactement  contraire  à celui  qui 
lui  est  imprimé  actuellement.  Expliquons  cet  énoncé  sur  un  exemple 
particulier.  Un  circuit  s’approche  d’un  courant  identique  de  forme  cl 
vient  s’y  superposer,  il  liait  dans  ce  circuit  un  courant  inverse  du  courant 
inducteur,  c’est-à-dire  un  courant  qui  tend  à renvoyer  le  circuit  induit 
dans  sa  position  primitive;  ainsi  le  déplacement  qui  se  produirait  sous 
l’action  des  deux  courants  serait  inverse  de  celui  qui  s’effectue  réellement. 
La  loi  s’applique  évidemment  aux  aimants,  quand  ils  exercent  des  cfl'els 
d’induction. 

1025.  Induction  d’nn  cournnt  Mur  iul-n>enie.  — .M.  Faiaday  fit  oh- 
server  dés  1852,  qu’un  fil  métallique  peut  être  considéré  comme  for- 
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mant  un  faisceau  d’une  multitude  de  fils  fins  parallèles  les  uns  aux 
autres,  et  que,  suit  au  moment  où  un  courant  prend  naissance  dans  ce 
fil,  soit  au  moment  où  il  finit,  des  phénomènes  d’induction  doivent  s’y 
manifester.  Le  courant,  qui  commence  on  qui  cesse  dans  chacun  des  fils 
lins  dont  se  compose  le  fil  total,  induit  nécessairement,  dans  les  fils  élé- 
mentaires voisins,  des  courants  qui  diminuent  ou  augmentent  l’intensité 
du  courant  primitif.  .M.  Faraday  n’est  parvenu  qu’en  18ô4  à trouver 
moyen  de  constater  l’exactitude  de  ses  vues  théoriques  et  à démontrer 
l’induction  du  courant  sur  lui-même. 

L’appareil  dont  il  s’est  servi  se  compose  d’abord  d’un  fil  H très-long 
qui  est  enroulé  sur  une  bobine,  et  dont  les  deux  bouts  sont  unis  avec 
les  deux  pôles  de  la  pile  P.N.  Dans  le 
voisinage  des  pôles,  en  C et  en  F,  deux 
fils  sont  attachés  et  communiquent  avec 
un  galvanomètre  G.  Le  courant  de  In 
pile  va  d’abord  de  P en  C;  arrivé  là,  il 
se  bifurque  : une  partie  suit  la  route 
DGE  en  traversant  le  galvanomètre,  et 
une  autre  partie  passe  le  long  du  fil  de 
la  bobine  ; puis  du  point  F le  courant 
revient  à la  pile.  L’aiguille  du  galvano- 
mètre, déviée  par  le  courant  quitte 
sa  position  d’équdibre  qui  est  en  a'b', 
et  vient  en  ab.  Elle  est  alors  ramenée 
au  zéro,  soit  ù la  main,  soit  par  toute 
autre  action,  et  on  l’y  maintient  par 
une  petite  masse  de  cuivre  figurée  prés 
du  point  a'.  Cette  masse,  placée  à côté 
de  l’aiguilit,  l’empéche  de  retourner 
vers  ab,  et  lui  laisse  toutefois  la  liberté  de  se  déplacer  en  sens  inverse. 
Ces  dispositions  prises,  on  rompt  le  courant  soit  entre  C et  P,  soit  entre 
.\  et  F,  en  K par  exemple,  et  l’on  voit  tout  à coup  l’aiguille  du  galvano- 
mètre dévier  dans  le  sens  qui  correspond  à sa  mobilité  actuelle,  et  indi- 
quer qu’un  courant  passe  et  suit  la  direction  FC 

Que  faut-il  conclure  de  cette  déviation?  Remarquons,  avant  tout, 
qu'au  moment  où  la  communication  avec  la  pile  est  interrompue,  il  ne 
re.ste  plus  d’autre  circuit  fermé  que  le  circuit  FGCD'IIF.'.  Or,  nous  ve- 
nons de  constater  que  dans  une  partie  de  ce  cii'cuit  le  courant  suit  la 
flirection  FC;  dans  l’autre  partie  il  ne  peut  donc  s’avancer  que  suivant 
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CCyiIE'.  Au  moment  de  la  rupture,  le  courant  qui  cesse  dans  le  (11  H joue 
donc  le  rôle  de  courant  inducteur  pour  faire  naitre  instantanément  un 
courant  induit  direct,  auquel  on  donne  souvent  le  nom  A' extra-courant 
direct. 

(025  bis.  Dr<«  «‘IrconHtaneeH  qnl  Inflaent  sar  l’iiMenalté  de  l’extra* 
conrant. — L’extra-courant  direct  est  très-faible,  quand  le  (il  est  tendu  en 
ligne  droite;  toutefois  il  est  encore  possible  de  l’apprécier.  Il  se  manifeste 
avec  plus  d'énergie,  lorsque  le  fil  est  enroulé  enbélice.  Sa  puissance  tient 
alors  à ce  que  le  courant  qui  linit  dans  chaque  spire  agit  comme  un  courant 
extérieur  sur  les  spires  voisines,  et  à la  première  induction  s’ajoute  l’in- 
duction des  spires  les  unes  sur  les  autres.  Enfin,  quand,  dans  l’intérieur 
de  la  bobine,  on  a disposé  un  morceau  de  fer  doux,  le  courant  induit  est 
encore  plus  puissant  : la  rupture  du  courant,  en  désaimantant  le  fer 
doux,  produit  un  courant  d’induction  qui  s’ajoute  au  précédent. 

1026.  Indnetlon  hof  lai-m^mr  du  coarant  qui  eommence.  — Ex- 
périence* de  M.  Edlnng.  — L’expérieiice  de  M.  Faraday  démontre  la  pro- 
duction d’un  courant  induit  au  moment  où  la  rupture  du  courant  prin- 
cipal est  produite;  mais  son  appareil  ne  permet  pas  de  constater  aussi 
nettement  l’induction  qui  a lieu  dans  le  fil  conducteui’ lorsque  le  courant 
s’établit.  1,'ne  disposition  due  à M.  F.diuiig,  réalise  mieux  les  conditions 

convenables  pour  reconnaître 
les  efl'ets  inducteurs  produits 
lorsque  le  courant  prend  nais- 
sance ; cette  inéme  disposition 
peut  remplacercellede  M.  Fara- 
day. Comme  dans  l’appareil 
de  M.  Faraday  (1025),  les 
rliéophores  PC  et  NF  ifig.ill) 
d’une  pile  se  bifurquent  en  F 
et  en  C;  à partir  de  ces  points 
le  courant  se  divise  en  deux 
autres  suivant  ’les  clieinins 
CDEF,  CD'E'F;  mais,  contrai- 
rement à ce  que  nous  avons 
vil  dans  1 appareil  de  M.  Fara- 
day, ces  courants  cii'cutent  tous 
les  deux  autour  du  cadre  d’un  galvaiioniétre,  et  ainsi  que  le  montre  la 
(igure,  ils  cheminent  en  sens  inverse  fun  de  l’autre.  De  plus,  sur  le 
trajet  de  l’un  des  courants  ET  est  intercalée  une  hélice  H à fil  recouvert 
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desoie  que  le  eouraiit  doit  traverser.  Sur  le  trajet  de  l’autre  est  intercalé 
en  E un  fil  très-fin  et  de  longueur  très-petite.  Le  fil  fin  et  l’iiêlice  sont 
tellement  choisis  que,  le  courant  étant  établi,  l’aiguille  supérieure  du 
galvanomètre  reste  en  équilibre  au  zéro,  là  où  elle  se  tenait  avant  que 
la  pile  ne  fût  en  activité.  Tout  étant  bien  disposé  comme  nou.s  venons  de 
le  dire,  si  le  fil  LP  est  l’oinpu  en  K,  par  exemple,  un  fort  courant  d’in- 
duction a lieu  dans  le  fil  long  de  l’hélice  II,  tandis  que  dans  le  fil  E,  qui 
est  court,  le  courant  d’induction  produit  est  faible.  D’où  il  suit  que  le 
courant  induit  dans  cette  hélice  l’emporte;  il  circule  dans  le  sens 
IIFEDCD'E'  ; et,  contrairement  à ce  qui  avait  lieu  antérieurement,  tous  les 
courants,  qui  suivent  le  fil  du  galvanomètre  avancent  tous  dans  le  même 
sens  le  long  d’un  même  côté  du  cadre.  On  observe  une  déviation  de  l’ai- 
guille qui  s’accorde  avec  les  résultals  de  l’expérience  de  M.  Faraday. 
L’extra-courant  direct  est  donc  facile  à observer  a>i  moyen  de  ce  nouvel 
appareil. 

.Ulons  plus  loin.  Le  courant  étant  interrompu,  l’aiguille  oscille  et  finit 
par  revenir  an  zéro,  là  où  elle  était,  avons-nous  dit,  avant  rinteiTiqi- 
tion,  alors  que  le  courant  de  la  pile  circulait  dans  le  systènie  des  fils. 
Quand  elle  a atteint  ce  zéro,  rétablissons  la  communication  eu  K,  immé- 
diatement, l’aiguille  du  galvanomètre  est  déviée  et  avance  en  sens  in- 
\ erse  de  sa  marche  préa^dente.  Cette  déviation  n'est  pas  durable , après 
des  oscillations,  l’aiguille  revient  au  zéro  : c’est  donc  un  courant  d’in- 
duction qui  a produit  le  déplacement  de  l’aiguille,  et  ce  courant,  inverse 
du  précédent,  est  de  sens  contraire  au  courant  cpii  commeuce  dans 
l’hélice,  ainsi  que  M.  Faraday  l’avait  prévu. 

I0tl7.  IntoMlté  cl  tcnfiion  de»  ranrantH  Indait».  — Le  but  que 
.M.  Faraday  avait  poursuivi  se  trouve  complètement  atteint;  mais  un 
progrès  importatit  dans  la  science  eu  amène  toujours  d’autres  à sa  suite. 
Bientôt,  en  répétant  les  expériences  de  l’illustre  physicien,  divers  ob- 
servateurs, et  particulièrement  MM.  Masson  et  Breguet,  arrivèrent  à dé- 
irouvrirce  qu’on  n’avait  pas  soupçonné  d’abord,  qu'avec  des  courants  in- 
ducteurs relativement  faibles,  il  était  |)0ssiblc  de  produire  des  cou- 
rants induits  d’une  intensité  des  plus  considérables. 

Pour  en  obtenir  une  preuve  des  plus  convaincantes  il  suffit,  dans 
ce  but,  de  répéter  l’expérience  du  g 1021,  en  supprimant  le  galvano- 
mètre et  en  attachant  en  .\  et  B deux  fils  dont  les  bouts  libres  .seront 
maintenus  à quelque  distance  l’un  de  l’autre.  Si  la  bobine  induc- 
trice est  approchée  très-vivement,  le  courant  induit  acquiert  une  telle 
intensité  qu’une  étincelle  jaillit  au  point  où  le  circuit  est  intei- 


Digilized  by  Google 


152 


fiLECTRir.lTfi. 


rompu.  Dans  la  bobine  induite  il  s’est  donc  développé  un  couranl 
capable  de  produire  des  effets  de  tension  que  l'on  ne  peut  obtenir  direc- 
tement qu'avec  des  piles  très- puissantes,  camme  celle  de  M.  Gas- 
siot  (858). 

■MM.  Masson  et  Breguet  sont  parvenus  à se  servir  des  deux  électricités, 
qui  arrivent  au  bout  du  fil  inducteur,  pour  donner  à un  condensateur 
une  charge  considérable  et  permanente.  Une  des  extrémités  du  (il  induc- 
teur est  mise  en  communication  avec  l'armure  externe,  et  l’autre  ex" 
trémilé  tenue  à une  petite  distance  de  l’armure  intérieure.  La  bou- 
teille se  charge  par  des  étincelles  qui  jaillissent  vers  l’armure  intérieure, 
quand  l’induction  a lieu.  Une  des  extrémités  du  fil  est  seule  en  contact 
afin  qu’au  moment  ou  l’induction  cesse,  la  décharge  ne  se  produise  pas 
par  l’intermédiaire  du  fil  formant  excitateur. 

Le  phénomène  des  étincelles  se  manifeste  avec  nue  grande  netteté  si 
l’on  répète  l’expérience  du  § 1020  : au  moment  où  l’on  interrompt  le 
courant,  une  magnifique  étincelle  apparait  entre  les  extrémités  libres 
du  fil  induit,  surtout  si  ce  fil  est  d’une  grande  longueur. 

1028.  L’expérience  prouve  qu’un  courant  d’induction  est  d’autant  plus 
intense  que  le  déplacement  du  courant  inducteur  est  plus  rapide.  Ce 
fait  est  la  conséquence  de  la  loi  suivante,  que  nous  nous  bornons  à 
énoncer  ; Pour  un  même  déplacement  du  circuit  inducteur,  la  quantité 
d'électricité  mise  en  mouvement  dans  le  fd  induit  est  toujours  la  même. 
Si  le  courant  inducteur  s’approche  ou  s’éloigne  lentement,  comme  le 
courant  induit  dure  pendant  im  temps  égal  ou  même  un  peu  supérieur  à 
celui  de  ce  déplacement,  l’électricité  en  mouvement  circuleà  chaque  in- 
stant en  petite  quantité;  le  courant  est  faible.  Au  contraire,  si  le  courant 
inducteur  est  brusquement  approché  ou  éloigné,  toute  l’électricité  est 
mise  en  mouvement  dans  un  temps  très-court,  le  courant  induit  est  de 
courte  durée,  mais  trés-violent. 

Les  mêmes  lois  régissent  les  courants  induits  par  la  iupture  ou  la 
fermeture  du  courant  inducteur.  Si  l’on  affaiblit  lentement  le  couranl 
inducteur,  le  couranl  induit  est  peu  intense,  mais  dure  un  temps  relative- 
ment considérable.  Si,  au  contraire,  le  courant  inducteur  cesse  subite- 
ment, le  couranl  induit  n’a  qu'une  durée  presque  inappréciable;  mais 
ilans  le  fil  qu’il  parcourt  s’écoule  toute  l’électricité  produite,  qui  se  pré- 
cipite comme  un  torrent;  les  effets  sont  par  suite  très-puissants.  On  ne 
doit  donc  pas  oublier  qu’une  induction  qui  donne  naissance  à un  couranl 
de  grande  intensité  est  celle  qui  se  produit  dans  le  temps  le  plus  court. 

10211.  Inilaetlon  produite  parnn  alinanl  «nr  un  diiM|ne  m moii- 
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vement.  — Toules  les  fois  qu’uli  corps  conducteur  est  déplacé  dans  le 
voisinage  d’un  aimant,  dés  courants  d’induction  se  développent.  Si,  par 
exemple,  on  fait  tourner  autour  d’un  axe  vertical  une  plaque  de  cuivre 
horizontale  PP  {fig.  478),  et  située  au-dessous  d’un  aimant  mobile  .\R; 
dans  les  points  qui  s’approchent  de  chaque  pèle  naissent  des  courants 
qui  repoussent  le  pèle  (loi  de  Lenz);  dans 
les  points  qui  s’en  éloignent  naissent  des 
courants  qui  l’attirent,  et  par  ces  deux 
raisons  l’aiguille  se  trouvera  entraînée 
dans  le  sens  de  la  rotation  du  disque. 

Arago  avait  observé  ce  fait  en  1825, 
avant  que  l’induction  ne  fût  connue.  Aussi 
n’avait-il  pu  s’en  rendre  un  compte  satis- 
faisant. Les  expériences  de  M.  Faraday 
sont  venues  plus  tard  l’expliquer. 

Pour  que  l’agitation  de  l’air,  due  an  mouvement  de  la  plaque,  ne 
trouble  pas  l’aiguille,  une  feuille  de  parchemin  F,F/  foriiie  la  partie 
supérieure  d’une  boîte  qui  contient  le  plateau  tournant  ; le  pivot  qui 
supporte  l’aiguille  est  posé  sur  cette  feuille. 

1030.  Induction  par  l’action  delà  terre.  — La  terre  peut  être  assi- 
milée à un  aimant  ou  à un  solénoîde;  il  est  donc  certain  qu’elle  induit 
des  courants  dans  les  circuits 
ou  dans  les  conducteurs  en  mou- 
vement. C’est  un  fait  facile  à 
vérifier  : la  bobine  AB  {fig.  479) 
a les  deux  bouts  G et  G'  de 
son  fil  réunis  à un  galvano- 
mètre. Se  trouve-t-elle  placée 
dans  la  direction  de  l’aiguille 
d'inclinaison?  quand  on  la  retourne  bout  pour  bout,  en  la  faisant  tour- 
ner autour  d’un  axe  perpendiculaire  au  méridien  magnétique,  on  con- 
state immédiatement  l’apparition  d’un  courant  : et  ce  courant  est  de  même 
sens  que  celui  qui  naîtrait,  si  au-dessous  de  la  bobine  se  trouvait  un 
aimant  fixe  dirigé  et  orienté  comme  l’aimant  terrestre. 

1031.  Induction  i,cydc*élcctriquc.  — La  décharge  de  la  bouteille  de 
Leyde  donne  des  courants  induits  qui  ont  été  reconnus  par  un  grand 
nombre  de  physiciens.  Mais  les  divers  observateurs  ne  se  sont  pas  ac- 

" cordés  tout  d’abord  sur  le  sens  de  ces  courants,  \erdet  a montré  la  cause 
(le  cette  divergence  dans  les  résultats.  En  réalité,  unediTharge  de  la  bou- 
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teille  de  Leyde  est  un  courant  de  courte  durée  qui  commence,  et  qui  finit 
presque  en  même  temps.  Dans  le  circuit  voisiTi,  il  y a donc  successive- 
ment deux  courants  induits  de  sens  contraires,  et,  selon  le  mode  d’ex- 
périmentation suivi,  les  effets  de  l'un  ou  de  l'autre  prédominent.  Par 
des  dispositions  ingénieuses,  Verdetest  parvenu  à les  isoler. 

Nous  nous  contenterons  de  constater  cette  induction  par  l’expérience 
suivante  qu’il  est  facile  de  répéter  : deux  fils  longs  et  bien  isolés  étant 
enroulés  sur  une  même  bobine,  .011  fait  passer  la  décharge  d’une  bou- 
teille à travers  l’un  d’eux  : aussitôt  une  commotion  est  ressentie  par 
l’opérateur  dont  les  mains  tiennent  chacune  un  bout  de  l’autre  fil. 

1052.  Courants  induits  de  difiérents  ordres.  — L’apparition  de 
deux  courants  induits  devra  se  manifester  d’une  manière  analogue  dans 
tout  conducteur  placé  à une  petite  distance  d’un  fil  que  parcourent 
des  courants  instantanés  : ces  derniers  exciteront  dans  tout  circuit  voisin 
deux  courants  induits  successifs  et  de  sens  contraires  entre  eux.  C’est 
i;e  qui  arrive  lorsque  l’on  veut  employer  un  courant  induit  à engendrei' 
lui-même  d’autres  courants  induits.  Par  exemple,  au  lieu  de  réunir  les 
extrémités  A B du  fil  de  l’appareil  ((ig.  472)  avec  un  galvanomètre,  on 
peut  les  mettre  en  communication  permanente  avec  les  extrémités  A/  B,' 
d’une  bobine  toute  semblable  à celle  dont  les  bouts  sont  A'  B'  : le  pre- 
mier cxniraiit  induit,  dont  l’cxislence  nous  est  connue,  passera  dans  le 
lil  A, 'B,',  et  pourra  û son  tour  induire  des  courants  dans  un  fil  voisin 
A, B,.  Comme  nous  l’avons  dit,  le  premier  courant  ôtant  instantané 
donnera  successivement  naissance  à deux  autres  et  c’est  ce  que  les  tra- 
vaux de  M.  Henry,  de  M.  Abria  et  de  Verdet  ont  parfaitement  établi. 

IÜ55.  Machine  €le  HIM.  .WaMiion  et  Bregnet.  — A la  place  du  gal- 
vanomètre employé  par  M.  Faraday  dans  ses  expériences  (fig.  47C),  on 
peut  substituer  tout  autre  ap|>areil  capable  d’éprouver  des  modifications 
par  le  passage  du  courant,  et  l’on  verra  se  produire  tous  les  phénomènes 
auxquels  un  courant  donne  naissance.  Mais  des  remarques  impor- 
tantes doivent  être  faites.  Les  effets  sur  lesquels  n’influe  pas  la  durée 
du  courant,  mais  qui  dépendent  de  son  intensité  seule,  seront  très-avan- 
tageusement reprodiiits-par  les  machines  d’induction  : ainsi  les  com- 
motions, les  étincelles,  l’aimantation  des  aiguilles  d’acier.  Tandis  que 
les  décompositions  chimiques,  où  les  éléments  séparés  s’accumulent  eu 
plus  grande  quantité  à mesure  que  la  durée  du  courant  se  prolonge,  ne 
s’effectueront  qu’instantanémeiit  à chaque  rupture,  et  aux  pôles  les  élé- 
ments séparés  ne  se  développeront  qu’en  très-petites  quantités. 

MM.  Masson  et  Breguet  ont  fait  construire  une  inacliine,  où  les  con- 
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dilions  de  l’expérience  de  M.  Faraday  se  trouvent  très-bien  réalisées, 
car  la  bobine  au  centre  de  laquelle  on  place  un  cylindre  fer  doux  est 
formée  par  un  fil  de  grande  longueur.  A la  place  du  galvanomètre  sont 
placés  les  appareils  qui  doivent  témoigner  des  effets  du  courant  induit  ; 
et  au  point  K,  là  où  le  courant  doit  être  rompu,  les  inventeurs  ont  in- 
tercalé une  roue  dentée  métallique,  dont  l’axe  touche  toujours  le  fil  .N 
de  la  pile  NP  et  dont  les  dents  viennent,  chacune  à sou  tour,  frapper  sur 
uii  ressort  qui  communique  avec  FK  : ce  mécanisme  permet  de  pro- 
duire aisément  un  grand  nombre  de  passages  et  d’interruptions  du  cou- 
rant, et,  par  suite,  des  courants  induits  fréquents  et  des  secousses  trés- 
multipliées,  si  ces  courants  servent  à donner  des  commotions. 

1054.  L’appareil  a été  disposé  aussi  pour  que  l’on  puisse  tirer  parti 
des  courants  induits  que  fait  naître  un  couiaut  extérieur  (1020).  Une 
bobine  est  disposée  à l’intérieur  de  la  première;  elle  est  recouverte 
d’un  gros  fil  qui  reçoit  le  courant  de  la  pile  et  sur  le  trajet  duquel  ou 
place  la  roue  qui  sert  à interrompre  ou  à établir  les  communications. 
L'induction  qui  se  produit  sur  le  111  extérieur,  donne  naissance  à des 
courants  alternativement  de  sens  contraires.  Mais  tandis  qu’au  moment 
de  la  fermeture  le  courant  inducteur  est  affaibli  par  l'effet  de  l’in- 
diictioii  qu’il  exerce  sur  lui-mème,  au  contraire,  au  moment  de  l’ou- 
verture, l’exlra-courant  direct  renforce  le  courant  inducteur,  et,  par 
suite,  le  courant  induit  acquiert  une  intensité  considérable.  Aussi  quand 
l’on  tient  à la  main  les  deux  bouts  du  fil  de  la  bobine  induite,  on  ne  re- 
çoit des  commotions  violentes,  qu’au  moment  seul  où  le  courant  cesse 
dans  la  bobine  inductrice. 

1055.  Harhine  dr  M.  Rahoakorfl.  — La  inacbiue  de  ItuhiukorlT  re- 
prmluit  exactement,  en  théorie,  cette  dei  nière  disposition  de  la  machine 
de  MM.  Masson  et  Bregiiet;  mais  elle  est  construite  dans  dos  conditions 
excellentes  qui  permettent  d’obtenir  des  effets  d’une  puissance  extraor- 
dinaire. L’hélice  inductrice,  qui  enveloppe  nu  faisceau  f de  fil  de  fer 
doux,  est  formé’e  par  un  fil  dont  les  extrémités  ressortent  en  11  et 
eu  G i/if/.  480).  Ce  fil  est  gios  et  d’une  longueur  peu  considérable;  les 
dimensions  en  sont  mesurées,  de  sorte  que  l’action  du  courant  inducteui' 
sur  le  circuit  induit  soit  maximum.  Deux  petites  bornes  métalliques  A,  I 
reçoivent  les  pôles  de  la  pile,  et  amènent  le  courant  à ce  fil.  Quant  à 
l’hélice  induite,  elle  est  formée  d'un  fil  fin  et  excessivement  long,  qui 
compte  jusqu’à  50  kilomètres,  et  dont  les  spires  sont  isolées  avec  le  plus 
grand  soin.  L’enveloppe  de  soie  n’est  plus  suffisante,  cette  fois,  pour 
maintenir  dans  le  condiic'eur  métallique  le  courant  induit;  on  sépare 
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alors  les  couches  successives,  que  forme  le  fil  sur  la  bobine,  avec  une 
autre  substance  isolante,  la  poix  résine.  Des  colonnes  de  verre  supportent 
les  tiges  de  métal  S S',  qui  sont  chacune  en  rapport  avec  l’un  des  bouts 
du  fil  induit,  et  c’est  là  que,  par  le  moyen  de  deux  fils  métalliques  K et 
K',  l’opéraleur  va  prendre  l’électricité  produite. 


Fig.  FSU. 


Lorsque  la  machine  fonctionne,  il  importe  de  pouvoir  l’arrêter  sans 
toucher  les  pôles  de  la  pile.  En  T est  un  appareil  qui  permet  d’inter- 
rompre ou  de  renverser  le  courant  et  que  l’on  nomme  le  commutateur  ; 
il  a été  décrit  au  paragraphe  987.  Nous  l’avons  supprimé  dans  la  figure 
afin  d’éviter  la  confusion  d’un  trop  grand  nombre  de  pièces.  - 
1056.  Dei>  deux  «onrants  indnita.  — Ainsi  que  nous  l’avons  dit  en 
parlant  de  la  machine  de  MH.  Masson  et  Breguet,  deux  courants  alter- 
natifs et  de  sens  contraire  circulent  dans  le  fil  induit  lorsque  les  fils  K 
cl  K'  sont  unis  d’une  manière  permanente  ; le  courant  direct  est  dû  à 
l’interruption  du  courant  inducteur,  le  courant  inverse  à sa  fermeture. 
Il  en  est  de  même  toutes  les  fois  qu’entre  K et  K'  est  interposé  un 
liquide  bon  conducteur.  Mais  dès  que  ces  fils  sont  séparés  par  les 
corps  assez  mauvais  conducteurs,  comme  l’air,  le  courant  inverse  cesse 
de  passera  travers  l’obstacle;  une  étincelle  ne  jaillit  en  e entre  les  deux 
fils  qu'au  moment  où  la  rupture  a lieu.  C’est  ce  courant  produit  au  mo- 
ment de  l'inlerruplion  qu’on  s’est  efforcé  de  rendre  le  plus  intense  pos- 
sible ; l’étude  des  faits  a conduit  à trouver  les  dispositions  les  plus 
convenables  pour  que  l’interruplion  soit  brusque  ; ce  qui  est  la  condition 
favorable  ainsi  que  nous  l’avons  indiqué  dans  le  !(ltJ8. 
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1057.  Entcrruptrar.  — la  suite  de  l’étude  <}u’il  a laite,  M.  Puj^geii- 
Horff  a déterminé  les  conditions  à remplir  pour  (pie  l'interruption  soit 
aussi  brusque  que  possible,  et  récenuueut  M.  Foucault  a réalisé  une 
disposition  ingénieuse  qui  atteint  très-bien  le  but  indiqué.  L'internipteur 
(le  M.  Foucault  est  essentiellement  formé  par  une  pointe  CD  de  platine 
l/iÿ.  480),  qui  communique  avec  l’une  des  extrémités  du  fil  de  la  bo- 
bine inductrice.  En  plongeant  dans  un  amalgame  liquide  de  platine 
contenu  dans  une  coupe  mise  en  relation  avec  l’im  des  pôles  de  la 
pile,  cette  pointe  ferme  le  courant  qui  passe  alors  en  suivant  la  série 
(les  conducteurs  marqués  dans  l’ordre  alphabétique  depuis  A jus- 
qu’à 1.  Si,  par  un  moyen  quelconque,  l’extrémité  C de  la  pointe  cesse 
de  plonger  dans  l’amalgame,  le  courant  est  interrompu  et  l’induction  a 
lieu.  Or  un  inécanisine  simple  produit  précisément  ce  mouvement  de 
la  pointe  sans  l’intervention  de  l’opérateur  : celle-ci  est  fixée  à un  levier 
.MD  soutenu  par  une  lame  élastiipie  E,  et  son  extrémité  .M  est  formée  par 
une  armature  de  fer  doux.  Dés  que  le  courant  passe,  le  faisceau  de  fil 
de  fer  f,  contenu  dans  la  bobine,  prend  une  aimantation  subite  et  attire 
l’armature  M.  Dès  lors  la  lame  élastique  entraînée  s’infléchit,  la  pointe 
se  soulève  et  le  courant  est  interrompu.  Aussitôt  M cesse  d’étre  attiré, 
puisque  le  faisceau  de  fils  de  fer  /'  est  à l’état  naturel  ; la  lame  élastique 
se  redresse,  puis  s’infléchit  en  sens  invei’se,  le  courantpassc  de  nouveau, 
et  ainsi  de  suite.  La  rupture  du  courant  est  brusque  parce  qu’une  couche 
d’alcool  ayant  été  versée  d’avance  au-dessus  de  l’amalgame  de  platine, 
ce  liquide  imparfaitement  conducteur  se  glisse  sous  la  pointe  dés  qu’elle 
se  soulève.  Si  l’interruption  se  produisait  dans  l’air,  le  courant  induc- 
teur prolongerait  sa  durée,  car  de  la  pointe  C une  étincelle  jaillirait,  et, 
par  l’intermédiaire  des  vapeurs  métalliques  fornu-es,  le  courant  conti- 
nuerait à passer  en  ne  s’affaiblissant  que  peu  à peu. 

Il  est  avantageux  de  rendre  le  mouvement  de  l’interrupteur  indépen- 
dant de  la  machine  principale.  Le  va-et-vient  de  la  pointe  est  alors  pro- 
voqué par  un  moteur  spécial.  C’est  un  électro-aimant  mis  en  activité  par 
le  courant  qui  émane  d’un  élément  de  pile  distinct. 

1058.  Condeneutteiu-  de  M.  Pizeau.  — .Mais  au  moment  de  l’iiiter- 
ruption,  un  courant  d’induction  prend  naissance  dans  le  fil  inducteur 
lui-inéme  (1025).  Les  électricités  eu  mouvement  dans  l’extra -courant 
direct  viennent  s’accumuler  aux  deux  extrémités  du  fil  inducteur,  la 
négative  à une  extrémité  et  la  positive  à l’autre.  Lorsque  le  circuit  est 
interrompu  et  que  la  route  par  laquelle  elles  avançaient  pour  se  léunir 
est  coupée,  elles  ne  restent  pas  en  repos;  elles  revieiment  par  le  fil. 
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rebroussent  cheiuin,  et  un  courant  inverse  qui  commence  puis  qui  finit, 
s’élance  dans  ce  fil  inducteur.  Ce  courant,  au  moment  où  il  finit,  est 
très-funeste  au  courant  induit,  car  il  a un  elTet  inverse  du  courant  pri- 
mitif; lorsqu’il  commence,  il  exerce,  il  est  vrai,  une  action  en  sens  favo- 
ble,  mais  l’expérience  prouve  qu’elle  n’est  point  équivalente  à la  pre- 
mière. Des  dispositions  doivent  être  prises  pour  em|)êclier  ce  retour  des 
électricités  accumulées.  M.  Fizeau  les  relient  aux  bouts  du  fil  inducleui' 
en  les  employant  à charger  un  condensateur  qu’il  ajoute  à l’appareil. 
La  machine  représentée  (/iÿ.  480)  renferme  le  condensateur  dans  une 
boite  qui  forme  le  socle  destiné  à soutenir  les  bobines  : on  peut  se  le 
figurer  comme  un  carreau  de  Franklin  multiple  formé  avec  des  feuilles 
d’étain  séparées  par  du  papier  ciré.  Les  deux  armures  sont  en  communi- 
i-ation  chacune  avec  un  bout  du  fil  de  la  bobine  inductrice,  qui  conserve 
avec  les  autres  pièces  de  l’appareil  les  relations  dont  nous  avons  déjà 
pai'lé.  Uien  n’est  changé  d’ailleurs.  Ce  condensateur  se  charge  quand  le 
courant  s’interrompt;  il  se  décharge  quand  le  courant  est  établi. 

Le  condensateur  joue  un  rôle  important,  surtout  lorsque  l’inlerruplioii 
a lien  au  milieu  de  l’air.  En  effet,  dans  un  pareil  cas,  une  étincelle 
jaillit  aux  points  où  les  conducteurs  sont  séparés  : par  les  particules  de 
métal,  qui  se  détachent  alors  des  |)ôles,  le  courant  continue  à passer; 
etil  ne  va  en  s’affaiblissant  que  par  degrés;  il  n’est  pas  brusquement  in- 
terrompu comme  il  conviendrait.  Avec  l’inlernipteur  de  M.  Foucault,  h’ 
condensateur  est  moins  nécessaire. 

1059.  Étincelle  de  la  machine  de  M.  RuhmhorIT.  — Le  fil  induit 
de  la  bobine  de  M.  Ruhmkorff  est  soumis,  dans  toute  son  immense  lon- 
gueur, à l’action  du  courant  inducteur  qui  détermine,  en  chaque  point 
de  ce  circuit  de  plusieurs  kilomètres,  l’apparition  d’une  force  électro- 
motrice  et  y effectue  la  séparation  des  fluides  électriques.  Chaque  section 
de  ce  long  fil  est  donc  comme  un  élément  de  pile,  et  la  bobine  entière 
réalise  un  appareil  voltaïque  dont  les  éléments,  bien  plus  nombreux  ijuc 
ceux  de  la  pile  de  M.  fiassiot  (858),  reproduisent,  par  leur  ensemble,  des 
effets  de  tension  électrique  incomparablement  supérieurs  à ceux  que 
l’on  avait  obtenus  auparavant. 

Quand  l’on  place  les  deux  fils  K et  K'  en  regard,  comme  nous  l’avons  fait 
{Hg.  i80),  des  étincelles  puissantes  et  nombreuses  éclatent  avec  violence 
en  e,  et  monti  ent  au  plus  haut  degré  les  phénomènes  lumineux  que  nous 
avons  observés  avec  les  étincelles  de  la  machine  électrique  ordinaire.  Elles 
ont  cependant  certains  caractères  particuliers,  ou  plutôt  elles  manifestent 
plus  nettement  quelques-uns  de  ceux  que  nous  connaissons  déjà.  Leur 
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intensité,  qui  est  on  rapport  avec  la  multitude  des  forces  éleclro-niotrices 
iictivcs  détermine  un  écliauffenient  considérable  de  l’air  qu’elles  tra- 
versent, et  une  production  abondante  de  ces  vapeurs  métalliques  que 
nous  connaissons  déjà  (704).  Ces  vapeurs  ne  disparaissent  pas  aussitôt 
que  produites,  mais  elles  se  dispersent  et  continuent  à rester  lumineu- 
ses, et,  mêlées  à l’air  écbaulTé  qui  est  comlucteur,  elles  complètent  le 
circuit  et  le  phénomène  lumineux  se  prolonge  pendant  tout  le  temps  que 
passe  le  tlux  électrique  venant  des  circonvolutions  successives  du  (il  con- 
ducteur. 11  se  constitue  autour  de  rétincelle  proprement  dite  comme 
une  espèce  de  llamme,  que  nous  avons  fait  représenter  dans  la  ligure  48 1 , 
d’après  le  mémoire  de  M.  Perrot.  Ainsi  la  durée  de  la  flamme  doit  être 
appréciable,  et  son  apparition  doit  suivre  celle  du  trait  lumineux  qui 
en  a provoqué  la  formation.  C’est  ce  que  M.  Lissajous  a 
déinoiitré  par  l’emploi  d’un  miroir  plan  qu'il  faisait  tour- 
ner rapidement  autour  d’un  axe  parallèle  à la  direction 
de  l’étincelle.  En  regardant  le  phénomène  dans  le  niiroir, 
l’étincelle  proprement  dite  apparaît  telle  qu’on  la  voit 
à l’œil  nu  : elle  n’a  donc  pas  une  durée  appréciable.  Mais  g 

on  observe  aussi  que  la  llamme  ne  l’enveloppe  plus  ; elle 
prend  l’apparence  d’une  traînée  lumineuse,  allongée,  qui  ^ 
lui  fait  suite;  apparence  qui,  nous  le  veri'ons  dans  la  théorie  * 

des  miroirs,  prouve  et  la  durée  de  l’enveloppe  lumineuse  | 

et  sa  production  après  l’étincelle.  Si  ces  phénomènes  pa.  ' 

laissent  simultanés  à l’œil  qui  les  observe,  c'est  à cause  ng.  isi. 
de  la  persistance  des  impressions  reçues  par  cet  organe. 

1040.  ütratmcaUon  de  la  lamlére  ÿlectriqae.  — C’est  avec  la 
machine  ItubmkorIT  qu'on  observe  le  mieux  le  brillant  phénomène 
de  stratification,  qui  a été  vu  pour  la  pi  emiére  fois  par  .M.  Abria,  en  1845, 
mais  qui  n’a  été  étudié  (|u’en  48.52  alois  que  .M.  Grove  et  M.  Quet  ont, 
par  de  nouvelles  expéi  iences,  appelé  l’attention  des  physiciens  sur  ce 
sàijet.  (Jiiand  l’étincelle  d'induction  traver.se  un  gaz  (pii  ne  possède  qu’une 
force  élastique  de  1 à 2 millimètres  ou  moindre  encore,  la  lumière  (pii 
illumine  le  tube  de  veri'e  ou  l’œuf  électrique  est  sillonnée  de  stries  trans- 
versales dont  l’ensemble  a pris  le  nom  de  stratification.  La  figure  482 
représente  une  expérience  de  stratification.  A l’un  des  pôles,  au  p(‘)le 
positif,  on  aperçoit  un  point  lumineux  Irès-brillant  qui  termine  le 
fil  conducteur,  puis  les  stratifications  dont  nous  avons  parlé  com- 
mencent; les  stries  ont  leur  concavité  tourm-e  vers  le  pôle  dont  il  est 
ipiestion.  La  lumière,  pâle  dans  les  parties  mi  la  section  du  tube  est 
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considérable,  brille  vivement  au  contraire  dans  celles  où  la  section  est 
étroite.  Enfin  elle  semble  s'éteindre  avant  de  toucher  au  pOle  négatif 
qui  est  entouré  d'une  gaine  lumineuse  assez  brillante. 


Fig.  48i. 


Tel  est  le  phénomène.  Quelle  est  son  explication?  Jusqu’aujourd’hui 
il  n’y  en  a aucune  qui  soi!  admise  sans  contestation  dans  la  science. 

lOil . Ce  phénomène  se  produit  aisément  avec  un  flux  d’électricité  quel- 
conque. Cependant  il  semble  nécessaire  que  ce  flux  dure  un  ceilaiti 
lemps.  .^insi,  quand  on  décharge  une  bouteille  de  Leyde  en  plaganl 
rime  de  ses  armures  en  communication  avec  l’un  des  fils  et  en  appro- 
chant l’autre  armure  du  second  fil  de  l'apparei  1,  le  tube  devient  lumineux, 
mais  sans  que  les  stratifications  apparaissent.  Si  toutefois,  entre  la  pre- 
mière armure  et  le  fil  conducteur,  on  place  un  corps  imparfaitement  con- 
ducteur, tel  qu’une  corde  mouillée,  la  durée  de  la  décharge  devient 
asse,2  grande  pour  être  appréciable  et  dans  ce  cas  on  observe  une  belle 
lumière  stratifiée. 

lO-i?,  DécompoaltlonH  ÿlectrolj’tiqnea  prodaltcs  par  l'étincellr, 

— L’étincelle  est  un  courant  électrique,  avons-nous  vu,  et  comme  telle 
elle  doit  produire  les  effets  du  courant  électrique  : elle  doit  décomposer 
l’eau  comme  la  pile  décompose  l’eau.  Obtenir  ce  phénomène  de  décompo- 
sition voltaïque  ou,  comme  on  dit  plus  souvent,  élecUoly  tique,  ne  laisse  pas 
de  présenter  quelque  difficulté.  En  effet,  l’étincelle,  à cause  de  sa  cha- 
leur seule  opère  la  décomposition  de  l’eau  et  sépare  l’oxygène  et  l’hy- 
drogéiie  des  molécules  d’eau  qui  se  trouvent  sur  son  passage;  mais  cette 
décomposition  n’est  pas  électroh  tique.  L'hydrogène  et  l’oxygène  se 
dégagent  aux  points  mêmes  où  ils  se  trouvaient  dans  chaque  particule 
décomposée  ; ils  ne  viennent  pas  se  rendre  l’un  sur  l’électrode  positive, 
l’autre  sur  l'électrode  négative.  C’est  ce  que  Wollaston  a observé  : en 
faisant  éclater  des  étincelles  à travers  l’eau,  il  trouva  dans  les  èpiou- 
vettes  posées  au-dessus  des  deux  électrodes  uii  mélange  d’hydrogène 
et  d’oxygène  identique  de  chaque  côté  et  dans  des  proportions  telles 
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que  les  gaz  de  chaque  éprouvelte  se  convertissaient  en  eau  sans  résidu 
quand  on  entlaraniait  le  mélange.  M.  Perrot,  après  avoir  constaté,  au 
moyen  de  l’appareil  représenté  dans  la  figure  483,  que  la  vapeur  d'eau 
est  décomposée  par  l’étincelle  de  la  machine  Rulnnkorff,  est  parvenu  à 
<léiiiontrcr  que  l’électrolyse  de  cette  vapeur  avait  lieu  pendant  cette  dé- 


rompositioii.  la  vapeur  l'ournie  par  l’ébullition  de  l’eau  d’un  ballon 
(/iÿ.  484)  est  traversée  par  des  étincelles  qui  passent  constamment  entre 
deux  fils  <i  et  fr  mis  en  communication  avec  les  deu.v  extrémités  du  fil 
induit  de  la  bobine.  La  vapeur  non  décomposée  et  les  gaz  formés  par  la 
décomposition  s’échappent  par  deux  tubes  ouverts  chacun  au-dessus 
de  l’un  des  fils;  les  gaz  sont  recueillis  dans  des  éprouvettes  séparées  et 
refroidies  où  les  vapeurs  se  condensent.  Quand  ils  se  sont  accumulés  en 
quantité  suffisante,  on  procède  à l’analyse  et  on  trouve  de  l’hydrogène  et 
de  l’oxygéiie  mélangés  dans  chaque  éprouvelte  ; mais,  dans  celle  qui  est  du 
coté  du  pôle  positif,  l’oxygène  est  en  excès,  dans  l’autre  c’est  l’hydro- 
gène : une  décomposition  électrolytique  partielle  s’est  donc  effectuée. 

1045.  EnetN  mécanlqiies.  — EfTeis  phj’aloiogiqneH.  — Il  n’est  pas 
besoin  d’ajouter  que  l’étincelle  d’inductiou  produit  tous  les  effets  méca- 
niques de  l’étincelle  ordinaire.  Une  lame  de  verre  épaisse  de  plusieurs 
centimètres  est  percée  d’outre  en  outre.  Quant  aux  commotions  de  cette 
formidable  machine,  on  ne  doit  s’y  exposer  que  si  le  courant  inducteur 
est  extrêmement  faible. 

1044.  On  construit,  à l’usage  des  médecins,  des  machines  de  petites 
liiinensions.  Chaque  bobine  est  portée  par  un  socle  indépendant,  et 

11.  H 
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selon  que  la  bobine  iiuincli'ice  pénètre  plus  ou  nunns  profondéiuenl 
dans  l'autre,  le  courant  induit  est  plus  ou  moins  énergique.  Le 
médecin  gradue  ainsi  à volonté  la  force  des  commotions,  et  les  règle 
selon  l'état  du  malade. 

1 045.  Maehlae  de  PlxU.—  Dès  que  M.  Faraday  eqt  fait  connaître  qu'il 
était  possible  de  développer  des  courants  an  moyen  des  aimants,  Pixii 
construisit  une  machine  dite  magnéto- électrique,  où  des  courants  éner- 
giques se  développent  par  la  rotation  d'un  fort  aimant  en  fer  à cheval 

AB  Ifig.  485)  voisin  d'un 
électro-aimant  fixe  E,  E'. 
L'un  des  bouts  du  fil  de  cet 
électro-aimant  plonge  dans 
du  mercure  contenu  dans 
un  flacon  de  verre,  et  l’au- 
tre bout  est  placé  un  peu 
ini-dessus  de  la  surface  du 
liquide.  La  rotation  de  l’ai- 
mant produit  l’aimantation 
ou  la  désaimantation  du  fer 
doux  de  l’éleclro-aimant, 
dont  les  faces  polaires  sont 
en  regard  de  celles  de  l’ai- 
mant ; des  courants  alter- 
natifs et  de  sens  contraire 
circulent  dans  le  fil  enroulé. 
A la  faveur  de  la  disposi- 
tion particulière  qui  vient 
d’être  indiquée,  des  étin- 
celles  jaillissent  vives  et 

nombreuses  à la  surface  du  meirure- 

Pixii  avait  d'ailleurs  rendu  son  appareil  tout  à fait  propre  à mettre  en 
évidence  les  actions  diverses  des  courants;  il  avait  trouvé  les  moyens  de 
faire  circuler  toujours  dans  le  même  sens,  dans  un  conducteur  extérieur, 
ces  courants  alternatifs.  Nous  n'insisterons  pas  sur  ce  sujet,  caries  mêmes 
détails  de  coiistriiclion  vont  se  retrouver  dans  la  machine  de  Clarke. 

1 046.  iHnchine  de  Clarke.  — Clarke  disposa  la  machine  Pixii  dans 
des  conditions  meilleures.  Il  rendit  mobile  l’électro-aimant  et  réalisa  ainsi 
un  double  perfectionnement:  en  premier  lieu  laniasse  du  corps  qui  tourne 
est  moindre  que  dans  l'appareil  de  Pixii;  en  second  lieu,  par  celle  nou-' 
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vellu  disposition,  il  est  possible  do  faire  arriver  rêlectro-aiinanl  dans  le 
voisinage  plus  immédiat  des  pôles  de  l’aiinant,  et  d’obtenir  par  suite 
(les  (‘durants  plus  puissants.  Li  inacbine  se  compose  donc  d’un  aimant 
(i.xe  en  fer  à cheval  FF  {fuj.  486)  et  d’un  électro-aimant  EE  mobile  autour 
d’un  axe  parallèle  à ses  branches  et  perpendiculaire  au  plan  de  l’ai- 
iiiaut. 

Si  l'on  imagine  (pie  les  deux  bouts  du  lil  de  rèlectro-aimant  soient 
inomentanément  réunis  en  par  exemple,  et  (pie  l’on  fasse  tourner  ce 
dernier  autour  de  sou  axe  de  rotation,  le  fer  doux  placé  dans  l’intérieur 


V 


Fit',  m. 


des  bobines  s’aimantera  et  se  désaimantera  alternativenient.  D’après  les 
règles  déjà  données,  cet  aimant  ipii  comnicnce  et  cet  aimant  (|ui  finit 
feront  naître,  dans  le  circuit  fermé  constitué  par  le  lil  des  bobines,  des 
courants  dont  le  sens  est  facile  à déterminer.  Ainsi,  .soit  l’électro- 
aimant  E E'  dans  une  position  ifif/.  487)  telle,  par  rapport  à l’aimant 
fixe,  qu’en  E se  trouve  un  pôle  austral,  eu  K'  nu  pôle  boréal;  le  eoiiranl 
du  solénoïde,  ipii  tiendrait  lieu  de  cet  aimant  niomeiitaiié,  (drailera 
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dans  le  sens  des  flèches  marquées  autour  de  ces  pôles.  Pendant  un  quart 
de  tour  de  EE',  l’aimantation  diminue  et  cesse  ; ce  qui  développe  dans 
le  fil  enroulé  sur  les  bobines  un  courant  de  même  sens  que  celui  du  so- 
lénoïde,  comme  l’indique  la  figure  487.  .4pré:  un  peu  plus  d’un  quart 
détour  (fig.  488),  une  aimantation  se  produit  en  sens  contraire  dans 
le  fer  doux;  le  pôle  austral  qui  se  trouvait  en  !•.’  se  ciuirge  en  un  pôle 


Ki(f.  W7. 


Kif!.  m. 


Fii;.  IS'i. 


Fiiî.  ;yj. 


boréal  et  réciproquement  ; l’aimantation  s'accroît  pendant  le  mou  veinent, 
développe,  dans  le  fil  des  bobines,  un  courant  qui  s’accorde  avec  le  pré- 
cédent, ainsi  que  le  montrent  les  flèches  de  la  figure  : en  effet  un  aimant 
qui  commence  ou  qui  s’accroît  fait  naître  un  courant  inverse  dans  le 
circuit  soumis  à l’induction.  Donc,  dans  le  fil  de  rélectro-aimant  circu- 
lera encore  un  courant  de  môme  sens  que  le  précédent. 

Les  figures  489  et  490  indiquent  le  sens  des  courants  induits  pendant 
la  demi-révolution  suivante  de  EE'  ; ces  courants  sont  de  sens  contraire 
à ceux  de  la  première,  et  se  maintiennent  tels  pendant  toute  la  durée  de 
cette  seconde  demi-révolution.  A chaque  demi-tour,  le  sens  du  cou- 
rant changera,  et  en  définitive,  la  rotation  de  l’électio-aimant  engen- 
drera une  série  de  courants  alternatifs. 

1047.  Effets  de  cette  machine.  — Ces  courants  ont  été  utilisés  pour 
la  production  de  tous  les  effets  déjà  obtenus  avec  la  pile;  on  les  recueille 
sur  des  surfaces  polaires  appropriées,  en  faisant  aboutir  l’un  des  bouts 
du  fil  de  l’élecfro-aimant  à l’axe  métallique  A (I'kj.  480),  et  l’autre  bout 
est  raimeau  de  cuivre  A'  séparé  de  l’axe  par  un  cylindre  d’ivoire.  Dans 
ces  conditions,  A et  A'  représentent  les  pôles  du  nouvel  appareil  voltaï(|ue. 

Étincelle.  — La  machine  de  Clarke,  représentée  par  la  figure  487,  est 
disposée  pour  la  production  de  l’étincelle.  Le  courant,  quand  il  se  j>ro- 
duit,  suit  la  route  A'RSS'KmCA,  ou  la  route  exactement  im'erse,  selon 
que  le  pôle  positif  momentané  de  la  machine  est  en  .A'  ou  en  A : il  par- 
court bien  le  chemin  indiqué,  car  le  ressort  It,  le  fil  SS',  la  colonne  K, 
l’arc  ni,  l’anneau  C sont  métalliques,  et  le  socle  de  bois  qui  porte  ces 
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pièces  a deux  joues  de  métal  où  elles  s’implantent.  Toutefois,  l’arc  m 
n’appuie  pas  toujours  sur  l’anneau  excentrique  C ; à un  certain  moment 
la  partie  saillante  de  cet  anneau  cesse  de  toucher  l’extrémité  de  J’arc  m, 
qui  est  trop  court  pour  atteindre  l’axe  A,  et  l’étincelle  jaillit  d’autant 
plus  brillante  que  le  courant  est  plus  intense  : cette  intensité  maximum 
a lieu  à peu  près  au  moment  où  la  ligne  des  pôles  de  l’ électro-aimant  est 
perpendiculaire  à celle  des  pôles  de  l’aimant  fixe  {fig.  488  et  490). 

On  le  voit,  nous  sommes  ainsi  parvenus  à la  production  d’une  lumière 
à peu  près  continue  sans  employer  les  piles  voltaïques  et  sans  détermi- 
ner par  suite  la  combustion  d’aucun  métal.  Il  suffit,  pour  atteindre  ce 
but,  de  déterminer,  à l’aide  d’un  moteur  quelconque,  la  rotation  d’un 
éicctro-aimanl.  Ce  moteur  est  la  main  de  l’homme  quand  il  s’agit  de  la 
machine  de  Clarke;  mais  en  recourant  à un  moteur  d’une  puissance 
plus  grande,  à une  machine  à vapeur,  par  exemple,  on  pourra  donner  à 
l’aimant  et  à l’électro-aimant  des  dimensions  considérables  et  par  suite 
obtenir  des  courants  bien  autrement  intenses. 

Décompositions  électro-chimiques.  — Les  décompositions  électro-chi- 
miques exigent  que  le  courant  circijle  toujours  dans  le  même  sens. 


Fi?.  431. 


Alin  de  réaliser  cette  condition,  on  se  sert  d’un  appareil  que  l'on 
appelle  commutateur,  et  qui  n’est  autre  chose  qu’un  cylindre  creux 
d’ivoire  pouvant  se  fixer  sur  l’axe  A,  et  entouré  de  deux  demi-viroles  V et 
V'  l(ig.  491).  L’une  V'  porte  un  prolongement  métallique  P au  moyen 
duquel  on  la  fait  communiquer  d’une  manière  permanente  avec  .A' marqué 
sui-  la  figure  48C,  l’autre  V communique  avec  A par  une  vis  qui  traverse 
la  paroi  du  cylindre  creux  d’ivoire.  Deux  ressorts  D,R'  s’appuient  l’un 
à droite,  l’autre  à gauche  sur  le  commutateur,  et  les  extrémités  de  cæs 
ressorts  constituent,  cette  fois,  les  pôles  de  la  pile  magnéto-électrique. 
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imaginons  que  In  rotation  de  l'électro-aiinant  soit  telle  que  l'électricité 
positive  vienne  par  l'axe  A;  de  là  elle  ira  en  V,  en  R,  et  reviendra  en  A'. 
ensuiva.nt  tes  flèches.  Après  luie  demi- rotation  de  EE',  l’électricité  posi- 
tive viendra  par  A';  mais  la  demi-virole  V'  aura  pris  la  place  de  V;  le 
ressort  R sera  en  communication  avec  A',  et  se  retrouver  encore 
cette  fois  en  rapport  avec  le  bout  du  fd  qui  donne  l'électricité  positive. 
De  même  le  ressort  R sera  en  communication  permanente  avec  le  fil  qui 
fournit  l’électricité  négative  ; R et  R'  seront  donc  véritablement  les  pèles 
de  cette  nouvelle  pile.  Un  voltamètre  G,  ou  bien  encore  un  appareil  é 
décomposer  les  sels,  placés  l’un  ou  l’autre  sur  le  trajet  de  ce  courant 
dont  le  sens  est  désormais  invariable,  lui  permettront  d’effectuer  des 
décompositions  chimiques  avec  séparation  des  éléments  aux  deux  pèles. 

Commotions.  — La  machine  de  Glarke  peut  être  employée  pour  don- 
ner des  commotions.  Dans  ce  cas,  ce  n’est  pas  le  courant  ordinaire, 
toujours  faible,  qui  sert  à produire  le  choc,  c’est  le  courant  induit  sur  lui- 
mème.  La  machine  {fiij.  i92)  est  disposée  alors  dans  des  conditions  qui 


Fig.  l!«. 


reproduisent  celles  de  l’expérience  de  .M.  Faraday  (Iü25),  du  moins  autant 
<{u’il  est  possible  de  le  faire  avec  la  différence  des  appareils.  Les  fds  qui 
portent  les  poignées  M et  M'  que  l’opérateur  doit  tenir  à la  main,  sont 
en  communication  constante  l’un  avec  A,  l’autre  avec  A'  (1046),  et  c’est 
au  moment  où  la  rupture  du  courant  s’effectue,  comme  il  a été  dit  à 
propos  de  l'étincelle,  que  la  commotion  a lieu. 

Les  effets  physiologiques  et  chimiques  sont  plus  intenses  lorsque  le  (il 
delà  bobine  est  long  et  fin.  Au  contraire,  ce  fil  doit  être  gros  et  court 
quand  on  veut  accroître  l’énergie  des  effets  calorifiques  et  lumineux. 
Aussi  la  machine  de  Clarke  est-elle  en  général  munie  d’une  bobine  de 
rechange. 
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lois.  Machine  de  Clarke  perfectionnée  par  M,  Siemens.  — La 

machine  de  Clarke  n été  modifiée  par  divers  savants.  Parmi  les  inodi- 
tications  intéressantes,  nous  signalerons  celle  de  M.  Siemens,  dont  nous 
donnons  ci-joint  des  figures  théoriques  qui  sont  destinées  à faire  con- 
cevoir le  changement  notable  que  l’inventeur  a fait  subir  à l’électro- 
aimant. Un  parallélipipéde  de  fer  doux  ab  {(ig.  •49.")  est  placé  entre  les 
pôles  d’un  aimant  en  fer  à cheval  AB  ; il  s’aimante,  et  les  pôles  A et  B ont 
fait  naiti’c  les  pôles  a et  h.  L’aimant  formé  ab  est  assimilable  à un  solé- 
noïde  dont  les  courants  seraient  perpendiculaires  à la  ligne  ab.  Si 
donc  un  fil  de  cuivre  enveloppé  de  soie  s’enroule  sur  ce  parallélipipéde, 
de  sorte  que  les  spires  recouvrent  les  quatre  faces  parallèles  à la  ligne 
(les  pôles,  un  électro-aimant  sera  constitué.  Tant  que  ab  sera  immobile, 
aucun  courant  ne  circulera  dans  le  fil,  mais  dès  qu’il  tournera 
autour  d’un  axe  horizontal  X.\' tel  que  les  faces  polaires  soient  inter- 
verties après  une  rotation  de  180°,  un  courant  d’induction  circulera  dans 
le  circuit  fermé.  Les  flèches  tracées  sur  la  figure  indiquent  le  sens  de  In 
rotation  de  l’axe  XX'  et  le  sens  du  courant  induit. 


Fi(r.  t'Ci.  Fiï.  •«•*■ 

.Si  l’on  imagine  que  l’èleetm-aimant  s’allonge  suivant  l’axe  de  rotation, 
(pi’il  devienne  cylindrique  comme  la  figure  494  le  montre,  que  même  il 
se  creuse  là  où  le  fil  est  enroulé,  rien  d’essentiel  ne  sera  changé  dans  les 
phénomènes  ([ue  la  rotation  pourra  provoquer  : comme  dans  le  cas  précé- 
dent, les  pôles  seront  intervertis  par  une  rniation  de  180“  et  le  courant 
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d’induction  prendra  naissance  comme  dans  l'électro-aimant  parallélipi- 
pédique.  Il  sera  alors  possible,  en  mettant  des  aimants  en  fer  à cheval 
tout  le  long  d’un  électro-aimant  cylindrique  très-allongé,  de  construire 
une  machine  magnéto-électrique  dont  la  puissance  proportionnée  au 
nombre  des  aimants  inducteurs  surpassera  de  beaucoup  celle  de  la 
machine  de  Clarke.  C’est  ce  que  M.  Siemens  a fait  depuis  quelques  années. 

1049.  Msebine  ■nacaéto-èleetrlqne  de  M.  Wilde.  — Cet  emploi  des 
électro-aimants  cylindriques  dont  le  fd  induit  s’étend  longitudinalement 
dans  une  direction  parallèle  à l’axe  du  cylindre,  et  ne  recouvre  que 
deux  portions  opposées  de  la  surface  latérale,  a été  encore  perfectionné 
par  H.  Wilde,  qui  a obtenu  ainsi  des  courants  extrêmement  puissants.  Ln 
figure  495  représente  la  section  de  l’électro-aimant  par  un  plan  perpen- 
diculaire à l’axe  ; a 6 est  la  section  du  cylindre  de  fer  doux  qui  a été  évidé, 
pour  recevoir  les  fils  f {'  qui  l’enveloppent,  et  qui  se  trouvent  logésdans 
la  rainure  longitudinale  obtenue  par  l’évidement.  Des  pièces  de  bois  allon- 
gées cd  retiennent  les  fils;  enfin  des  cercles  de  cuivre  semblables  aux  cer- 
cles d’un  tonneau,  sont  espacés  de  distance  en  distance  et  consolident  l’en- 
semble. Cet  électro-aimant  tourne 
autour  de  l’axe  du  cylindre.  Afin 
que  l’effet  de  l’induction  soit  des 
plus  puissants,  M.  Wilde  cherche 
à diminuer  autant  que  possible 
la  distance  de  l’aimant  et  du  fer 
doux.  Dans  ce  but,  il  moule 
pour  ainsi  dire  sur  l’éleclro- 
airaant  lui-inéme  les  surfaces  po- 
laires de  l’aimant  permanent  qui 
fait  naître  et  intervertit  les  pôles  de  l’électro-aimant  ab.  Ces  surfaces 
polaires  A et  B sont  formées  par  deux  demi-cylindres  incomplets  de 
fer  doux  A et  B,  complétés  par  deux  segments  de  cuivre  C et  D qui 
les  séparent.  Elles  sont  maintenues  aimantées  d’une  aimantation  per- 
manente par  une  série  d’aimants  en  fer  à cheval  KK'  {fig.  496)  dont 
les  pôles  sont  fixés  aux  oreilles  latérales  que  portent  les  deux  demi- 
cylindres  de  fer  doux,  et  l’aimantation  a lieu  d’un  bout  à l’autre  du 
tuyau  AB;  du  côté  A est  formé  un  pôle  austral,  du  côté  B un  pôle 
boréal  ; tous  deux  s’étendent  d’un  bout  à l’autre  de  ce  tuyau.  Ainsi  se 
trouve  construite  une  machine  de  Clarke  des  plus  puissantes  et  qui, 
par  une  rotation  de  2,500  tours  à la  minute  donnée  à l’électro-aimant  ni/, 
fournit  un  courant  excessivement  intense,  lin  commutateur  rend 
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coiilimi  et  de  même  sens  le  courant  extérieur.  En  p et  » sont  les 
pôles  de  la  machine,  rim  est  le  pôle  positif  et  l'autre  le  pôle  négatif. 

1030.  BacB^to-élMtrlqae  et  machine  élcetro-magn^ 

u^ne  a'ceonpi^c*.  — ^Vilde  a voulu  profiter  de  ce  courant  puissant 
pour  en  produire  un  plus  énergique  encore.  Dans  ce  but,  il  l'a  fait  circuler 
dans  le  lil  de  l'électro-aimant  EE'  ifig.  i9G)  d'une  autre  machine  qu'il 
appelle  machine  électro-magnétique.  Les  branches  verticales  de  l'électro- 
aimant  EE'  formées  par  des  plaques  de  fer  doux  très-larges  sont  re<-ouvei1es 


Fiü.  196. 

d'un  gios  lil  de  cuivre  qui  s'enroule  selon  la  méthode  ordinaire.  Elles 
sont  reliées  entre  elles  par  d'autres  plaques  horizontales  de  fer  doux  qui 
complètent  rêlectro-aimant  et  servent  île  support  à In  uinchine  mugnèto- 
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électrique  déjà  décrite,  lueurs  pôles  enfin  embrassent  un  système  d’arnia- 
lures  A,Bi,  identiques  an  cylindre  .Al!  (1049).  Dans  le  cylindre  A, B,  est 
disposé  un  électro-aimant  cylindrique  FF'  tout  semblable  à celui  de  la 
machine  magnéto-électrique,  mais  de  dimensions  plus  considérables. 
L’électro-aimant  EK'  qui  embrasse  entre  ses  branches  écartées  convena- 
blement le  tube  composé  de  fer  doux  et  de  cuivre,  remplit  donc,  par 
rapport  à celui-ci,  le  rôle  que  jouaient  les  aimants  eu  fera  cheval  sur 
le  tubeABde  la  machine  magnéto-électrique;  mais  comme  il  aune  action 
plus  puissante  que  ces  aimani s,  comme  il  pourrait  supporter  50  ou  40  fois 
le  même  poids  que  ceux-ci,  il  lait  naître  dans  le  fil  enroulé  sur  l'élec- 
Iro-aimanl  FF'  un  courant  d intensité  beaucoup  plus  considérable. 
I.’éleclro-aimaut  FF'  d'une  machine  construite  pour  l’éclairage  d’un 
phare  sur  la  côte  nord  de  l’Angleterre  est  long  d’un  mètre  environ,  il 
est  recouvert  d’un  fil  de  .500  métrés  et  sou  mouvement  de  rotation  est  de 
1,800  tours  par  seconde.  A l’aide  d’un  commula(eur,  le  courant  d’in- 
duction engendré,  donne  en  .N  et  en  P deux  pôles  constants.  Les  électro- 
aimants FF'  et  ff  sont  mis  en  mouvement  à l’aide  des  courroies  0 
et  c,  par  une  machine  à vapeur  d’une  force  de  trois  chevaux. 
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1051.  Grâce  à la  découverle  d’Œrsted,  qui  rouriiil  un  moyen  facile 
de  constater  le  passage  de  l'électricité,  Seebeck,  en  18^5,  découvrit 
qu’un  courant  se  développe  par  l’application  de  la  chaleur  sur  l’une  des 
soudures  d’un  circuit  métallique  formé  par  des  métaux  de  nature  diffé- 
rente. Il  fit  ainsi  connaître  aux  physiciens  une  nouvelle  source  d'électri- 
cité, et  ces  courants,  dus  à la  chaleur,  ont  pris  le  nom  de  courants  thewio- 
i‘leclriques.  Les  circonstances  de  leur  production,  les  dispositions  qui  per- 
mettent d’en  augmenter  les  effets,  enfin  les  applications  auxquelles  ils 
ont  donné  lieu,  feront  l’objet  de  ce  chapitre. 

1052.  Expérience  de  «ieebeek.  — Seebeck  avait  soudé  aux  deux  ex- 
trémités d’un  cylindre  de  bismuth  SS'  (fiy.  497)  les  deux  extrémités 
d’une  lame  de  cuivre  G ; le  circuit  for- 
mait un  rectangle  métallique  dont  l’un 
des  côtés  était  le  cylindre  de  bismuth 
et  les  trois  autres  côtés,  la  lame  de 
enivre.  Une  aiguille  aimantée  mobile  sur 
un  pivot  vertical  était  placée  dans  l’in- 
térieur du  cadre,  que  l’on  dirigeait  d’a- 
bord parallèlement  au  méridien  magné- 
tique. Seebeck  chauffait  l’une  des  soudures  S,  et  il  constatait  qn’aussi- 
tôt  l’aiguille  aimantée  était  déviée.  La  déviation  indiquait  un  courant 
qui  passait  du  bismuth  au  cuivre  à travers  la  soudure  chauffée.  Si  l’on 
chauffait  également  les  deux  soudures,  ancuu  courant  ne  travereait  le 
circuit. 

Cette  expérience  peut  être  reprise  avec  d’autres  métaux;  si  l’on  rem- 


FiK-  49’. 


Digitized  by  Google 


172 


KLEaRICITÉ. 


place  le  bismuth  par  un  fil  de  platine,  le  cuivre  par  un  fil  de  fer,  on  ob- 
serve le  même  phénomène,  d’ailleiii’slacile  à reproduire  avec  tout  circuit 
hétérogène.  La  seule  différence  à noter,  c’est  que  la  déviation  de  l’ai- 
guille aimantée,  qui  dépend,  comme  nous  savons,  de  l’intensité  du 
courant,  et  qui  pourrait  servir  à la  mesurer,  change  de  grandeur  selon 
la  nature  des  métaux  employés,  alors  que  la  différence  des  températures 
entre  les  soudures  S et  S'  demeure  la  même. 

Dans  les  piles  ordinaires,  on  a appelé  force  é.lectro-motricf  la  cause, 
quelle  qu’en  soit  la  nature,  qui  provoque  la  séparation  des  électricités 
au  sein  de  chaque  élément;  le  même  nom  a été  donné  à la  cause  qui, 
par  suite  d’une  différence  de  température  entre  deux  soudures  du  cirriiit 
détermine  la  mise  en  liberté  des  mêmes  fluides. 


KiK.  l'J8. 


1055.  Emploi  du  Kulvaaoméirc.  — L’expérience  fondamentale, 
relative  à la  produclinn  des  couranis  thermo-électriques,  se  l’éalise 
facilement  avec  un  galvanomètre,  qui,  de  plus,  rend  possible  les 
mesures  d’intensité.  Deux  barreaux  métalliques,  cuivre  et  anti- 
moine {j\g.  198),  soudés  ensemble,  sont  mis  en  communication,  chacun 

par  leur  bout  libre  A, A',  avec  le  fil  d’un 
\ multiplicateur.  Dès  que  la  soudure  S est 

chauffée,  l’aiguille  du  galvanomètre  dévie, 
et,  pourvu  que  les  barreaux  soient  assez 
longs  pour  que  la  chaleur  n’arrive  pas  au 
fil  du  multiplicateur,  la  déviation  est  de 
même  sens  que  dans  l’expérience  de  See- 
beck.  Toutefois,  les  essais,  qui  ont  été  tentés  pour  l’étude  de  celle 
classe  de  phénomènes,  n’ont  pas  tardé  à montrer  que  le  fil  du  galvano- 
mètre devait  être  gros  et  court,  pour  que  la  déviation  de  l’aiguille  ne 
lut  pas  moins  considérable  que  dans  l’expérience  directe;  nous  avons 
donné  la  raison  de  ce  fait  en  discutant  la  formule  d’Obm  (951).  On  a 
encore  constaté  que  la  soudure  n’est  pas  indispensable  ; il  suffit  de  poser 
un  fil  de  fer  sur  un  fil  de  platine,  pour  voir  un  courant  se  développer 
lorsque  l’on  élève  la  température  du  point  de  contact. 

1054.  Série  thermo-éieetriqne.  — Une  première  recherche  doit 
être  exécutée  ; il  faut  reconnaitre  quel  est  le  sens  du  courant  obtenu  en 
associant  ensemble  différents  métaux.  A cet  effet,  on  a répété  l’expé- 
rience de  .Seebeck,  en  employant  tous  les  métaux  accouplés  deux  à deux  ; 
et  l’on  a noté  le  sens  de  la  déviation  de  l’aiguille  aimantée,  quand  une 
des  soudures  est  échauffée.  M.  Becquerel  a surtout  multiplié  les  essais 
de  ce  genre,  mais  au  lien  d’opérer  à la  manière  de  Seebeck,  il  a préféré 
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SC  servir  du  galvaiioiiiètre.  Voici  l’ordre  suivant  lequel  il  a rangé  les  sub- 
stances métalliques  : 


Uismuth. 

Platine. 

Plomb. 

Étain. 

Cuivre. 


Or. 

Argent. 

Fer. 

Zinc. 

Antimoine. 


Chacun  des  métaux  de  la  série  forme,  avec  l’un  quelconque  des  mé- 
taux qui  suivent,  un  couple  tel  que  le  courant  passe  à travers  la  soudure 
chaulTée  en  allant  du  premier  mêlai  au  second.  Ainsi,  dans  un  couple 
bismuth-platine,  le  courant  va  du  bismuth  au  platine  en  traversant  la 
soudure  chaude. 


1055.  Intervernton  du  courant  aux  düveraea  tcmperaturcM.  — Le 

tableau,  que  nous  venons  de  faire  connaître,  a été  obtenu  dans  des  condi- 
tions où  la  différence  de  température  des  deux  soudures  n’était  pas  très- 
grande.  L’expérience  a,  en  outre,  fourni  un  résultat  important  : dans  ces 
conditions,  l’intensité  du  courant  est  sensiblement  proportionnelle  à la 
différence  de  température;  mais  cela  n’est  vrai  que  dans  le  cas  où 
cette  différence  est  très-petite.  Si  elle  devient  considérable,  l’intensité  du 
courant  grandit  en  général  plus  lenlenieut  que  la  température,  et  quel- 
quefois même  il  arrive  un  moment  où  elle  diminue,  tandis  que  la  tempé- 
rature continue  à croître.  M.  Régnault  a constaté  que,  si  l’on  associe  le 
cuivre  et  le  fer,  et  qu’on  élève  peu  à peu  la  température,  l'intensité  du 
courant  cesse  d’augmenter  vers  ^200“,  l’aiguille  du  galvanomètre  reste 
stationnaire  de  250“  à 260"  : quand  on  atteint  des  températures  plus 
hautes,  l’aiguille  rétrograde 

et  l'intensité  du  courant  dinn-  \ x' 

nue,  quoique  la  température 
aille  toujours  en  augmentant. 

M.  Becquerel  a même  reconnu, 

([u’à  des  températures  plus 
élevées  encore,  le  courant 


\ 

B. 


changeait  de  sens  et  se  ren- 
dait du  fer  au  cuivre  à travei  s 
le  soudure  échauffée. 


r. 


Fij,'.  190. 


1056.  IntenMlté  des  eoaraiiis  prodaits.  — Il  ne  suflit  pas  de  con- 
naître la  direction  du  courant  fourni  par  un  couple  de  deux  métaux,  il 
y a encore  lieu  de  rechercher  quelle  intensité  il  possède.  C’est  ce  qu’à 
fait  M.  Becquerel.  Dans  ce  but,  il  forma  une  chaîne  de  barreaux  métal- 
licpies  soudés  lésons  à la  suite  des  autres  {fitj.  490)  et  constituée  de  telle 
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sorte  que  l’un  eût  toutes  les  associations  possibles  des  inélaiix  qui  la 
composaient.  Chaque  cûté  AU.  BC,  CD  figure  un  de  ces  barreaux,  en 
I),  C,  D sont  les  soudures.  Toutes  ces  soudures  furent  maintenues  à 0", 
sauf  une  seule  qui  était  portée  à 20",  et  dont  réchauffement  produisait 
un  courant  mesuré  par  un  galvanomètre.  On  pouvait  apprécier  ainsi  la 
valeur  des  différents  couples  en  chauffant  successivement  chaque  sou- 
dure à son  tour.  On  obtint  les  résultats  suivants  ; 


liilC'iisilt* 

ciiAirn'.f.  du  couraul. 

tcf-(Hain r>1.24 

27.% 

Cuivre-platine S.û.'i 


liiteiisili' 

loiuLhi:  ciuirttt.  (lu  ruui-anl. 

Ker-platine 30,87 

Argent-cuivre 2 


1057.  Coarantw  thermo-électrlqae*  obteoiiai  avec  un  hcuI  métal 
préaeatauit  an  défaut  d'homofénéité.  — Des  courants  theriUO-élec- 
triques  peuvent  être  encore  produits  au  moyeu  d’un  seul  métal,  mais  il 
faut  que  deux  des  parties  successives  de  ce  métal,  présentent  une  diffé- 
rence de  stnicturc.  Ce  sera,  par  exemple,  tnt  fil  de  laiton  écroui  et  dont 
une  partie  a été  recuite,  tandis  que  l’autre  a gardé  la  dureté  et  la  struc- 
ture particulière  qu’elle  possède  après  le  passage  à la  filière.  Si  on  chauffe 
le  jioint  de  séparation  de  la  partie  recuite  et  de  celle  qui  ne  l’est  pas,  on 
constate  dans  le  fil  l’e.xistence  d’un  courant  allant,  à travers  le  point 
chauffé,  de  la  partie  recuite  à la  partie  écrouie.  L’expérience  réussit  avec 
un  fil  d’argent,  de  cadmium,  de  cuivre,  elc.  Maisavec  un  fil  de  zinc  ou 
de  fer,  le  courant  marche  au  contraire  de  la  partie  écrouie  à la  partie 
recuite.  Ces  expériences  sontduesâ  M.  Magnus;  elles  montrent  nettement 
rinfluence  exercéè  par  l’hétérogénéité  de  structure  sur  la  production 
des  courants  thermo-électriques. 

Avec  le  bismuth  employé  seul,  on  a oblenu  des  courants  thermo-élec- 
rtiques,  en  composant  un  ensemble  hétérogène  au  moyeu  d’un  procédé 

ingénieux.  M.  .Svanberg  mit  en  contact 
un  morceau  de  bismuth  cristallisé  B 
(fig.  300),  dont  la  longueur  était  paral- 
lèle au  plan  de  clivage  du  cristal,  avec 
un  autre  fragment  B'  dont  la  longueur 
était  perpendiculaire  à ce  même  plan.  11  avait  ainsi  un  barreau  formée 
d'un  seul  métal,  mais  l’une  des  moitiés  de  ce  barreau  avait  une  structure 
différente  de  celle  de  l'autre  moitié.  Dès  qu’il  chauffa  le  point  de  contact 
des  deuxbarreaiix,  il  vit  se  manifesterun  courant  dans  le  circuit.  La  même 
expérience  rèpelèe  avec,  l’antimoine,  donna  des  résultats  analogues. 
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i’iireillcnioiil,  si  l’on  ]ii-encl  un  (il  de  métal  et  si  l’on  l'ait  un  nœud  à 
ce  fil,  l’action  mécanique  exercée  a amené  une  modification  dans  la  struc- 
lure  de  la  sulistance,  et  l’on  observe  un  courant  dés  que  l’on  élève  la 
température  prés  du  nœuil.  De  même,  si  l’on  chauffe  un  fil  écroui  et 
bien  homogène,  tant  au  point  de  vue  chimique  qu’au  point  de  vue 
physique,  un  Ihix  d’électricité  chemine  dans  le  fil.  Ce  phénomène  résulte 
de  ce  (jue  l’ûiiivatiun  de  température  a eu  pour  résultat  de  recuire  le  fil 
en  partie,  et  que  dès  lors  l’homogénéité  a cessé  d’exister. 

.\u  contraire,  toutes  les  fois  qn’il  n’y  a pas  diflérence  de  structure,  il 
est  impossible  d’obtenir  le  dévelopiiement  d’un  courant.  M.  Magnus 


A « (■  1. 


Kif.  iiOI. 


amincit  un  gros  fil  de  enivre  .\lt  en  son  milieu  BC  (/iÿ.  501)  de  manière 
que  les  deux  bouts,  dont  le  diamètre  était  très-fort,  se  trouvaient  réu- 
nis par  un  fil  très-fin.  Il  ne  put  obtenir  aucun  courant,  en  chauffant  le 
point  où  le  diamètre  des  fils  changeait  brusquement.  De  même  avec  le 
incrcure,  qui  ne  saurait  présenter  d’hétérogénéité  de  structure,  il  est 
impossible  d obtenir  un  courant  thermo-électrique.  Une  colonne  DE  de 
mercure  chaud  {fig.  502)  ne  donne  pas  de  courant  quand  un  la  réunit 


avec  nue  autre  colonne  mercurielle  froide  KC;  chacune  d'elles  est 
mise  d'avance,  par  les  fils  .\  et  F,  en  rapport  avec  le  galvanomètre. 

1058.  PUe»  thenao-électrlque*.  — Dés  que  les  courants  thermo-élec- 
triques ont  été  connus,  on  n’a  pas  tardé  à construire  des  appareils,  où 
les  éléments  producteurs  d’électricité  ont  été  groupés,  suivant  la  mé- 
thode que  Volta  avait  employée  pour  associer  les  éléments  de  la  pile. 
.Alors  furent  composés  des  instruments  auxquels  nu  donna  le  nom  de 
piles  tliermo-i’li'ctriques.  Lorsque  la  pile  doit  être  formée  de  couples  fer- 
platiiie,  on  sonde,  l’un  au  bout  de  l’aulre,  plusieurs  fils  de  fer  et  de 
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platine,  en  faisant  en  ;>orte  que  les  métaux  se  succèdent  toujuurs  dans  le 
même  ordre.  Puis  le  circuit  étant  fermé  par  un  conducteur  quelconque, 
on  chauffe  les  soudures  de  deux  en  deux,  les  soudures  impaires  par 
exemple.  On  détermine  la  formation  de  courants  qui  vont  à travers  ces 
soudures,  en  passant  du  platine  au  fer,  et  qui  se  trouvent  tous  de  même 
sens.  11  faut  avoir. bien  soin  de  ne  pas  chauffer  les  soudures  paires,  parce 
que  des  forces  électro-motrices  inverses  naitraient  et  détruiraient  les 
premières. 

Une  pile  ainsi  constituée  peut  être  fermée  sans  conducteur  inter- 
polaire; il  suffit  que  le  dernier  lil  de  platine  soit  réuni  au  premier 
fil  de  fer.  Quand  on  adopte  celte  dernière  disposition,  un  effet  sc  re- 
marque qui  étonne  an  premier  abord  : .si  l’on  place  en  présence  de 
l’aiguille  aimantée  une  partie  du  circuit  mi  moment  où  la  pile  est  en 
activité,  la  déviation  de  l'aiguille  demeure  toujours  la  même,  quel  que 
soit  le  nombre  des  éléments  de  la  pile,  pourvu  que  la  portion  du 
circuit,  qui  se  trouve  en  regard  de  l'aiguille,  soit  toujours  de  même 
longueur.  Mais  si  la  pile  est  fermée  parmi  conducteur  interitolaire; 
par  e.xemple,  si  ses  deux  barreaux  extrêmes  sont  réunis  aux  fils  d’un 
galvanomètre,  alors  la  déviation  de  l’aiguille  augmente  avec  le  nombre 
des  éléments.  Ces  différences  s’expliquent  sans  difficulté,  en  appliquant 
les  lois  d’Ohm. 

1059.  Effeta  de  ces  pllcN.  — Lue  pile  thernio  électri()ue  peut  éire 
employée  à produire  tous  les  pbénomènes  que  donnent  les  piles  ordi- 
naires. Watkins  a fait  rougir  un  fil  métallique  au  moyen  d’une  pile 
thermo-électrique;  .\nlinori  a obleyu  des  étincelles;  Botot  a produit 
l’aimantation,  et  opéré  des  décompositions  chimiques.  Toutefois,  quand 
on  essaye  d’obtenir  ces  effets  avec  une  pile  lhermo-élecirique,  on  recon- 
nail  qu’il  est  indispensable  de  recourir  à un  appareil  formé  d’un  ti  és- 
grand  nombre  d’éléments,  .\insi,  on  n’a  réussi  à décomposer  l’eau 
qu’en  employant  une  pile  tbermo-électrique  formée  de  12U  couples  fer- 
platine.  Cette  infériorité  relative  des  piles  tbermo-éleclriques  tient  à 
ce  que  la  force  électro-motrice  de  chaque  élément  est  trés-faible  par 
rapport  à celle  d’un  élément  hydro-électrique;  il  faut  donc  en  employer 
un  bien  plus  grand  nombre  pour  produire  le  même  effet. 

I960.  Plie  de  M.  Poalllct.  — Mais  si  la  pile  tbermo-électrique  ne 
peut  être  comparée,  quant  à l’énergie  des  effets,  aux  piles  hydro-élec- 
triques, elle  rend  des  services  d’un  autre  ordre  : elle  a été  utilisée,  par 
M.  Pouillel,  comme  nous  l’avons  déjà  indiqué  (945),  pour  déterminer 
les  lois  des  courants,  be  plus  souvent,  elle  est  employée  avec  beaucoup 
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ili' succès  :t  la  iiiesui'c  lies  tempérai  lires,  et  dans  l’étude  de  la  chaleur 
rayonnante,  nous  en  avons 
tiré  un  parti  très-avanta- 
geux. 

La  pile  de  M.  l’ouillel, 
composée,  comme  nous  sa- 
vons, de  gros  cylindres  de 
bismuth  et  de  fils  de  cuivre 
d’un  grand  diamètre  {fuj. 

5Ü5)  donne  par  l'associa- 
tion d’un  nombre  snflisant 

de  couples  disposés  en  sé-  

rie,  un  courant  assez  éner-  Mg.  riœ. 

giijue  pour  qu’on  puisse  étudier  les  variations  d’intensité  du  flux  élec- 
trique, quand  on  le  fait  successivement  passer  dans  des  conducteurs  de 
nature  différente.  On  donne  aux  fils  de  cuivre  des  divei-s  éléments  une 
disposition  telle,  qu’on  ait  une  série  continue  où  les  deux  ^ 
métaux  alternent.  On  chauffe  les  soudures  de  deux  en 
deux,  et  on  maintient  à 0“  les  soudures  intermédiaires. 

lOül.  Pyromètre  de  M.  PonlUet.  — M.  Pouillet  a em- 
ployé, pour  mesurer  les  hautes  températures,  un  élément 
thermo-électrique,  formé  de  fer  et  de  platine.  Cet  élément 
se  compose  d’un  canon  de  fusil  C (fig.  504)  traversé  sui- 
vant son  axe  par  un  fil  de  platine  F qui  vient  se  soudei  à 
l’iiiie  des  extrémités  A du  tube  de  fer.  Un  galvanomètre  in- 
terposé  ferme  le  circuit.  La  soudure  étant  placée  au  milieu 
d'un  foyer  de  chaleur,  un  courant  thermo-électrique  se  dé- 
veloppe, et  comme  le  fil  du  galvanomètre  unit  le  fer  au 
platine  de  l’élément,  il  représente  le  conducteur  interpo- 
laire, qui  permet  au  courant  de  se  manifester;  aussi  voit-on 
l’aiguille  dévier.  Si  l’on  a eu  le  soin  de  graduer  à l’avance, 
le  pyromètre  magnétique,  par  comparaison,  avec  un  pyro- 
inétre  à gaz  introduit  dans  le  même  foyer,  on  pourra,  avec 
l’appareil  thermo-électrique  seul,  reconnaitre  la  tempéra- 
ture cherchée. 

106:1.  PUe  de  Noblli  et  »eUoni.  — Mais  de  tous  les 
appareils  employés  à la  détermination  des  températures,  celui  qui  a 
rendu  le  plus  de  services  à la  science,  est  la  pile  de  .Nobili  et  Melloni. 
Cette  pile,  déjà  décrite  (4‘Jl),  se  compose,  comme  nous  le  savons,  d’une 
II.  12 
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série  de  barreaux  alleriialivemeiit  debisimilh  et  d’autimoiiie  {(ig.  505); 

ees  barreaux  présentent,  d’un 
côté,  toutes  les  soudures  de  rang 
impair  et  celles  de  rang  pair 
du  côté  opposé  : le  tout  est 
eucliàssé  dans  une  enveloppe 
métallique,  et  séparé  des  parois 
par  un  mastic  isolant.  Les  deux 
barreaux  extrêmes  commu- 
niquent avec  des  tiges  exté- 
rieures T et  T'  que  l’on  peut 
nieltre  en  rapport  avec  le  galvanoméire.  Deux  tuyaux  creux  servent  à 
garantir  la  pile,  et  quand  on  dirige  l’axe  d’un  de  ces  tuyaux  vers  une 
source  de  chaleur,  les  soudures  de  même  ordre  s’échauffent  : la  marche 
de  l’aiguille  aimantée  permet  alors  de  mesurer  l’élévation  de  température. 

1065.  Ciraduatlon.  — Arc  d’impniaioa . — La  graduation  de  l’in- 
strument a été  donnée  (494),  nous  n’y  reviendrons  pas  ; nous  ajoule- 
roiis  un  seul  détail.  Uiiaiid  rime  des  faces  de  la  pile  est  frappée  par  le 
faisceau  calorilique  qui  émane  d’une  source,  les  soudures  correspon- 
dantes s'échauffent,  un  courant  se  manifeste,  et  l’aiguille  du  galvano- 
• mètre,  chassée  par  ce  courant,  s’éloigne  du  zéro,  décrit  un  certain  arc, 
puis,  arrivée  à l’extrémité  de  cet  arc,  elle  revient  veisi  le  zéro,  sans 
l’atteindre;  elle  exécute  ainsi  une  série  d’oscillations,  avant  de  se  fixer 
sur  l’une  des  divisions  du  cadran.  La  durée  de  chaque  expérience  exige, 
en  conséquence,  un  temps  assez  long.  Mellon!  eut  l’heureuse  idée  de  cher- 
cher s’il  n’y  avait  pas  une  relation  constante  entre  le  premier  arc  décrit, 
qu’il  appelle  arc  d'imptilnion,  et  la  position  à laquelle  l’aiguille  s’arrête 
définitivement.  11  reconnut  qu’à  un  premier  arc  déterminé  d’impulsion, 
correspondait  une  déviation  définitive  toujours  la  même.  Par  exemple, 
cet  arc  étant  de  35"  avec  la  pile  particulière  et  le  galvanomètre  qu’il  em- 
ployait, il  reconnut  que  toujours  la  déviation  définitive  était  de  20".  11 
a (;onslruit  alors  un  tableau  des  arcs  d’impulsion  successifs  et  des  dé- 
viations correspondantes.  De  celle  façon,  chaque  expérience  ne  dure 
plus  qu'un  temps  très-court,  celui  que  l’aiguille  met  à accomplir  son 
premier  mouvement.’ 

1064.  Pince  thermo-éleetriqae.  — Une  autre  disposition  trés-ingé- 
nieuse,  due  à Peltier,  a encore  permis  de  tirer  parti  des  courants  thermo- 
électriques pour  la  détermination  de  la  température  dans  certains  cas 
particuliers,  et  spécialement  de  la  tempéi'alure  d’un  espace  Irès-reslreinl, 
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par  exemple,  d'une  petite  cavité  placée  dans  rintérieurd'iin  coi-ps  solide. 
Une  pareille  détermination  est,  non  point  im- 
possible, mais  fort  difficile  avec  un  thermo- 
niélre  ordinaire.  La  pince  thermo-électrique 
de  Peltier  se  compose  de  deux  couples  formés 
cliacun  de  bismuth  et  d’antitiioinc,  tels  que 
le  bismuth  B'  (fig.  506)  de  l’iin  soit  réuni  à 
rantimoine  X de  l'autre  par  un  fil  de  cuivre. 

Le  circuit  est  complété  par  le  fil  d'un  galvano- 
mètre (J.  Quand  tout  l’appareil  est  à la  même 
température,  l’aiguille  du  galvanométie  est 
à zéro.  Mais,  si  l’on  vient  à interposer  entre 
les  deux  soudures  S,  S'  un  corps  dont  la 
température  soit  un  peu  supérieure  à celle 
du  milieu  enviruimant,  ces  deux  soudures 
s’échauffent,  et  un  courant  apparaît,  qui  fait  dévier  l'aiguille.  Les 
métaux  en  S et  en  S'  n’ayant  qu’une  petite  masse  et  une  chaleur  spé- 
cifique trés-faible,  la  sensibilité  de  l’instrument  therniométriquc  est  ex- 
trêmement grande. 

Cette  pince  thermo-électrique  a été  utilisée  trés-fréquemment  ; nous 
avons  vu  en  particulier  (560)  quel  usage  en  ont  fait  MM.  Franz  ctVViede- 
manu  pour  l’étude  de  la  conductibilité  calorifique  des  métaux. 

Un  a depuis,  en  physiologie,  employé  des  éléments  thermo-électriques 
de  très-petites  dimensions  pour  obtenir,  sans  lésion  et  par  suite  sans 
danger,  la  température  d’un  point  (luelconque  de  l organisme. 
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CHAPITRE  PREMIER 

4CTIONS  MOLÉCULAIRES 

Avant  d’aborder  Tétude  de  la  production  et  de  la  propagation  du  son 
dans  les  milieux  élastiques,  qui  fait  l’objet  de  l’acoustique,  il  est  indis- 
pensable de  porter  quelques  instants  notre  attention  sur  un  ordre  de 
faits,  dont  nous  n’avons  pu  dire  qu’un  mot  au  commencement  de  ce 
cours:  nous  voulons  parler  des  phénomènes  qui  dépendent  des  actiom 
moléculaire  X. 

1065.  Forces  molécalalres.  — Déjà,  pour  nous  rendre  compte  de  lu 
constitution  des  corps,  et  pour  comprendre  comment  leur  équilibre  mo- 
léculaire peut  se  maintenir,  soit  lorsque  la  substance  est  abandonnée  à 
elle-même,  soit  lorsqu’elle  est  soumise  à une  action  extérieure,  nous 
avons  admis  (10)  l’existence  de  deux  forces,  l’une  attractive,  l’autre 
répulsive,  s’exerçant  entre  les  particules  des  corps.  Le  caractère  com- 
mun à ces  deux  forces,  c’est  de  ne  se  manifester  entie  les  molécules 
qu’à  des  distances  tout  à fait  inappréciables  pour  nos  sens,  même  quand 
on  a recours  à l’emploi  des  instruments  les  plus  grossissants,  tandis  que 
les  forces,  que  nous  avons  étudiées  dans  les  précédents  chapitres  : In 
pesanteur,  la  chaleur,  l’électricité,  s’exercent  entre  des  particules  de 
matière  séparées  par  un  intervalle  toujours  sensible,  quelquefois  même 
considérable. 

1066.  Adhéaion.  — Cobéaion.  — L’attraction  moléculaire  porte  dii- 
férents  noms  suivant  les  circonstances  dans  lesquelles  elle  se  manifeste. 
Quand  il  s’agira  de  l’attraction  qui  s’exerce,  au  contact,  entre  deux  corps 
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solides  distincts  mi  iin  corps  solide  et  un  liquide,  nous  l’appellerons 
adhésion  ; quand  il  s’agira  de  la  force  qui  maintient  réunies  les  molé- 
cules d’un  même  corps,  nous  la  nommerons  cohésion. 

1067.  Adhéaion  entre  eorps  aolldea.  — Les  faits  curieux,  qui  Sui- 
vent et  qui  sont  faciles  à reproduire,  doivent  être  rapportés  à la  force 
d’adhésion.  Partagez,  à l’aide  d’nne  lame  d’acier  bien  tranchante,  une 
balle  de  plomb  eu  deux  parties,  et  lorsque  la  coupure  est  encore  fraîche, 
juxtaposez  les  deux  calottes  sphériques,  en  les  faisant  glisser  l’une  sur 
l’autre  comme  pour  reconstituer  la  balle  de  plomb  ; au  bout  d’un  certain 
temps,  les  deux  fragments  de  métal  seront  si  intimement  unis  qu’il  de- 
viendra iiLM'essaire  d’zimployer  un  effort  intense  pour  les  séparer.  La 
même  expérience  réussit  tout  aussi  bien,  lorsque  ce  sont  deux  lames  de 
verre  planes  doucies  à l'émeri  6n  qu’on  met  en  contact,  et,  dans  ce  der- 
nier cas,  on  peut  rendre  parfaitement  évidente  la  force  attractive  qui 
s’exerce  entre  les  deux  corps,  en  suspendant  l’une  des  lames  à un  support 
fixe  et  en  attachant  à la  lame  inférieure,  par  l’inlermédiaire  d’un  cro- 
chet, un  petit  panier  dans  lequel  on  ajoute  de  la  grenaille  de  plomb.  On 
reconnait  que  le  poids,  qui  agit  dans  une  direction  normale  pour  dis- 
joindre les  deux  disques,  doit  acquérir  une  valeur  plus  grande  à me- 
sure que  leur  contact  est  maintenu  pendant  un  temps  plus  long.  Dans 
les  verreries,  on  sait  par  une  coûteuse  expéi'ience  que,  lorsqu’on  em- 
pile les  lames  de  glaces  les  unes  sur  les  autres,  il  devient  impossible  de 
les  séparer  au  bout  d’un  certain  temps,  même  en  exerçant  un  effort  de 
glissement  ; il  en  est  qui  se  brisent  plutôt  que  de  se  laisser  écarter  des 
lames  voisines,  avec  lesquelles  on  les  avait  mises  imprudemment  en 
contact.  L’adhésion  l’emporte  alors  sur  la  cohésion. 

1068.  Adhésion  entre  les  Uqniden  et  les  solide*.  — L’adhésion 
peut  être  rendue  sensible,  au  contact  d’un  solide  et  d’un  liquide.  Une 
lame  de  verre,  quand  elle  a été  bien  débarrassée  par  des  lavages  des 
matières  grasses  et  des  poussières  minérales  que  l’air  y avait  déposées, 
adhère  assez  fortement  à la  surface  d’un  bain  d'eau,  et  lorsqu’on  exerce 
un  effort  vertical  pour  la  détacher,  on  voit  le  liquide  se  soulever  à une 
hauteur  sensible  avant  que  la  lame,  qui  emporlera  une  couche  de  liquide 
adhérente  à sa  surface,  ne  soit  c^mplélement  entraînée 

1069.  Phénoménés  «■apiilaires.  — Ces  derniers  résultats  ont  permis 
de  concevoir  et  d’expliquer  : 1“  le  changement  de  courbure  qu’affecte  la 
surface  d’un  liquide  au  contact  du  solide  qui  y est  immergé;  2"  l’ascen- 
sion ou  la  dépression  des  liquides  dans  les  tubes  étroits  et  ouveils  aux 
deux  bouts.  Ku  un  mot,  c’est  en  tenant  compte  de  l’intervention  des 
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IbiTOs  moléfulairps  qui  dt-lprininpiil  radhésinii  pl  la  colipsioii,  qu’on  a 
pu  plablir  la  thporie  de  ce  groupe  de  plunomènes  inlêressants,  dont 
quelques-uns  se  sont  déjà  présentés  à nous  dans  le  cours  de  nos  études 
antérieures,  et  qu’on  a appelés  phénotmHu’.i  capillaireft.  Nous  n’insiste- 
rons pas  sur  la  théorie,  nous  nous  contenterons  de  faire  connaître  les 
faits  principaux  et  d’indiquer  la  démonstration  expérimentale  des  lois 
les  plus  importantes  qui  les  régissent. 

1070.  Faits  priaelpaux  observas.  — Les  faits,  que  l’on  observe, 
sont  très-différents,  selon  que  le  liquide  mouille  ou  ne  mouille  pas  le 
solide  immergé. 

1“  Le  liquide  mouille  le  solide.  — I.  Lorsqu’une  lame  de  verre  pénétre 
dans  l’eau,  ou  plus  généralement,  lorsqu’un  solide  est  immergé,  en  par- 
tie, dans  un  liquide  qui  le  mouille,  la  surface  de  ce  dernier  s’élève 
d’une  petite  quantité  au-<lessus  de  son  niveau  actuel,  eu  présentant 
une  surface  concave.  C’est  ainsi  que  dans  un  verre  à boire,  une  pellicule 
liquide  se  soulève  contre  les  parois  intérieures  du  verre,  et  dévie,  à 
cause  de  sa  forme  concave,  les  rayons  lumineux  qui  la  traversent.  Il  est 
impossible,  pour  cette  cause,  déplacer  l'œil  avec  certitude  dans  le  plan 
du  niveau  de  la  surface  libre. 

II.  Quand  le  solide  plongé  dans  un  liquide  qui  le  mouille  est  constitué 
parmi  tube  capillaire  (/if/.  507),  l'immer- 
sion provoque  l’asceusioii  du  liquide  dans 
le  ttibe  au-dessus  du  niveau  extérieur,  et  le 
principe  général  de  l’hydrostatique  qui  con- 
cerne les  vases  communiquants  (79)  parait 
alors  être  eu  défaut.  La  hauteur  du  liquide 
soulevé  est  d’autant  plus  grande  (jue  le  dia- 
mètre du  tube  est  plus  petit  : en  outre,  la 
surface  libre  du  liquide  dans  le  tube  se 

creuse  d’une  manière  très-sensible,  et  sa  courbure  peut  être  considé- 
rée comme  sphérique,  quand  le  tube  est  suffisamment  étroit. 

III.  Entre  deux  lames  parallèles  (/if/.  508)  trés-rapprochées  et  mouil- 
lées par  le  liquide,  dans  lequel  elles  sont  plongées,  il  y a ascension  de 
la  colonne  liquide,  et  la  surface  terminale  préseide  la  forme  d’un  demi- 
cylindre  circulaire  concave. 

2“  Le  liquide  tiemouille  pas  le  solide.  — IV.  Lorsqu’une  laine  de  verre 
plonge  dans  le  mercure,  ou  plus  généralement,  loisqu’uu  solide  est 
immergé  partiellement  dans  un  liquide  qui  ne  le  mouille  pas,  on  con- 
state une  dépression  du  liquide  autour  du  solide  qui  y est  plongé,  et  la 
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surfacp  libre  devienl  eonvexe  aux  points  où  relie  dépression  se  mani- 
feste. 


Fig.  508. 


T 


V.  Si  la  même  expérience  est  faite,  en  immergeant  un  tube  capillaire 
{fig.  509)  dans  un  liquide  qui  ne  le  mouille  pas  (tube  de  verre  et  mer- 
cure), une  dépression  a lieu  dans  le  tube  et  la  surface  libre  est  convexe. 

1071 . 1.0111  expérimenUkle*  4e  la  eaplllarité.  — La  loi  la  plus  impor- 
tante concernant  les  phénomènes  capillaires  a été,  pour  la  première 
fois,  formulée  par  Newton;  elle  est  désignée  par  les  physiciens,  sous  le 
nom  de  loi  de  Jurin.  On  l’énonce  ainsi  : Des  tubes  capillaires  de  diffé- 
rents diamètres  étant  plongés  dans  un  liquide  qui  en  mouille  les  pa- 
rois, les  hauteurs  auxquelles  parvient  le  liquide  varient  en  raison 
inverse  des  diamètres  de  ces  tubes.  Cette  loi  suppose  que  les  parois 
intérieures  ont  été,  au  préalable,  mouillées  par  le  liquide  sur  lequel  on 
doit  opérer,  et  de  plus  que  la  température  est  demeurée  constante  dans 
le  cours  des  diverses  expériences.  Lorsque  ces  précautions  sont  prises, 
on  reconnaît  que  la  hauteur  du  liquide  soulevé  est  indépendante  de  la 
nature  de.  la  substance  solide,  et  de  l’épaisseur  des  parois  ; l’eau  s’élève 
à la  même  hauteur  dans  des  tubes  de  verre,  de  cristal,  de  quartz,  dont 
le  diamètre  est  le  même.  Au  contraire,  la  hauteur  dépend  essentieile- 
ment  de  la  nature  du  liquide  employé.  L’eau  est  de  tous  les  liquides 
connus  celui  qui  s’élève,  à la  hauteur  la  plus  grande,  dans  un  tube 
capillaire  donné. 

La  loi  de  Jurin  a été  vérifiée  par  Gay-Lussac  avec  des  tubes  dont  le 
diamètre  était  compris  entre  5"""  et  0“"',  5.  M.  E.  Desains  a poussé  la 
vérification  plus  loin,  en  se  servant  de  tubes  dont  le  diamètre  très-fin 
descendait  jusqu’à  0""",  07.  Il  a trouvé,  qu’en  s’entourant  de  toutes  les 
précautions  nécessaires  pour  éliminer  les  causes  d’erreur,  la  loi  de  Jurin 
se  vérifiait  complélemenl. 
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1072.  VériBeation  de  la  loi  de  darin.  — La  méthode  expérimentale 
adoptée  par  Gay-Lussac  et  M.  E.  Desains,  pour  le  cas  des  liquides  qui 
mouillent  les  parois  du  tube,  peut  être  ramenée  à un  exposé  très-simple: 
elle  consiste,  1“  à mesurer,  par  un  procédé  direct,  le  diamètre  du  tube 
dans  la  région  où  la  surface  libre  du  liquide  soulevé  doit  parvenir  ; 2“  à 
évaluer,  à l'aide  du  cathétomèlre,  la  hauteur  au-dessus  du  niveau  dans 
le  vase,  de  la  colonne  suspendue  dans  le  tube,  après  en  avoir  mouillé  les 
parois  intérieures  par  l’aspiration  préalable  du  liquide  au-dessus  du 
point  où  il  doit  parvenir. 

1075.  Diniealtéa  q«l ■«  prettcntont,  quand  la  liquide  ne  mouille  pa« 
le*  paroi*  du  tube  capillaire.  — La  théorie  indique  que  la  même  loi 
doit  être  vraie  dans  le  cas  des  liquides  qui  ne  mouillent  pas  les  parois 
et  qui  par  suite  se  dépriment  dans  les  tubes  capillaires.  L’abaissement 
de  la  colonne  d’un  même  liquide,  au-dessous  de  son  niveau  extérieur, 
doit  varier  en  raison  inverse  des  diamètres  des  tubes.  Seulement,  comme 
dans  ces  nouvelles  conditions,  la  nature  des  parois  exerce  une  inllncnce 
sensible  sur  la  grandeur  de  la  dépression  observée,  il  arrive  que,  même 
en  se  servant  de  tubes  de  diamètres  différents,  fabriqués  avec  les  mêmes 
matières,  la  vérific.ation  expérimentale  de  la  loi  de  Jurin  ne  se  fait  plus 
d’une  manière  aussi  nette.  Ce  n’est  pas  qu’il  y ait  plus  de  complication 
dans  l’exécution  de  l’expérience  : ainsi  on  peut  introduire  le  liquide  qui 
ne  mouille  pas  le  verre,  le  mercure,  par  exemple,  dans  des  vases  com- 
muniquants, dont  l’un,  très-large,  n’occasionne  aucune  dépression  sen- 
sible, et  dont  l’autre  soit  constitué  par  le  tube  capillaire  sur  lequel  on 
veut  expérimenter.  La  différence  des  hauteurs  du  mercure  dans  les  deux 
vases,  estimée  an  cathétomètre,  donne  la  valeur  de  la  dépression.  .Mais  il 
SP  présente  une  difficulté  fondamentale.  Quand  le  liquide  mouille  le  tube 
capillaire,  il  dépose  contre  la  paroi  intérieure  une  pellicule  liquide  très- 
mince  qui  demeure  adhérente  et  ne  se  détache  nullement  au  moment  où  la 
colonne  s’abaisse  au-dessous  de  son  niveau  primitif  dans  le  tube  II  se 
forme  donc,  dans  l’intérieur  du  tube  capillaire  mouillé,  comme  un  second 
cylindre  concentrique  au  premier,  et  l’ascension  de  la  colonne  se  fait  dans 
le  tube  central  dont  la  surface  intérieure,  offre,  en  tous  ses  points,  une  na- 
ture chimique  et  une  structure  physique  absolument  identiques;  l’on  com- 
prend alorç  très-bien  que  la  naturepropre  des  parois  des  tubes  capillaires 
soit  sans  influence  et  que  la  hauteur  du  liquide  soulevé  ne  dépende  que 
de  leur  diamètre.  Au  contraire,  quand  le  liquide  ne  mouille  pas  la  paroi, 
c’est  entre  le  solide  et  la  colonne  liquide  que  l’action  capillaire  se  produit  ; 
et  comme  la  surface  intérieure  du  tube  n’offre  jamais  dans  tons  ses 
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points,  mio  homogénéité  parfaite  de  nature  et  de  stnieture;  comme,  d’au- 
tre part,  il  existe  toujours,  à la  surface  interne  de  («>  même  tube,  une 
couche  d’air  adhérente  qui  ne  saurait  être  dissoute  par  le  liquide,  on 
voit  de  suite  qu’il  y a là  des  influences  perturbatrices  qui  rendent  bien 
difficile  la  vérification  de  la  loi  de  Jurin.  On  s’explique,  en  môme  temps, 
pourquoi  les  dépressions  d’une  colonne  mercurielle  dans  un  tube  vide 
d’air  comme  celui  du  baromètre  (lôO)  ne  sont  pas  égales  à celles  qui  se 
produiraient  dans  un  tube  identique^  oi’i  l’air  aurait  un  libre  accès. 

liOi. — Entre  deux  lames  parallèles  et  peu  distantes  l’une  de  l’au- 
tre, que  l'on  plonge  dans  un  liquide  qui  les  mouille,  la  colonne  soulevée 
demeure  suspendue  à une  hauteur  qui  est  la  moitié  de  celle  que  l’on 
observe  dans  un  tube  dont  le.  diamétix*  est  égal  à la  distance  des  deux 
lames.  Cette  loi,  dont  l'exactitude  avait  été  contestée  par  quelques  phy- 
siciens à la  suite  de  vérifications  mal  exécutées,  a été  démontrée  vraie 
d’une  manière  irréfutable  par  les  expériences  de  M.  E.  Desains. 

1074.  Compremibiiité  de»  Holiden.  — iNoiis  avons  énoncé  (8)  ce  lait 
général,  que  tous  les  corps  étaient  compressibles,  mais  nous  ne  l’avons 
véritablement  démontré  que  dans  le  cas  des  gaz.  La  compressibilité  des 
solides  s’établit  par  des  expériences  indirectes  : le  fer,  quand  il  a été 
martelé,  ou  laminé,  ou  écroui,  augmente  de  densité;  donc  il  éprouve 
une  diminution  de  volume.  Il  en  est  de  même  des  autres  métaux  ; l’or 
et  l’aident,  quand  on  les  polit  au  brunissoir,  acquiérent  à leur  surface 
une  densité  supérieure  à celle  des  couches  sous-jacentes. 

1075.  Compreaalhiiité  de»  liqnides.  — Quant  aux  liquides,  leur  com- 
pressibilité a été  plus  difficile  à reconnaître  et  à mesurer.  Pendant  long- 
temps, on  les  a môme  supposés  dépourvus  de  cette  propriété,  et  on  les  carac- 
térisait par  ces  mots  : fluides  imcomp  essible^.  Dans  les  dernières  années 
du  dix-septième  siècle,  les  académiciens  de  Florence  tentèrent  quelques 
expériences  qui  ne  furent  pas  très-heureuses.  De  l’eau  fut  renfermée 
dans  une  sphère  creuse  d'argent  qu’on  ferma  ensuite  hermétiquement  ; 
puis,  cette  sphère  fut  soumise  à une  compression  des  plus  énergiques 
dans  le  but  d’y  produire  une  déformation.  Si  ce  l'ésultat  avait  été  obtenu, 
on  aurait  pu  en  conclure  avec  certitude  la  compressibilité  de  l’eau, 
attendu  que  le  volume  d’une  sphère  est  nécessairement  diminué  toutes 
les  fois  que  sa  forme  est  altérée.  Mais,  tout  en  observant  une  défor- 
mation du  vase  sphérique,  on  reconnut,  en  même  temps,  que  le  liquide 
suintait  goutte  à goutte  à travers  quelques  gerçures  qui  s’étaient  pro- 
duites dans  l’épaisseur  de  la  paroi,  et  la  (piestion  de  la  compressibilité 
des  liquides  ne  fut  nullement  avancée  par  cette  lenlalive. 
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Plus  lanl,  Caillou  ot  Perkins  établirent,  (l’iine  manière  péremptoire,  le 
fait  de  la  diminution  de  volume  que  l’eau  subit  quand  on  la  comprime  ; 
mais  leurs  procédés  ne  permettaient  pas  de  mesurer  avec  exactitude  le 
coefficient  numérique  qu’on  a nommé  coefficient  de  compressibilité  et 
qu’on  peut  définir  ainsi  ; La  dminution  de  volume  qu  éprouve  l'unité 
de  volume  d'un  lùpiide  sous  une  pression  égale,  à une  atmosphère.  C’est 
Œrsted.qui,  en  18Üô,  donna  le  premier  une  méthode  un  peu  précise 
pour  évaluer  le  coefficient  qui  nous  occupe. 

1076.  Appareil  d’Œrated.  — Œrsled  introduit  le  liquide,  sur  lequel 
il  doit  opérer,  dans  une  fiole  cylindrique  P {fig.  .510)  surmontée  d’un 
tube  T de  diamètre  étroit  ; 
ce  petit  appareil  porte  le 
nom  de  piézomètre;  le  tube 
est  divisé  en  parties  d’égale 
capacité,  et  l’on  a mesuré 
à l’avance  le  volume  du  ré- 
servoir et  celui  d’une  divi- 
sion. Une  bulle  de  mercure 
servant  d’index  et  destinée 
à isoler  du  milieu  ambiant 
le  liquide  qu’on  veut  com- 
primer, est  placée  à la  par- 
tie supérieure  du  tube  et 
exactement  au-dessus  de 
l’eau.  11  vaut  encore  mieux, 
en  suivant  l’indication  don- 
née par  M.  Desprelz,  re- 
courber le  tube  comme 
l’indique  la  figure;  de 
cette  façon,  l'air  logé  dans 
la  courbure  fait  fonction 
d’index,  et  les  gouttelettes 
d’eau  qui  pourraient  être 
lancées  dans  le  piézomètre  et  augmenter  le  volume  de  liquide  qui  s y 
trouve,  sont  facilement  arrêtées  par  un  tampon  de  papier  buvard  placé 
vers  la  partie  supérieure  de  l’olive  b. 

Le  piézomètre  ainsi  préparé  est  plongé  dans  un  réservoir  plein  d eau 
C (fig.  511)  identique  pour  la  forme  à celui  que  nous  avons  déjà  décrit 
(H2)  en  parlant  des  expériences  de  M.  Despretz  sur  la  compressibilité 
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des  gaz.  La  pression  exercée  par  le  piston  P se  Iransniel,  par  l’intermé- 
diaire du  liquide  qui  remplit  le  vase,  jusqu’au  liquide  du  piézométre  ; 
en  même  temps  l’eau  s’élève  dans  le  petit  manomètre  M à air  comprimé 
(I6i)  fixée  à la  planchette  métallique  qui  porte  le  piézométre  et  il 
devient  facile  de  déduire  de  la  réduction  subie  par  le  volume  de  l’air 
dans  le  tube  M,  la  valeur  en  atmosphères,  de  la  pression  transmise  au 
liquide  du  piézométre.  De  plus,  la  position  finale  de  l’index  de  mercure 
en  J donne  la  mesure  de  la  diminulion  totale  de  volume  éprouvée  par 
ce  même  liquide. 

1077.  Caicnl  «le  l'experirnee.  — On  aurait  donc  ainsi  les  deux 
éléments  nécessaires  pour  estimer  le  coefficient  de  compressibilité,  si 
une  cause  d’erreur  n’intervenait  pas  dans  cette  expérience.  Le  vase  de 
verre,  qui  forme  le  piézométre,  n’e.st-il  pas  soumis,  lui  aussi,  à la  même 
compression  que  le  liquide,  et  dés  lors  le  changement  de  volume,  qu’il 
éprouve,  ne  doit-il  pas  rendre  fautive  l’eslimation  directe,  que  l’on  a 
dû  faire,  du  volume  final  du  liquide?  Eu  un  mot,  le  volume  apparent  du 
liquide  représente-t-il  exactement  son  volume  réel  ? On  démontre,  par 
le  raisonnement,  que  la  variation  de  la  capacité  intérieure  du  piézo- 
métre est  égale  air  changement  de  volume,  que  subirait  un  noyau  solide 
de  la  même  substance,  qui  remplirait  exactement  cette  capacité,  et  qui 
serait  soumis  par  tous  les  points  de  sa  surface  à la  même  pression.  Si 
donc  on  appelle  V le  volume  du  piézométre  jusqu’au  point  occupé  primi- 
tivement par  l’index  et  par  suite  le  volume  initial  et  réel  du  liquide  qui 
y est  contenu;  si  V'  représente  te  volume  apparent  de  la  même  masse 
liquide  quand  la  compression  exercée  a atteint  le  degré  voulu  ; enfin, 
si  l’on  désigne  par  K'  et  K les  coefficients  de  compressibilité  cubique 
du  verre  et  de  l'eau,  c’est-à-dire  la  diminution  de  l’unité  de  volume  de 
chacune  de  ces  substances  pour  une  augmentation  d’une  atmosphère 
dans  la  pression  exercée  sur  elle  ; par  F la  pression  finale  exprimée  en 
atmosphères  ; le  volume  réel  du  liquide  comprimé  sera  V (1 — KP).  Le 
volume  réel  de  la  portion  du  vase  qui  contient  le  liquide  au  moment  où 
la  compression  voulue  est  exercée  sera  Y'  (1 — K'P)  ; on  aura  donc  l’éga- 
lil,’.  V (t_KP)  = V'  (1 — K'P),  d’où  l’on  pourra  déduire  K,  si  toutefois 
K'  est  connu  à l’avance. 

1078.  Perfetrtloniiement  de  la  méthode.  — Mais  la  valeur  de  K'  U a 
été  établie  par  aucune  expérience  certaine.  Aussi,  après  que  la  méthode 
d’Œrsted  eut  été  reprise  et  perfectionnée  par  MM.  Colladon  et  Sturm, 
M.  Régnault  a dù  encore  revenir  sur  la  question  ; et  c’est  en  faisant,  sur 
le  piézométre  lui-même,  la  détermination  du  coefficient  de  compressi- 
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hilitù  ()i‘  la  matière  qui  ibriiie  ce  piézoïnètre,  qu’il  u pu  obtenir  des 
résultats  numériques  plus  exacts  que  ceux  de  ses  devanciers. 

Voici  les  nombres  qui  se  déduisent  de  ses  expériences  et  de  celles  de 
M.  Grassi  qui  s’est  servi  du  même  appareil  que  lui  : 

COEFFICIENTS  UE  OONFRESSIBILITÉ  UES  UUUIDES. 

tau  à 0” .■)0  millionièmes. 

Eau  à 11“ 48  — 

Alcool  à 7“ 85  — 

ÉÜieràÜ“ 111  — 

Mercure  à (i“ . 3 — 

1U7'J.  Choc  de»  fHirps.  — La  diminution  du  volume,  au  lieu  d’étre 
provoquée  dans  les  corps  par  l’emploi  d’une  force  étrangère  agissant 
d’une  manière  continue,  peut  encore  être  déterminée  par  une  action 
mécanique,  qui  ne  persiste  que  pendant  un  temps  très-court,  et  le  corjis 
comprimé,  quand  il  est  élastique,  reprend  alors,  presque  aussitôt  'cl  de 
lui-méme,  son  volume  primitif.  Ce  nouveau  cas  se  présente  dans  le  choc 
des  corps.  Il  est  utile  de  rappelei'  ici  succinctement  les  lois  qui  con- 
cernent le  choc  des  corps,  quoique  la  question  se  rattache  plutôt  à la 
mécanique  qu’à  la  physique;  car  nous  allons  trouver  en  acoustique  une 
application  fréquente  de  ces  lois. 

IiOr.sque  deux  corps,  animés  de  vitesses  différentes,  se  rencontrent,  il 
y a choc.  Si  les  deux  corps  sont  mous  et  ductiles,  des  boules  d’argile 
ou  de  cire  par  exemple,  ils  se  déforment  d'une  manière  permanente  au 
moment  du  choc,  et,  restent  accolés  l’un  à l'autre;  ils  ne  forment  plus 
qu’un  système  unique  animé  d’une  certaine  vitesse  qui  dépend  des 
masses  et  des  vitesses  primitives  des  deux  mobiles.  Si  les  deux  corps 
sont  parfaitement  élastiques,  la  déformation  qu’ils  subissent  an  moment 
du  choc,  n’est  que  momentanée  ; ils  reprennent  d’eux-mèmes  leur 
volume  initial  et  cheminent  ensuite  chacun  isolément  avec  une  vitesse 
propre  qui  peut  être  très-différente  de  la  vite.sse  possédée  par  le  mobile 
avant  le  choc. 

1080.  Voici  les  résultats  principaux  concernant  le  choc  des  corps 
élastiques  qui  ont  été  déduits  du  calcul  et  que  l’expérience  a véri- 
liês  : 

Si  deux  masses  égales,  parfaitement  élastiques  (deux  boules  d’ivoire 
de  même  diamètre),  cheminent  en  sens  contraire,  suivant  la  même  ligne 
di'oite,  avec  des  vitesses  dilTérentes  ; au  moment  du  choc,  elles  échan- 
gent leurs  vitesses  de  telle  manière  que  chacune  revient  sur  ses  pas  en 
prenant  la  vitesse  que  l’autre  possédait.  Dans  le  cas  particulier,  où  rune 
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des  masses  sérail  en  repos,  celle-ci  prendrait  donc,  au  inoinenl  du  choc, 
la  vitesse  de  la  masse  en  mouvement,  qui  retomberait  elle-même  au 
repos. 

1081.  Le  résultat,  que  nous  venons  d’énoncer,  permet  d’expliquer 
facilement  l’expérience  suivante  qn’on  exécute  depuis  longtemps  dans 
les  cours.  \ une  même  barre  Iransvei-sale  {[iy.  312),  sont  suspendues  n 

l’aide  de  fils  de  soie  des 
billes  d’ivoire  de  même 
diamètre  qui  se  juxtapo- 
sent sans  se  comprimer 
mutuellement;  leurs  cen- 
ti'es  se  trouvent  placés  sur 
une  même  ligne  droite 
horizontale.  Si  l’on  écarte 
la  bille  It  de  sa  position 
d’équilibre,  poiirla  laisser 
ensuite  retomber  comme 
un  pendule,  on  constate 
(pi’aucune  des  billes  in- 
termédiaires ne  se  dé- 
place, d’une  manière  ap- 
parente, à l’instant  où  le 
clmc  se  produit  ; la  bille 
A se  met  seule  en  mouve- 
ment, en  prenant  un  écart 
à peu  prés  égal  à celui 
qu’on  avait  déterminé  dans 
la  bille  IL  Mais  A retombe  à son  toui-,  leeboe  se  transmet  et  la  bille  U 
seule  se  déplace,  et  ainsi  de  suite.  Les  résultats  de  celte  expérience  sont 
une  conséquence  des  principes  (|ue  nous  venons  de  faire  connailre  1080. 
La  seconde  bille,  étant  immobile  et  |)ossédant  la  même  niasse  que  b,  a 
pris  toute  sa  vitesse  quand  le  choc  a eu  lieu,  et  1!  est  tombée  au  repos  ; 
seinblablemeni,  la  troisième  s’est  emparée  de  la  vile.sse  de  la  seconde, 
qui  n’a  pu  se  mettre  en  mouvement  ; la  même  communication  de 
mouvement  s’est  poursuivie  jusqu’à  la  bille  A qui,  n’étant  en  contact 
avec  aucune  masse  nouvelle,  s’est  mue  un  prenant  la  vitesse  que  U pos- 
sédait au  moment  où  elle  est  tombée. 

I08‘i.  Si  le  eboe  a lieu  entre  des  masses  différentes  ; que  rune 
tl’elles,  par  exemple,  puisse  être  considérée  comme  infiniment  grande 
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par  rapport  à l’autre,  et  qu’en  môme  temps  elle  soit  en  repos,  la  masse 
en  mouvement  reviendra  sur  ses  pas,  à la  suite  du  clioe,  en  prenant  une 
vitesse  égale  mais  de  signe  contraire  à celle  qu’elle  possédait  aupara- 
vant. C’est  ainsi  qu’une  bille  d'ivoire,  qu’on  laisse  tomber  d’une  certaine 
hauteur  sur  un  plan  de  marbre,  remonte  sensiblement  en  rebondissant, 
à la  hauteur  d’où  elle  est  partie;  elle  reviendrait  exactement  à son 
point  de  départ  primitif,  si  l’ivoire  et  le  marbre  étaient  des  corps  par- 
faitement élastiques  et  si  le  mouvement  de  la  bille  s’accomplissait  dans 
le  vide. 
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PRODL'CTION  ET  PR0PA<iiATlON  DE  SOK 


L'aLuuslique  est  la  partie  de  la  physique  qui  s’occupe  de  l’élude  du 
sou.  Elle  recherche  les  phénomènes,  qui  s’accomplissent  dans  un  coiqis 
qui  résonne,  les  actions  ([ui  provoquent  ou  modilienl  celte  résonnance; 
elle  étudie  le  mode  suivant  lequel  le  son  se  transmet  du  corps  sonore 
jusqu’à  l’observateur;  enfin  elle  rend  compte  des  phénomènes  physiques 
qui  iniluent  sur  les  qualités  dessous,  (lualités  qui  servent  à les  dilféren- 
cier  les  uns  des  autres. 


I.  — FiiüueciioN  nu  su.v 


1085.  Premier  principe.  — VibratiouM  d’an  eorpit  sonore.  — ¥1- 
braiions  d'une  corde.  — Les  molécules  de  tout  corps,  qui  rend  un  son, 
elîeclucnt,  de  part  et  d’autre  de  leur  position  d’équilibre,  de  petits  mou- 
vements qui  s’accomplissent  avec  une  grande  rapidité  et  qu’on  appelle 
mouvements  vibratoires.  Des  expériences  nombreuses  démontrent  ce  fait 
général;  indiquons  d’abord  celles  qui  se  rapportent  à la  production  du 
son  par  les  corps  solides. 

Une  corde  métallique  ou  à boyau,  de  couleur  blanche,  est  tendue 
entre  deux  arrêts  fixes,  et  placée  devant  un  fond  noir  (fitj.  5t5).  On 
l’écarte  de  sa  position  d’équilibre  en  la  pinçant  vers  son  milieu  ; et  l’on 
constate,  qu’abandonnée  à elle -même,  elle  rend  un  son  qui  persiste 
pendant  un  certain  temps.  Tant  que  le  son,  (ju’elle  fait  entendre,  est  sai- 
sissable  par  l'oreille,  le  doigt  qui  l’eflleure,  la  sent  frémir;  en  même 
temps  aussi,  à la  place  de  la  ligne  blanche  très-nette,  qui  ressortait  sur 


Digitized  by  Google 


l'KüDUCTlON  l)L'  SO^. 


195 


le  fond  noir,  l’observateur  voit  une  corde  moins  lumineuse,  qui  lui  pa- 
raît semi-transparente,  et  renflée  de  plus  en  plus,  à mesure  (|ue  la  partie 
qu’il  considère  est  plus  voisine  du  milieu.  — Tout  cela  s’expli<pie  très- 


Kig.  .Slô. 


bien.  — La  corde,  à cause  de  la  persistance  des  impressions  sur  la 
rétine,  affecte  l'œil  dans  les  positions  successives  (ju’elle  occupe  et  qu’elle 
abandonne  rapidement,  comme  si  elle  se  trouvait  à la  fois  dans  tous  les 
|K)ints  de  son  excursion.  La  grandeur  de  sou  renflement  accuse  donc 
l’amplitude  de  l’oscillation.  La  semi-transparence  de  la  corde  est  due  à 
cette  circonstance,  que  l’œil  reçoit  successivement,  mais  après  des  inter- 
valles de  temps  très-courts,  les  impressions  que  lui  envoient  dans  la 
même  direction  la  corde  et  les  parties  du  plan  de  support,  en  regard 
de.squelles  elle  se  déplace. 

1 084.  tentrea,  naeuda.  — Les  points,  où  les  vibrations  du  corps  so- 
noie  s’exécutent  avec  la  plus  grande  amplitude, 
ont  reçu  le  nom  de  ventres.  La  figure  515,  qui  est 
la  reproduction  fidèle  de  l’expérience,  montre' de 
suite  aux  yeux  de  l’observateur  qu’un  ventre  s’est 
formé  au  milieu  V,  de  la  corde.  11  est  encore  une 
considération  importante  à mettre,  en  lumière,  à 
propos  de  cette  expérience,  c’est  que  les  extrémités 
N,  et  Nj  de  la  corde  vibrante,  ne  présentent  aucun 
renflement  qui  manileste  un  mouvement  vibratoire; 
elles  restent  absolument  immobiles.  Dans  un  corps, 
qui  rend  un  son,  il  en  est  toujours  ainsi  : certains 
points  demeurent  au  repos,  tandis  que  les  parties 
voisines  du  même  corps  sont  animées  d’un  mouve- 
ment vibratoire;  on  a donné  à ces  parties  immo- 
biles le  nom  de  nœuds. 

11185.  Vibration  (dinpie,  vibration  doiibie. — 

Loi'sqiie  la  corde  passe  d’une  de  ces  positions 
extrêmes  à la  position  opposée,  on  dit  qu’elle 
exécute  une  vibration  simple.  Le  mouvement, 
qu’elle  accomplit  pour  aller  d’iine  position  extrême  à l'autre  et  (“iisuile 
pour  revenir  à sa  position  première,  représente  une  vibration  double. 

11.  15 
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108().  Verge  vibr«n(e.  — liiie*Ner}>i!  NV  (/i//.  .Mi)  lixét'  à l'une  do  se^ 
extrémités  entre  les  deux  iiiàciiuires  d’un  étau,  rend  un  son  quand  on 
l'écarte  de  sa  position  d’équilibre.  En  riiitléchissant  d’une  certaine  quan- 

lité,  le  mouvement  vibratoire  s’observe 
comme  celui  de  la  corde,  et  peu  a peu 
son  amplitude  diminue  jusqu’à  devenir 
nulle.  Il  y a,  encore  ici,  concomitance 
entre  ces  deux  faits  : le  son  produit  que 
l’oreille  perçoit  et  le  mouvement  de  va- 
et-vient  que  l’œil  apprécie. 

1087.  Diapason.  — L’il  diapason,  qui 
est  constitué  par  une  verjçe  courbe  ABC 
(fti/.  .M5)  l'end  un  son  quand  on  écarte 
les  deux  branches  à l’aide  d’une  tige  cy- 
lindiique  de  grosseui'  convenable  qu’on 
fait  passeï'  entre  elles.  On  voit  alors  les 
deux  branches  exécuter  rapidement  un  mouvement  de  va-et-vient  de 
part  et  d’autre  de  leurs  |iositions  normales;  et  en  même  temps  un  son 
très-pur  se  fait  entendre.  On  peut  obtenir  une  tiace  permanente  des  vi- 


Fig.  515. 


Fifr.  51«. 

Iiratiüus  du  diapason  lt  eu  se  servant  d’une  pointe  I'  qu’on  fixe  per- 
(lendiculairement  au  plan  de  vibration  (fin.  510).  Il  suffit  défaire  glisser 
au  contact  de  cette  pointe,  et  parallèlement  au  plan  dans  lequel  vibrent 
les  deux  brandies  du  diapason,  une  lame  de  verre  L recouverte  de  noir 
de  fumée  ; la  pointe,  en  oscillant,  trace  des  sinuO.sités  surle  verre  qui  se 
déplace;  chacun  des  traits  ainsi  obtenus  coirespond  à une  vibi-atioii 
simple.  Cette  expérience  nous  donne,  sous  sa  forme  la  plus  simple,  le 
principe  de  la  méthode  graphique  dont  nous  trouverons  plusieurs  fins 
l'application  en  acoustique. 

I (188.  VibraiioiMd'aii  timbre. — Ijii  timbre  hémisphérique  (fig.  517), 
porté  suruii  pied  immobile,  est  attaqué  par  un  archet;  aussitôt  il  rend 
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PKOIIIjCl'IüN  IH  Sü.V. 
un  son,  l'I  la  |ioiiiti'  \ , i|ni  niait  placni;  d’avance  jirès  du  timbre  e|  à une 
très-petite  distance  de  sa  surface,  est  choquée  par  lui.  On  constate  aisé- 
ment la  production  descliocs ; 
car,  outrt;  le  sou  rendu  par 
le  timbre,  une  série  de  petits 
bruits  est  perceptible  à l’o- 
r4‘ille,  etieurexistence  prouve 
({lie  les  points  du  timbre  si- 
tués, à l’origine,  auprès  de  la  _ 

{loiiile,  viennent  la  liapper 
à coups  répétés.  Toutefois, 
toutes  les  parties  du  timbre 
ne  sont  pas  en  mouvement; 
il  s’y  montre  des  nœuds.  Cer- 
tains points  tels  que  N de- 
meurent en  repos,  [icndanl 
que  les  autres  parties  du  tim- 
bre continuent  à vibrer.  Aussi 
({iiand  elle  est  placée  prés  de  “*’• 

ces  points,  la  pointe,  n’est  plus  cbo([iiée  au  moment  où  le  corps  ré- 


sonne. 

1089.  VibrationM  d’une  plaque. 

— La  plaque  horizontale  AB  (/îjf.  M 8), 
lixée  en  son  milieu,  est  recouverte 
d’une  légère  couche  de  sable;  on 
la  frotte  avec  un  archet  surl’iin  de 
ses  bords,  dans  une  direction  à |ieii 
prés  perpendiculaire  à son  plan  ; 
un  sou  est  produit,  et  l’on  voit 
anssitùt  les  grains  de  sable  sautil- 
ler. Mais'  sur  certaines  lignes,  le 
sable  s’accumule  et  finit  par  rester 
immobile.  Il  est  chassé  des  parties 
vibrantes  de  la  plaque  pour  se  ras- 
sembler sur  les  parties  qui  ne  vi- 
brent pas  et  ([u’on  nomme  lifinex 
uodalex.  L’existence  de  cliaciiiie 
des  lignes  où  la  vibration  est  nulle 


Fig.  .-il 8. 


ne  jieiil  s’ex|ili(|uer  que  pur  les  inouvenienls  simultanés  el  de  sens  iii- 
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verse  pris  par  les  deux  poi’lioiis  de  la  plaque  que cesligiiesséparetil.  Klles 
sont  là  cüiuuie  des  eharniéres  fixes  autour  desquelles  s’efleetueiit  les 
llexioiis  alternatives  et  iuvei’ses  des  parties  contiguës  de  la  lame  métal- 
lique. Des  dessins,  analogues  à celui  que  représente  la  figure  518,  son! 
tracés  par  les  gi'ains  de  sable  agglomérés.  Les  figures  obtenues  dépendent 
de  la  forme  de  la  plaque  et  du  son  qu’elle  rend  pendant  l’expérience. 
La  bailleur  du  son  est  du  reste  en  relation  intime  avec  la  disposition 
des.  ligues  nodales;  l’opérateur  fait  naitre  celles-ci,  où  bon  lui  semble, 
par  la  seule  pression  des  doigts. 

1090.  Production  du  non  pur  les  liquides.  — La  production  du  son 
par  le  mouvement  vibratoire  des  molécules  liquides,  a été  mise  hors  de 
doute  au  moyen  de  la  sirène,  petit  instrument  fort  ingénieusement  com- 


biné que  nous  décrirons  bientôt.  Dans 
cet  appareil,  qui  est  complètement  im- 
mergé dans  l’eau,  une  colonne  de  li- 
ipiide  pi'ovenant  d’un  réservoir  élevé 
s’échappe  par  saccades,  à des  intervalles 
de  temps  trés-rapprochés,  à travers  les 
orifices  circulaires,  pratiqués  dans  une 
plaque  métallique.  11  y a ainsi  une  suite 
de  chocs  alternatifs  de  l’eau  contre  l’eau, 
et  dès  loi’s  production  d’un  son.  La  si- 
rène clianle  dans  l’eau,  et  c’est  là 
même  l’origine  du  nom  donné  à cet 
instrument. 

1091.  Prodoctiou  du  (Mtn  par  les 
gaa.  — Coloaae  d’air  vlbraale.  lll 

liiyau  rectangulaire  (/iÿ.  519)  a l’une 
de  ses  faces  formée  par  une  paroi  de 
verre  ; il  est  placé  verticalement  sur  le 
sommier  S d’une  soufflerie,  au  moyen 
de  laquelle  on  peut  produire  un  cou- 
lant d’air  continu.  Le  son  se  fait  en- 
tendre et  la  petite  membrane  M ten- 
due sur  un  cadi'e  et  suspendue  dans 
l’intériem-  du  tuyau  sonore,  entre  en 
libration.  Le  fait  du  mouvemeut  vibra- 


toire est  lendu  manifeste  par  le  sautillement  du  sable  à , la  surface  do  la 
membrane.  La  colonne  d’air  (pie  renferme  le  tuyau  ne  vibre  pas  cepeii- 


Digiliztxl  by  Google 


PROPAGATION  DU  SON. 


107 


fiant  tout  entière  : certaines  tranches  gazeuses  sont  sans  mouvement, 
car,  en  tâtonnant,  on  arrive  à placer  la  membrane  dans  une  .section  (ju 
tuyau  telle  que  le  sable  reste  eu  repos. 

Dans  l’élude  que  nous  ferons  bientôt  des  tuyaux  sonores  (1159),  nous 
examinerons  avec  détail,  par  un  procédé  de  ce  genre,  la  position  des 
surfaces  nodales. 


II.  — PROPACATlnS  nr  SOS 


109^.  Nemtnd  prlnrlpe.  — Le  son  se  transmet  du  corps  .sonore,  jus- 
qu’à l’oreille  de  celui  qui  l’entend,  par  l’intermédiaire  des  milieux  pondé- 
rables. — Dans  les  circonstances  habituelles, 
c’est  par  l’air  que  le  son  se  propage  : l’expé- 
rience suivante  le  montre  clairement.  Un  mou- 
vement d’horlogerie  soulève,  à des  époques 
trè.s-rapproctiées,  un  marteau  M (fig.  520)  qui 
venant  frapper  sur  un  timbre  T,  donne  nais- 
sance à un  bruit  éclatant.  L’appareil  étant 
placé  sous  le  récipient  d’une  machine  pneu- 
matique; le  son  ainsi  engendré  s’entend  en- 
core très-bien,  si  le  vide  n’est  pas  fait;  mais  A 
mesure  qu’on  enlève  l’air,  l’intensité  du  sou 
diminue,  et  enrin,  quand  le  vide  est  à peu 
prés  obtenu,  on  voit  encore  le  marteau  frap- 
per le  timbre,  mais  on  ne  perçoit  plus  aucun 
sou.  Aussitôt  que  l’on  fait  rentrer  l’air,  le  bruit  se  fait  entendre  de 
nouveau  aussi  intense  qu’au  début  de  l’expérience. 

Le  .son  lie  cesse  d’élre  perçu  d’une  manière  à peu  prés  complète  que 
si  le  mouvement  d’horlogerie  est  porté  par  du  liège  comme  cela  est  re- 
présenté par  la  figure,  ou  bien  encore  s’il  repose  sur  un  coussin  conte- 
nant des  matières  filamenteuses,  la  ouate,  le  crin,  etc.,  ou  enfin  s’il  est 
suspendu  à une  corde  à brins  peu  serrés;  en  un  mot,  le  mouvemeiit 
d’horlogerie  doit  être  séparé  de  la  cloche  et  de  la  platine  par  une  sub- 
stance peu  compacte  formée  de  parties  ténues  qui  ne  se  touchent,  l’iine 
l’autre,  que  par  un  petit  nombre  de  points.  Cela  est  nécessaire  parce  que 
les  corps  solides  eiix-rnèmes  peuvent  transmellre  le  son.  Les  substances 
filamenteuses  renfermant  beaucoup  d’air  interposé  entre  leurs  fibrilles, 
sont  de  véritables  étoiiffoirs  pour  le  son. 
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I09">.  I.e*t  HolidcH  tranHrai«ttrnt  le  «nn.  — La  pi’euvo,  (|11P  les  sn- 
lidc's  liansmollPiU  faciloineiit  la  son,  est  doiiiiée  par  iino  foula  d’oxpê- 
rieiicps  pt  d’observations.  Tout  le  monde  sait  que  les  déeharges  loin- 
taines d’artillerie  peuvent  être  (juelquefois  entendues  si  l’on  plaee 
l’oreille  contre  la  terre,  alors  (|ue  le  son  ne  parvient  pas  à travers  l’air 
jusqu’à  celui  qui  écoute,  en  se  tenant  debout.  On  sait  que  l’oreille,  appli- 
quée à l’extrémité  d’une  poutre  entend  le  moindre  frottement  qui  se 
fait  à l’autre  extrémité. 

1094.  I>e«  liquidcH  IraannietttMiX  le  non.  — Lcs  liquides  traiisiuet- 
lent  aussi  le  son.  Un  plongeur  perçoit  parfaitement  le  bruit  de  deux 
cailloux  que  l’on  cho(pie  au  sein  de  l’eau;  et  cela,  même  à une  assez 
grande  distance. 

109a.  %'ltease  du  son  danM  l’air.  — Le  SOU,  quelle  qu’eu  soit  l’ori- 
rigine,  met  un  temps  .appréciable  pour  parvenir  du  corps  sonoi'e  jus- 
qu’à l’oreille  de  l’observateur.  Un  coup  est-il  frappé  par  iiii  outil  à nue 
assez  grande  distance  du  point  où  nous  npns  trouvons?  Nous  voyons 
l’instnuneiit  porter  le  coup,  bien  avant  que  nous  ne  percevions  le  bruit 
qui  en  résulte,  tandis  que  si  l’on  se  rapproche  convenablement,  les  deux 
ell’ets  semblent  simultanés. 

Des  expériences  directes  ont  été  faites  pour  déterminer  la  vitesse  avec 
laquelle  le  son  se  transmet.  Les  premières  lurent  exécutées  pai-  les  aca- 
démiciens français  eu  1758;  de  plus  récentes  sont  dues  aux  membres 
du  Bureau  des  longitudes,  qui  employèrent  d’ailleurs  la  méthode  des 
premiers  observateurs.  Comme,  à notre  époque,  l’art  d’observer  a fait  de 
grands  progrès,  il  est  à penser  que  les  derniers  résultats  obtenus  sont  les 
plusexacts;  aussi  parlerons-nous  de  préférence  des  déterminations  faites 
en  1822  par  Prony,  .Arago,  Humboldt,  Gay-Lussac,  Bouvard  et  M.  Mathieu. 

Elles  furent  exécutées,  pendant  la  nuit,  par  ces  observateurs  distri- 
bués en  deux  groupes  : Uuii  des  groupes  se  plaça  sur  les  hauteurs  de 
Villejuif,  l’autre  à cûté  de  la  tour  de  Monthéry;  ces  deux  stations  sont  à 
18,817)  mètres  de  distance  l’une  de  l’autre.  A une  heure  fixée  d’avance, 
le  feu  était  mis  à une  pièce  d’artillerie  sur  les  hauteui's  de  Villejuif;  les 
observateurs  de  Montihéry,  attentifs,  notaient  sur  leur  chronomètre 
l’instant  où  la  lumière  produite  par  l’inflammation  de  la  poudre  leur  ap- 
paraissait; puis  ils  écoutaient,  et  notaient  le  moment  précis  où  le  son 
parvenait  à leur  oreille.  Après  cinq  minutes  envii  on,  un  coup  de  canon 
était  tiré  à Monthéry;  les  observateurs  de  Villejuif  faisaient  à leur  tour 
deux  déterminations  identiques  aux  précédentes. 

1098.  Les  expériences  ayant  été  répétées  plusieurs  fois,  les  résultats 
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Irnmt's  perinirenl  de  cideiiler  le  vitesse  du  son.  En  effet,  la  lumière  peut 
être  fionsidérée  comme  se  traiismellant  inslaiitanémeni  de  l’uiiedes  sla- 
lions  A l’autre.  Par  conséquent,  l’intervalle  de  temps,  (pii  s’ (‘coulait  entre 
le  moment  où  l’on  voyait  la  lumière  et  celui  où  l’on  entendait  l’explo- 
sion, cet  intervalle,  dis-je,  doiinail  le  temps  que  le  son  mettait  à par- 
courir la  distance  comprise  entre  les  deux  stations.  C’était,  en  moyenne. 

et  comme  la  distance  des  deux  stations  mesure  18,015  mètres,  il 
s’ensuit  que  le  son  parcourt  ."40"', 89  par  si'conde,  à 10",  hunpi'rature 
de  l’expérience. 

On  a pu  constater,  en  outre,  en  variant  les  observations,  que  le  son  se 
propage  d’une  maniiTC  uniforme,  c’est-à-dire  que  les  espaces  qu’il  par- 
(!ourt  sont  proportionnels  aux  temps  employés  à les  parcourir. 

10!t7.  InSnenee  de  la  température.  — Lorsque  la  température 
cliange,  la  vites.se  du  son  varie;  quand  elle  s’abaisse,  la  vite.sse  du  son 
diminue.  Les  expériences,  faftes  en  Hollande  à 0",  dans  l’Amérique  du 
Nord  à — tO",  ont  bien  montré  qu’il  en  était'  ainsi.  Le  calcul  indique  que 
à 0",  la  vitesse  du  son  est  de  555  mètres,  et  que  pour  avoir  la  vitesse  du 
sou  à une  température  quelconque,  il  faut  multiplier  la  vitesse  à 0"  par 
V I -h  «t:  a étant  le  coefficient  de  dilatation  de  l’air,  et  t la  température 
au  moment  de  l'observation. 

1098.  Influence  du  vent.  — liaiis  les  expériences  faites  par  les  mem- 
bres du  Bureau  des  longitudes,  les  coups  de  canon  étaient  lirt*s  successi- 
vement des  deux  stations.  Cette  réciprocité  des  coups  avait  pour 
but  d’éliminer  l’influence  du  vent  (|ui  soufflait  d’une  station  vers  l’autre, 
et  de  faire  que  le  trouble  apporté  par  ce  mouvement  de  l’iiir  eût  lieu 
(‘U  sens  inverse  dans  les  deux  t'xpériences,  de  manière  à établir  une 
compensation  dans  la  moyenne.  Les  académiciens  franc'ais  avaient  ol>- 
servé,  en  effet,  que  le  vent  agit  pour  augmenter  la  vitesse  des  sons  qui 
suivent  la  nu'me  route  que  lui,  (’t  pour  diminuer  la  vitesse  de  ceux  qui 
marchent  en  sens  inverse. 

Mais  comme  la  rapidité  de  transmission  du  son  est  très-grande  par 
rapport  à celle  du  transport  des  couches  d’air  qui,  dans  les  vents  les  plus 
violents,  ne  dépasse  pas  50  ou  -iO  mètres  par  seconde  (658),  il  s’ensuit 
(|ue,  dans  la  plupart  des  cas,  l’influence  du  vent  est  à peu  prés  négli- 
geable. C’est  sur  l’intensité  du  son,  que  le  veut  a une  influence  mar- 
(|U(V.  Tout  le  monde  sait  qu’à  la  campagne,  le  bruit  de  la  cloche  d’un 
village  qu’on  entend  ordinairement  d’un  lieu  assez  éloigné,  cesse  d’être 
|)crceptible  au  même  endroil,  (piaud  lèvent  souffle  en  sens  contraire  de 
hi  propagation  du  son. 
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1099.  ¥lteaM>  du  daan  le*  Uqold««.  — La  vitesso  du  son  dans 
l’eaii  a été  déterminée  par  MM.  Colladon  et  Sturm,  au  moyen  d’expé- 
riences faites  sur  le  lac  de  Genève.  Le  mode  d'expérimentation  était  une 
imitation  du  précédent.  Une  cloche  C (fig.  591),  plongée  dans  l'eau,  était 
mise  en  vibration  par  un  martean  qui  la  frappait.  Au  moment  où  le  bat- 
tant atteignait  la  cloche,  une.  mèche  allumée,  fixée  au  manche  du 
marteau,  venait  enflammer  un  las  de  poudre  I*  ; de  cette  façon  une  vive 
lumière  apparaissait  au  moment  même  dn  choc.  lin  des  observateurs 


placé  au  loin  sur  le  lac,  à une  distance  mesurée  d’avance,  avait  les  yeux 
fixés  vers  la  barque  qui  portail  tout  cet  appareil,  et  il  tenait  l’oreille  pla- 
cée à l’extrémité  0 d'un  cornet  acoustique  dont  le  pavillon  T plongeant 
dans  l’eau  était  fermé  par  une  membrane  élastique.  Il  notait  l’instant 
précis  où  la  lumière  lui  apparaissait;  il  notait  ensuite  le  moment  où  le 
son  parvenait  à son  oreille  par  l’intermédiaire  de  l’ean;  et,  des  nombres 
obtenus  on  déduisait  la  vitesse  du  son  transmis  par  le  liquide.  Les  expé- 
riences ont  donné  une  vitesse  de  1 ,455  mètres  par  seconde  ; c’est  quatre 
fois  et  demie  celle  du  son  qui  se  propage  dans  l’air. 

1 100.  Ylteaiie  dn  moa  dm»m  Ira  eorpa  aolidea.  — M.  Biot  a fait  des 
expériences  sur  des  tuyaux  de  fonte  assemblés  entre  eux,  et  bien  serrés 
les  uns  contre  les  autres.  Ces  tuyaux  étaient  destinés  à conduire  l’eau, 
mais  momentanément  ils  se  trouvaient  vides  de  liquide.  Un  marteau, 
placé  à l’une  des  extrémités  de  cet  assemblage,  frappait  au  même  in- 
stant, contre  les  parois  <lu  tuyau  et  sur  un  timbre  voisin  de  celte  extré- 
mité. Un  observateur,  placé  à l’autre  bout  du  canal,  entendait  séparé- 
ment ; 1"  le  son  qui  arrivait  par  l’intermédiaire  du  métal;  2°  celui  dn 
timbre  (|iii  lui  parvennit  par  rintennédiaire  de  l’air;  les  temps  d’arri- 
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vAe  fiant  notés  il  fut  reconnu  que  le  son,  dans  les  conditions  de  l’ex- 
périence, s(‘  Iransmetlail  environ  dix  fois  plus  vite  parle  métal  que  par 
l'air. 

I^a  loiifjiienr  des  tuyaux  était  de  9.')1“',2.5  et  la  température  de  11”; 
ainsi,  en  ‘2%79,  le  son  devait  se  transmettre  par  l’air  d’un  bout  à l’autre 
du  tuyau.  Mais  l’expérience  a montré  que  le  son  arrivait,  par  l’inier- 
médiaire  du  métal,  2%5,  avant  de  parvenir  par  celui  de  l’air  ; donc  il 
ne  mettait  que  2’,7t)  — 2*,^  à parcourir  toute  la  série  des  tuyaux,  ou 
0«,29. 


III.  — TIlÉnRIK  IIK  I.A  l'KOPtGATION  III  SOS 


1101.  vibration  dra  millenx  qnl  propagent  le  aon.  — Maintenant 
que  l’expérience  nous  a prouvé  que  le  son  se  transmet,  du  corps  sonore 
jusqu’à  l’observateur,  au  moyeu  de  l’air  ou  de  tout  autre  milieu  pondé- 
rable, nous  avons  à rechercher  par  quel  mode  la  transmission  s’opère, 
et  quelle  modification  se  manifeste  dans  le  milieu  qui  sert  à la  propa- 
gation. L’expérience,  aidée  du  raisonnement,  va  nous  permettre  d’é- 
tablir que  ce  milieu  partage  lui-même  l’état  vibratoire  du  corps  dont 
les  mouvements  moléculaires  ont  donné  primitivement  naissance  au 
sou. 

1102.  Exp^rlenvea.  — Une  membrane  tendue  M'  (/if/.  522)  est  placée 
verticalement  et  porte  attaché  au  bord  du 
cadre  un  pendule  qui  vient  aboutir  à peu  près 
à sou  centre.  A une  petite  distance  de  cet 
appareil,  qu’on  peut  appeler  le  pendule  aeou- 
mique,  on  fait  vibrer  un  timbre;  aussitôt  le 
pendule  lancé  en  avant  indique  par  ses  mou- 
vements que  la  membrane  est  en  vibration. 

On  peut  également  disposer  la  membrane  dans 
une  position  horizontale,  du  sable  fin  répandu 
à sa  surface  sautille  quand  le  timbre  rend  un 
son. 

Mais  sans  recourir  à des  expériences  dispo- 
sées spécialement  dans  ce  but,  tout  le  monde 
ne  sait-il  pas  que,  sons  l inflnence  de  certains  Fig.  xiî. 

bruits,  les  \ il  res  exécutent  des  mouvements  vibratoires,  et  qu’il  en  est  de 
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nu'ine  (k>  loiite  anlro  plaque  mince,  qiiaiid  elle  est  leiidue  el  élastique? 

1103.  iWarche  pro^mMivedn  mouvement  vibratoire. — Les  mou- 
vements vibratoires,  exécutés  par  le  corps  sonore,  sont  donc  commu- 
niqués aux  différentes  couches  d’air,  à travers  lesrjuelles  le  son  se  trans- 
met. Mais  l'observation  montre  en  même  temps,  que  tout  ébi'anlement. 
communiqué  à l'air,  n'est  plus  sensible  aussitôt  que  la  cause,  qui  l'a 
produit,  cesse  d’agir.  Si  un  bruit  de  durée  très-courte  a lieu,  l’observa- 
teur placé  à di.stance,  par  exemple  à 3i0  métrés,  l’entend  au  bout  d’une 
secanide,  puis  le  silence  se  fait,  et  le  son  parvient  aux  observateurs  qui 
sont  placés  à la  suite  du  |)reiniei';  il  cbeiuine  ainsi  de  l’un  à l'autre,  tou- 
jours dans  le  même  sens,  en  parcourant  les  distances  qui  les  séparent. 
Les  couches  d’air  succa'ssives  rentrent  dans  le  repos  après  avoir  partagé 
les  ébranlements  du  corps  sonore;  et  si  l'on  suit,  par  la  pensée,  une  ligne 
droite  qui  parte  de  c,e  corps  et  que  l'on  considère  une  des  oscillations 
qu’il  exécute,  on  est  conduit  à affirmei'  que  cette  oscillation  est  répétée 
par  In  couche  d’air  en  coidact;  puis,  que  cette  couche,  d’air  revi(‘iit  an 
l’epos,  ((lie  la  couche  suivante  exi’-cule  à son  tour  le  (iremier  mouvement , 
pour  rentrer  elle-même  au  ri'pos,  i-t  (|iie  le  moiivement  se  propage 
ainsi  successivement  à tous  les  (loiiits  de  la  ligne  considérée. 

llOi.  La  (ramtmisNion  s'opère  par  les  corps  elaatlqaes.  — Il  ne 
siiflit  pas  de  savoir  que  l’air  transmet  le  son  parce  qu’il  vibre.  Il  nous 
est  impossible  de  ne  pas  |ioii.sser  plus  loin  nos  recherches.  Arrivé  an 
(loint  où  nous  sommes,  il  n’est  personne  qui  ne  se  demande,  en  vertu 
de  quelle  propriété  ces  mouvements  vont  passer  successivement  de 
chaque  couche  à la  suivante,  l.a  réponse  fournie  par  l’expérience  i\st 
tré.s-nette  : c’est  en  vertu  de  l’élasticité  de  l’air  l’I,  plus  géniTalemenf,  de 
l’élasticité  du  milieu  à la  faveur  duquel  la  propagation  s’opère.  En  efl’et. 
les  corps  mous  et  sans  élasticité  ne  transmettent  pas  le  son  : les  rideaux, 
les  tapisseries  empêchent  le  son  d’aller  d’une  salle  à la  salle  voisine,  et 
dans  notre  expérience  du  timbre  dans  le  vide,  le  coussin  qui,  en  sup- 
portant la  petite  sonnerie  empêchait  la  transmission  du  son,  en  a donné 
une  preuve  expérimentale.  L’air  transmet  donc  le  son  parce  qu’il  est 
élastique.  Examinons  comment  l’élasticité  intervient  dans  le  phénomène. 

llO.’i.  Propagation  d'aa  ébranlrmcnl  dan»  un  milieu  élaallqne. 
— Le  corps  sonore,  qui  vibre,  choque  l’air  ou  tout  autre  corps  élas- 
tique ; comment  l’ébranlement  va-t-il  se  propager  de  couche  en  coïK’he? 
l*our  le  montrer  nettement,  nous  nous  servirons  de  l’expérience  déjà 
faite  avec  une  série  de  corps  solides  élastiques,  de  billes  d’ivoire 
.bS."»),  qui,  placées  l’une  contre  l’autre  en  contact  intime,  repivsen- 
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loni  les  êli'moiits  séparables,  éÿ(aux  par  leur  niasse  criiii  milieu  coiitinii. 

(>tle  expérience,  avnns-nons  dit,  nionli’e  que  la  première  bille  trans- 
met son  mmivement  à la 
seconde,  celle-ci  s<>  soulè- 
verait si  elle  ii'était  point 
<‘ii  contact  avec  une  bille 
d’ivoire  de  même  masse  ; 
nu  lieu  de  cela,  elle  ti-aiis- 
niet  à la  troisième  bille 
le  choc  qu’elle  a reçu,  et 
In  déformation,  qu’elle  a 
subie,  et  ainsi  de  suite,  de 
|troche  en  proche. 

Mais  si  les  bilh*s  suc- 
ct'ssives  n’ont  pas  pris  de 
mouvement  sensible,  leurs 
diverses  parties  n’ont  pas 
été  pour  cela  dans  un 
repos  absolu.  Chaque  bille 
a subi  une  déformation  : 
s«‘s  molécules  se  sont  rap- 
prochées; puis  elles  ont 
repris  leurs  distances  pri- 
mitives. Ainsi,  ce  ne  sont  pas  les  billes  élastiques  qui  se  déplacent,  c'est 
In  compression  qu’elles  éprouvent  qui  se  propaftede  l’une  à l’antre. 

1 106.  DilatatioaH  et  coadraiiatioBs.  — Appliquons  cela  à In  pnipa- 
•'ation  du  son  dans  l’air.  Afin  de  simplitier  et  dt-  n’avoir  à considérer  le 
phénomène  que  dans  une  direction,  nous  ima^rinemns  d’abord  que  le 
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corps  vibrant  soit  à l'extrémité  d’un  tiilie  prismatique  indéfini  et  ouvert 
à ses  deux  bouts.  Il  vient  en  oscillant  chasser  l'air  qui  est  devant  lui  dans 
le  tube,  et  le  pousse  vers  l’intérieur,  du  moins  dans  une  des  phases  de 
son  mouvement  vibratoire.  Nous  pouvons  donc  concevoir  que  ce  corps 
vibrant  soit  remplacé  par  un  piston  P tfig.  .’iiAt  auquel  serait  donné  le 
même  mouvement.  I.e  piston  s’enfonce-t-il  dans  b*  tube,  il  produira  le 


Digilized  by  Google 


204  ACOUSTIQUE. 

'même  effet  que  la  face  antérieure  riii  corps  sonore  au  moment  où  elle 
clioquail  la  lame  d'air  en.  contact. 

L’air  étant  ainsi  poussé,  la  colonne  tout  entière,  que  le  tube  contient, 
ne  se  mettra  pas  en  mouvement  comme  le  ferait  un  corps  absolument 
rigide,  car  l’air  est  compressible.  La  première  tranche  gazeuse,  celle 
qui  est  en  c.ontact  avec  le  )iiston  se  rapprochera  de  celle  qui  la  suit,  et 
tout  d'abord  une  couche  AD,  d’une  longueur  très- petite,  mais  finie 
diminuera  de  volume.  Rn  vertu  de  l’accroissement  de  sa  force  élastique, 
cette  couche  tendra  à revenir  à son  volume  primitif,  elle  le  fera  en  com- 
primant l’air  de  la  couche  voisine,  dont  la  force  élastique  est  moindre; 
cette  seconde  couch(^  diminuera  donc  A son  tour  de  volume,  tandis  que 
la  couche  d’air  qui  la  précède,  celle  qui  la  première  a reçu  l’ébranle- 
ment, reprendra  son  volume  primitif  et  que  les  parties  dont  elle  est 
formée,  retomberont  an  repos.  La  seconde  couche  d’air  sera  condensée 
comme  l'a  été  la  première,  puis  la  compression  passera  à la  troisième, 
de  celle-ci  ,i  la  quatrième,  et  ainsi  de  suite. 

Que  le  pi.ston  exécute  un  mouvement  en  sens  inverse.  La  première 
tranche  de  gaz,  qui  remplit  le  tuyau,  occupera  un  plus  grand  volume, 
l'ile  sera  dilatée  et  sa  force  élastique  diminuera.  La  seconde  tranche 
aura  dès  lors  une  pression  supérieure  à celle  de  la  première  ; elle  se 
dilatera  à son  tour  en  ramenant  la  première  au  repos,  et  la  dilatation 
se  transmettra  de  proche  en  proche  comme  s’était  transmise  auparavant 
la  compression. 

L’expérience  nous  ayant  montré  que  la  vitesse  du  son  dans  l’air  est 
de  540  mètres,  il  en  résulte  que  l'état  vibratoire  de  la  première  couche 
met  une  seconde  pour  arriver  à la  tranche  qui  est  située  A 540  mètres 
de  distance. 

1107.  PropaKatlon  de»  mouvement»  vibratoires.  — Ce  qui  a été 

dit  des  deux  mouvements  de  va-et-vient  du  piston  s’applique  aux  mou- 
vements vibratoires  du  corps  sonore.  Il  y a plus  : la  théorie  que  nous 
venons  d’expliquer  comprend  non-seulement  le  cas  de  l'excursion  tout 
entière,  qui  constitue  la  vibration,  mais  encore  celui  de  tous  les  mouve- 
ments élémentaires,  dans  lesquels  on  peut  décomposer  une  vibration 
complète.  Ainsi,  quand  la  première  oscillation  simple  s’accomplit  et  que 
les  molécules  du  corps  sonore  marchent  toutes  dans  le  même  sens  eu 
chassant  l’air  vers  l’intérieur  du  tuyau,  le  mouvement  de  ces  molécules 
n’est  pas  uniforme  : il  ressemble  tout  A fait  A celui  d’un  pendule;  les 
oscillations  sont  isochrones  malgré  les  variations  d’amplitude;  la  vitesse 
de  chaque  molécule,  qui  est  d’abord  nulle,  va  croissant  ju.squ’A  ce  que 
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wlle  inuléculü  altci^'iie  sa  position  première  d’èt|iiilibre,  puis  la 
vitesse  décroît  de  nouveau  pour  devenir  nulle  à la  limite  de  l’excur- 
sion.  Déplus,  la  loi  de  variation  de  la  vitesse  dans  ce  mouvement  pério- 
dique est  précisément  celle  qui  régit  le  mouvement  pendulaire.  Que  l’on 
considère  les  dilTérentes  phases  de  vibration  dont  il  vient  d’ètre  parlé,  el 
les  condensations  ou  dilatations  successives,  t|ui  correspondent  à cha- 
cune d’elles,  iront  se  propageant  le  long  du  tuyau,  en  marchant  rime  à 
à la  suite  de  l’autre. 

1 108.  Ondes  sonores.  — Le  corps  vibrant  est-il  constitué  par  une 
lame  élastique  AO,  fixée  en  O {fig.  525)  et  dont  la  pallie  AB  se  trouve 
vis-à-vis  du  tuyau.  Cette  lame  après  avoir  été  écartée  de  sa  position 
d’équilibre  de  sorte  que  AB  vienne  en  A'B',  se  met  à osciller  dès  qu’elle 
est  abandonnée  à elle-même.  En  vertu  de  son  élasticité,  elle  tend  à 
revenir  en  AO,  s’approche  lentement  d’abord  de  cette  posi-  ^ 
lion,  va  ensuite  plus  vite  et  acquiert  sa  vitesse  maximum  en 
y arrivant,  puis  la  dépasse  et  vient  en  OA"  par  un  mouve- 
ment  qui  se  ralentit.  En  OA"  elle  reste  un  instant  au  repos  ! ; 

pour  revenir  en  OA',  et  ainsi  de  suite.  Au  début  de  la  pre-  '■  ! 

mière  vibration,  la  couche  d’air  voisine  de  A'B'  a été  fai-  • ; 
blement  condensée,  parce  que  la  vitesse  de  la  lame  vibrante  '(  ; 
était  très-petite  ; cette  légère  condensation  se  propage  telle  ’•  ; 
(|uclle.  Derrière  elle,  il  se  produit  une  condensation  un  peu 
plus  forte  qui  chemine  coininc  la  jiremière,  et  ainsi  de  suite.  « 

La  condensation  des  tranches  d’air  augmentera  d'une  ma-  ^ig•545. 
nière  continue  et  deviendra  maximnin  lorsque  la  lame  sera  venue  en  AB; 
à partir  de  là,  elle  diminuera  et  sera  suivie  par  d’autres  condensations 
de  moins  en  moins  considérables  jusqu’à  ce  que  la  position  A"B"  soit 
iilteinte.  A celte  époque  la  lame  rétrogade,  et  les  dilatations  se  succè- 
dent en  suivant  les  mêmes  lois  que  les  condensations  ])récédentes. 

1 I Ü9.  Reprénentatlaii  graphique  de»  coadennationtt  et  de»  dilata- 
tion». — La  figure  526  j. 

montre  l’état  de  l’air  du  7 “V 

tuyau  après  deux  vibrations 
simples  de  la  lame.  Elle  a 
été  dessinée  d’après  celte 
convention  que  les  teintes 
les  plus  foncées  représentent  les  condensations  les  plus  considérables, 
les  espaces  blancs  expriment  les  dilatations  : les  demi-teintes  corres- 
pondent aux  points  où  l’air  est  à la  pression  ordinaire. 


ü,  U V y 


t'ig.  üiü 
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SouM'ill  011  reproh«!iili!  ces  étais  variables  de  la  cuiideiisalioii  de  1 air 
par  une  tourbe.  La  droite  .\Y  est  dirigét;  suivant  l’axe  du  tuyau,  et  la 
liauteui’,  à laquelle  s’élève  la  courbe  au-dessus  de  cette  droite,  ou, 
connue  ou  le  dit  eu  géométrie,  rordonnée  de  la  courbe,  donne  la  gran- 
deur de  la  (uuidensatiou  au  point  correspondant  ; quand  la  courbe  est  au- 
dessous  de  XV,  les  longueurs  des  ordonnées  négatives  donnent  les  va- 
leurs de  la  dilatation.  Les  deux  modes  de  représentation  que  nous 
venons  d’indiquer  sont  donc  équivalents,  ils  expriment  les  mêmes  étals. 

1110.  l.onj;aear  d'ondulaiton.  — k mesure  que  les  dilatations  et 
les  condensations,  distribuées  sur  la  longueur  ty,  progressei’onl  le  long 
du  tuyau  en  marcbantavec  la  vitesse  du  son  dans  l'air,  c’est-à-dire  à rai- 
son de  .">40  métrés  par  seconde,  de  nouveaux  changements  de  dwisité  rc- 
sullerontdn  mouvement  vibratoire  de  la  lame  qui  continue  à oscillei  . Ce.s 
changements  se  représenteront  par  une  courhe  identique  à la  précédente, 
ils  se  propageront  avec  la  même  vitesse  que  les  premiers,  et  de  nou- 
veaux arcs  de  courbe  iront  ainsi  se  succédant  sans  interruption.  Au 
bout  de  deux  vibrations  doubles  de  ta  lame  vibrante,  l’état  du  tuyau  sera 
celui  (lue  représente  la  ligure  527,  et  ainsi  de  suite. 


.1  a « 


M».  r,r,. 

Si  l’on  appelle  ’/  la  distance  à laipiel le  parvient  le  inonveinent  vibratoire 
pendant  la  durée  d’une  oscillation  double  de  la  lame  vibrante  ; au  bout  de 
n oscillations  doubles  de  celte  lame,  n'i.  sera  la  distance  à laquelle  se 
sera  Iransinis  le  mouvement  vibratoire  ; et  si  n est  le  nombre  d’oscilla- 
tions complètes  e.xécutées  par  le  corps  vibrant  en  une  seconde,  on  aura 
ni  = V,  V étant  la  vitesse  du  .son;  d’on  >.  = (ielle grandeur  qui  est 
égale  à la  longueur  occupée  par  l'enseinble  des  tranches  dilatées  et  con- 
densées pour  une  vibration  complète,  a été  nommée  la  lotiijueur  d'ondu- 
liilion.  Elle  dépend,  comme  on  le  voit  : pour  un  même  son,  de  la  nature 
du  milieu  dans  lequel  ce  son  se  propage  ; et,  pour  un  même  milieu,  de 
la  rapidité  des  vibrations  correspondantes  au  son  ])roduit. 

1111.  Vllesne  de*  molécnle»  vlbranln.  — Mais,  outre  les  cliailge- 
inenls  de  volume  qui  nous  ont  occupé,  il  l'aul  encore  signaler  les  mou- 
vements de  l’air,  qui  s'et't'eclueid  comme  ceux  de  la  laine  vibrante  elle- 
même  Une  condensation  ne.  se  propage  que  si  les  molécules  gaziuises 
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alU'iiiles  les  pruiiiièn's  se  déplacent  en  se  rapprucliaiit  de  celles  (|iii  les 
suivent,  et  (|u'ensinte  celles-ci  se  déplacent  à leurtourde  la  inèiiie  quan- 
tité. Les  dilatuliuns  ne  cheminent  (pie  par  un  inouveinent  des  molécules 
on  sens  inverse  du  précédent.  Ainsi,  chaque  molécide  d’air  a un  mouve- 
ment oscillatoire  suivant  l’axe  du  tuyau.  L’amplitude  de  ce  inouvemenl 
est  tuiitel'ois  très-petite,  et  les  longueurs,  qui  correspondent  aux  excur- 
sions des  molécules  de  part  et  d’autre  de  leur  position  d’équilibre,  sont 
négligeables,  quand  on  les  compare  à la  longueur  de  l’onde  sonore. 

La  molécule  M,  prise  en  un  point  quelconque  du  tuyau,  a sa  vitesse 
inaxinmm  quand  la  condensation  est  maximum  ; sa  vite.sse  est  de  sens 
inverse  et  aussi  maximum  quand  il  y a dilatation  maximum.  On  pourra 
donc  se  servir  des  courbes  précédemment  obtenues  pour  avoir  une  re" 
présentation  graphique  de  ces  vitesses  successives  ; les  ordonnées  de  la 
portion  de  courbe  située  au-dessus  de  .\’Y  correspondant  aux  vitesses  dans 
un  sens,  que  nous  considérerons  comme  positives,  les  ordonnées  de  l’arc 
iiiléricur  correspondront  aux  vitesses  en  sens  contraire,  aux  vitesses  né- 
gatives. 

Nous  remarquerons,  en  outre,  (pi'il  résulte  de  la  simple  inspection  de 
ces  mêmes  courbes  {fig.  5‘27)  que,  pendant  que  les  ondes  correspondantes 
à un  même  son  se  propagent  l’une  à la  suite  de  l’autre,  dans  la  direc- 
tion .\Y,  deux  molécules  d’air  situées  sur  cette  ligne  et  distantes  l’une  de 
l'autre  d’une  longueur  d’ondulation  ou  d’un  nombre  ([uelconque  de  lon- 
gueurs d’ondulation  sont  animées  au  même  moment  de  vitesses  égales, 
et  de  même  signe  ; elles  sont  dans  la  même  phase  de  leur  mouvement 
vibratoire.  Deux  molécules  séparées  par  un  intervalle  égal  à une  demi- 
longueur  d’ondulation  ou  à un  nombre  impair  de  demi-longueurs  d’on- 
didation,  sont  animées  de  vitesses  égales  et  de  signes  contraires. 

I I 12.  PropaKàllon  dans  un  mlllrn  indéBal.  — Comment  passer  du 
cas  de  la  transmission  des  ondes  sonores  dans  un  tuyau  à celui  de  la 
propagation  du  son  dans  un  milieu  homogène  qui  n’est  limité  dans 
aucune  direction?  11  sutlit  pour  cela  d’imaginer  que,  dans  tous  les  sens,  à 
|iartir  du  centrede  rébraidement,  seprodui.sent  lesebangementsquenous 
avons  étudiés  dans  une  seule  dii'ection.  Aux  mêmes  distances  du  (xmUi'c, 
les  lames  d’air  seront  à la  fois  dans  la  même  phase  de  vibration,  et  on 
pourra  les  considérer  comme  formant,  par  leur  ensemble,  une  surface 
sphérique.  Le  son  se  pro])agera  donc  dans  le  milieu  indélini  |iai  une 
série  d’ondes  sphériques  alternativement  condensées  et  dilatées. 

Ilir».  Réfic.KioB  du  «on.  — Écho.  — \ cette  théorie,  se  rattache 
celle  de  la  réllexion  du  son  ou  des  échos.  L’onde  sonore  rencontru  un 
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übstacle  ; elle  revieiil  sur  ses  pas  eu  se  propaj;eanl  deiiüiiveau,  eu  sens 
inveisie,  dans  le  milieu  qui  lui  a déjà  servi  de  véhicule  ; de  telle  sorte 
qu'un  individu  placé  eu  avant  de  l’obstacle  entend  la  repidduction  du 
son  primitif,  comme  s’il  émanait  celte  lois  d’un  centre  de  vibration 
placé  en  arrière  de  l’obstacle  lixe.  Les  lois  de  la  réflexion  du  son  sont 
d’ailleurs  celles  de  la  réflexion  de  la  chaleur  ou  de  la  lumière. 

Ku  général,  ou  appelle  rayon  sonore  la  ligne  suivant  laquelle  le  sou  se 
propage,  on,  si  l’on  veut,  la  ligne  droite  qui  joint  le  point  où  le  son  se  pro- 
duit à l’oreille  de  l’observateur.  Dans  le  cas  d’un  obstacle  fixe  placé  sur 


Kig. 


le  trajet  des  ondes,  un  pouira  dire  que  le  rayon  sonore  réfléchi  tait, 
avec  la  normale  à la  surface,  un  angle  égal  à l’angle  (jue  fait  le  rayon 
sonore  incident  avec  la  même  normale.  On  le  prouve  aisément  en  répé- 
tant l’expérience  des  miroirs  conjugués.  Un  son  faible,  le  tic  lac  d’une 
montre,  quand  il  est  produit  au  foyer  U {fiti.  528)  de  l’un  des  miroirs 
se  fait  entendre  distinctement  au  foyer  de  l'autre,  quoique  la  distance 
des  deux  surfaces  réfléchissantes  soit  de  plusieurs  mètres. 

ill-i.  Le  cas  le  plus  simple  de  la  réflexion  est  celui  où  l’on  prend, 
comme  direction  de  la  propagation  de  l’oi  dre  sonore,  une  droite  pei  peii- 
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diculaire  à l’obstacle,  au  plan  CD  (fiy.  5‘29).  Dans  ce  cas,  le  rayon  inci- 
dent est  normal  à la  surface,  l’angle  de  réflexion  est  nul  et  les  ondes 
réfléchies  cheminent  en  sens  contraire  des  ondes  directes,  et  suivent  la 
même  ligne  de  propagation.  Par  suite,  un  observateur  placé  à une  cer- 
taine distance  d’un  mur  vertical  entend  de  nouveau  le  son  qu’il  a émis, 
après  un  temps  égal  à celui  que  le  son  emploie  pour  aller  jusqu’au  mur 

(540“  \ 

I7  le  suii 

lui  revient  une  seconde  après  qu’il  a ètè  produit  ; s’il  prononce  quatre 


Fig.  J*). 


syllabes  en  une  seconde,  il  commencera  à percevoir  la  première,  par  voie 
de  réflexion,  au  moment  même  où  il  achèvera  de  prononcer  la  quatrième; 
et  les  trois  autres  seront  nettement  reproduites  à la  suite  de  la  première. 
Tel  est  le  phénomène  des  échos.  L’onde  est-elle  condensée  au  moment 
du  contact  ; la  couche  d’air  qui  se  trouvait  entre  AB  et  CD  est  réduite  à 
n’occuper  que  l’espace  compris  entre  A'B'  et  CD  ; réduite  ainsi,  elle  réa- 
git, l’obstacle  fixe  s’oppose  à la  réaction  qui  ne  peut  plus  se  faire  dans 
le  sens  ordinaire,  et  la  tranche  gazeuse  reprend  son  volume  primitif, 
en  condensant,  à son  tour,  celle  qui  l’a  condensée  d’abord,  et  la  conden- 
sation va  se  propager  en  sens  inverse  de  l’onde  qui  arrivait.  Une  dilata- 
tion fera  de  môme.  Le  son  reviendra  vers  son  origine. 

Les  courbes  qui  figurent  les  condensations  et  les  dilatations  après  1a 
réflexion,  ne  seront  donc  autres  que  les  courbes  tUiiqXiÿ,  qui  auraient 
dû  les  représenter,  si  l’obstacle  n’avait  pas  existé.  Mais  ces  courbes 
doivent  être  repliées  sur  elles-mêmes  aux  points  où  se  trouve  l’obstacle, 
et  l’on  a les  courbes  figuratives  tuvxy. 
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Mais  il  ii'eii  esl  pas  de  iiiéiiie  des  courbes  <|ui  repiéseiileid  les  vitesses; 
il  faudra  iion-seideineiil  les  replier  comme  les  précédentes,  mais  encore 
il  sera  indispensable  de  les  luire  tourner  autour  de  la  ligne  liorizontale 
«pie  nous  iiüimnerons  XV,  car  pour  une  onde  condensante  (pii  se  réflé- 
chit, les  vitesses  des  nndécmies  sont  dirigées  en  sens  invei'se  de  l'ob- 
slacle.  On  aura  alors  la  figure  l'u'v'x'i/ . 


|v.  — ItiTEHKÉK  KSC  KS  lit  SOS. 


1115.  Jusqu’à  présent,  nous  avons  considéré  les  ondes  sonores  se  pro- 
pageant isolément  dans  les  milieux  élastiques;  plaçons-nous  dans  un  cas 
plus  compliqué.  Supposons  ipic  des  ondes  sonores  cheminant  dans  l'air 
et  émanant  d’un  même  cenlre  d’ébranlement  rencontrent  sur  leur  route 
des  obstacles,  deux  murs  plans,  par  exemple,  formant  entre  eux  un 
angle  plus  ou  moins  obtus  ; ces  murs  donneront  naissance,  comme  nous 
l’avons  vu  g IHô,  à deux  systèmes  d’ondes  réfléchies  qui  seront  dans 
les  mêmes  «niditions  (|uc  s’ils  émanaient  chacun  d’un  centre  sonore, 
distinct  situé  derrière  l’obstacle.  Les  ondes  réfléchies  rencontreront  dans 
l’air  fonde  incidente,  et  se  croiseront  aussi  entre  elles.  Ne  parlons  que 
de  ces  dernières;  que  résultera-t-il  de  leur  entre-croisement?  Évidemment, 
une  molécule  d’air  placée  sur  leur  trajet  ne  pourra  prendre  e.xclusivement 
ni  l’une  ni  l’autre  des  vitesses  que  lui  apportent  les  deux  ondes  qui  l’at- 
teignent à la  fois;  elle  acquerra  une  vitesse  unique  qui  sera  la  résultante 
des  deux  vitesses  apportées  par  les  ondes  rèlléchies.  Ur,  plusieurs  cas 
doivent  se  présenter  : 1“  Il  pourra  se  faire  que  la  molécule  soit  placée  à 
égale  distance  des  deux  cenlres  sonores  virtuels  engendrés  par  la  l'éflexion 
du  son,  centres  qui  envoient  des  ondulations  de  même  période,  et  alors 
les  vitesses  communiquées  à la  molécule  seront  égales  et  de  même  signe  ; 
elles  s’ajouteroid,  c’est-à-dire  qu’au  point  dont  il  s’agit  il  y aura  renforce- 
ment du  son.  Ou  bien  ; ‘2"  la  molécule  d’air  sera  placée  à des  distances 
des  centres  sonores  différant  entre  elles  d’on  nombre  pair  de  demi-lon- 
giieui's  d’ondulation;  et  encore  cette  fois, comme  cela  résulte  de  ce  qui  a 
été  dit  g 1111,  les  vitesses  s’ajouteront,  et  le  renforcement  aura  lieu. 
On  bien,  enfin  ; 3“  la  molécule  gazeuse,  dont  il  est  question,  sera  séparée 
des  deux  centres  ; par  des  distances  qui  différeront  d’un  nombre  impair 
de  demi-longueurs  d’onde,  et  cette  fois  les  vitesses  communiquées  seront 
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égales  el  tle  signe  contraire;  elles  s’annuleront,  et  il  y aura  par  suite 
destruction  du  son.  Nous  arrivons  donc  à ce  l ésultat  reinarquahle  qu'il 
doit  exister,  en  avant  des, deux  obstacles,  des  séries  de  points  où  le  son 
passe  alternativement  par  des  inaxima  et  des  miniina  d’intensité.  Ce 
phénomène  porte  le  nom  d’interférences  du  son. 

1116.  Expérience»  de  Snvart  cl  de  Meebeck.  — L’eX[iél'ienC(!  a 
parfaitement  justifié  ces  indications  de  la  théorie;  Savait  a étudié 
les  interférences  provenant  de  la  rencontre  des  ondes  directes  et 
des  ondes  rélléchies  parmi  grand  mur  vertical;  et  il  a reconnu,  en  tâ- 
tonnant et  par  le  seul  secours  de  l’oreille,  l’existence  de  nœuds  et  de 
ventres  alternatifs  dans  la  masse  d’air  placée  en  avant  de  l’obstacle. 
Seebeck  a emplové,  dans  le  même  but,  le  pendule  acoustique  déjà  dé- 
crit g 1102. 

1117.  Expérience  de  M.  Deanin».  — Les  interférences  du  son  se 
manifestent  tout  aussi  bien  par  l’emploi  seul  d'ondes  directes,  sans 
recourir  aux  ondes  rélléchies.  .V  cet  effet,  M.  P.  Desains  a imaginé  la 
disposition  suivante.  Au  centre  d’une  caisse  parallélipipédique  en  bois, 
dont  les  parois  intérieures  sont  garnies  de  ouate,  aboutit  l’emboucluire 
d’un  fort  sifllet  mis  en  activité  par  une  soufflerie.  Les  ondes  sonores 
produites  par  les  vibrations  de  l’instrument  sortent  en  même  temps  de 
la  caisse  par  deux  ouvertures  circulaires  pratiquées  à sa  paroi  supé- 
rieure, et  symétriquement  placées  par  rapport  au  sifflet.  Dans  ces 
conditions,  on  a,  se  propageant  au  sein  de  l’atmosphère  extérieure, 
deux  systèmes  d’ondes  directes  possédant  exactement  la  même  tona- 
lité, et  pouvant  cependant  être  considérées  comme  émanant  de  deux 
centres  distincts  ; les  deux  orifices  circulaires  dont  nous  venons  de 
parler.  Les  circonstances  nécessaires  à la  production  du  phénomène 
des  interférences  sont  réalisées;  ces  interférences  doivent  se  produire. 
Kn  efl'ct,  une  membrane  tendue  sur  un  cadre  et  saupoudrée  d'un  peu  de 
sable  qu’on  porte  en  divers  points  du  plan  vertical  passant  par  les  deux 
orifices,  montre  bien,  par  les  alternatives  de  sautillement  et  de  repos  de 
la  poussière  qui  la  recouvre,  l’existence  des  ventres  et  des  nœuds  alter- 
natifs. 

LH 8.  Expérience  de  .W.  Lins^Jou.».  — On  doit  à .M.  Lissajous  une 
expérience  trés-curieuse  qui  rend  parfaitement  sensibles  les  résultats 
produits  par  l’entre-croiscment  d’ondes  directes  de  môme  période  se 
propageant  dans  des  directions  à peu  près  parallèles.  Une  plaque  circu- 
laire de  cuivre,  d’égale  épaisseur  en  tous  ses  points  et  aussi  homogène 
que  possible,  est  fixée  en  son  milieu  {fig.  530).  On  l’attaque  en  un  des 
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points  de  son  poiirlour,  avec  un  archet,  de  iiiaiiière  à lui  faire  rendre  un 
son  cjui  corresponde  au  partage  de  la  plaque  en  dix  secteurs  égaux. 
Comme  nous  l’avons  expliqué  (g  1089),  deux  secteurs  consécutifs  sont 
animés,  au  même  instant,  de  mouvements  de  sens  inverse  : Tun  produit 
dans  l’air  une  onde  condensée,  au  moment  même  où  le  secteur  qui  le  suit 

immédiatement,  engendre 
une  onde  dilatée.  Il  y aura 
donc,  cheminant  ensemble 
dans  l’air  placé  au  dessus 
de  la  plaque,  deux  systèmes 
d’ondes  présentant  des  con- 
ditions différentes.  Chaque 
système  proviendra  des  cinq 
.secteurs  d’un  même  ordre  de 
parité,  qui  tous  accomplis- 
sent à la  fois  leurs  mouve- 
ments dans  le  même  sens.  Il 
en  résulte  que  sur  l’axe  ver- 
tical qui  passe  par  le  centre 
de  la  plaque,  les  molécules 
d’air  recevront,  à chaque  in- 
stant, de  la  part  des  deux 
systèmes  d’ondes,  des  vi- 
tesses égales  et  de  signe 
contraire;  le  son  y possédera  une  intensité  sensiblement  nulle.  Mais 
si,  par  un  moyen  quelconque,  on  supprime  dans  l'air  les  ondes  de 
l’iin  des  systèmes,  les  vitesses  communiquées  par  les  ondes  demeurées 
libres  s’ajouteront  entre  elles,  parce  qu’elles  seront  de  même  signe,  et  le 
son  sera  dès  lors  considérablement  renforcé.  Pour  réaliser  cet  arrêt  des 
ondulations  d’un  même  groupe,  M.  Lissajous  prend  un  carton  de  même 
diamètre  que  la  plaque  ; il  trace  à sa  surface  les  dix  secteurs  égaux,  et  les 
évidede  deux  en  deux.  Fait-il  alors  vibrer  la  plaque  métallique,  il  lui 
suflit  de  poser  le  carton  préparé,  à une  petite  distance  de  sa  surface,  de 
manière  à cacher  par  les  parties  pleines  tous  les  secteurs  de  même  pa- 
rité, et  aussitôt  le  son  rendu  par  la  lame  est  énergiquement  renforcé;  s’il 
enlève  le  carton,  le  son  s’anéantit  à peu  prés  complètement;  s'il  le  re- 
place, le  renforcement  se  produit  de  nouveau.  Dispose-t-il  le  disque 
évidé  de  façon  à ce  que  les  parties  pleines  cachent  successivement  les 
moitiés  de  deux  secteurs  consécutifs,  le  son  garde  son  intensité  habi- 
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luelle;  c’est  que,  dans  ce  cas,  les  demi-secteurs  restés  libres  envoient 
des  ondes  discordantes.  Enfin,  commnniqiie-t-il  an  disque  un  mouve- 
ment de  rotation  autour  de  l’axe  vertical  de  la  plaque,  l’oreille  perçoit 
des  renforcements  intermittents  du  son  de  la  plaque  tout  à fait  compa- 
rables à des  battements. 


Digitized  by  Google 


CIIAlMTItE  III 


nr  NOK 


I.  — |\TP.NSITK 


Un  son  (pii  sp  fait  ontondre  sp  distin^up  dps  milrps  par  trois  rarar- 
lères  qui  ronslitiiPiit  cp  qup  l’on  appplle  sps  (pialilps;  linteiiiiüé,  la  haii- 
leur  Pt  1p  timbre.  Cps  qualités  feront  mainlPiiant  l’objet  dp  notre  élude. 

1119.  1/intensité  du  son  qui  s’estime  par  la  distance  extrême  plus  ou 
moins  <{randp  à laquelle  un  observateur  peut  le  percevoir,  dépend  de 
l’amplitude  des  vibrations.  Une  corde  tendue  peut  très-bien  servir  à le 
démontrer.  Que  cettc!  corde  soit  peu  écartée  de  sa  position  d’équilibre, 
le  son  qu’elle  produira  sera  peu  intense  et  le  renflement  de  la  cord(* 
peu  considérable.  .\u  contraire,  la  corde  est-elle  écartée  le  plus  possible 
de  sa  position  d’équilibre,  les  vibrations  ont  plus  d’amplitude,  et  en 
même  temps  l’intensité  du  son  est  augmentée.  Ua  démonsti’ation,  faite  au 
moyen  de  la  corde,  se  répéterait  toute  semblable,  avec,  une  plaque,  un 
tuyau  ou  un  timbre,  et  l’on  trouverait  toujours  (|ue,  toutes  les  fois  que 
les  excursions  des  molécules  vibrantes  ont  moins  d’étendue,  le  son 
devient  moins  intense. 


II.  — IIAUTEUIt  1)0  SON 

.NOJIBRl:  nr.  VIIIIUTIONS  CORIlESPOXnAST  A UN  SOS  DONNÉ 

1I‘20.  Un  chant,  quel  qu’il  soit,  esteomposé  de  sons  que  nous  distin- 
guons les  uns  des  antres  par  une  qualité  spéciale  : Vacnïté  ou  la  firiivilê. 
Celle  qualité  est  tout  à fait  indépendante  des  autres.  Une  même  voix 
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peut  donner  deux  notes,  qui  résonnent  avec  la  même  intensité,  c'esl- 
â-dire  qui  sont  entendues  à la  même  distance  extrême  par  le  même 
individu,  et  cependant  leur  hauteur  peut  être  trê.s-différenle.  Ile  même, 
un  son  peut  tantôt  éclater  avec  force  et  retentir  à une  grande  dis- 
lance, tantôt  résonner  presque  tout  bas,  et  pourtant  être  tel  qu’une 
oreille  musicale  reconnaisse  parfaitement  la  même  note  dans  les  deux 
sons  émis.  Enfin,  deux  instruments,  qui  diffèrent  par  le  timbre  au  point 
que  même  les  plus  inhabiles  ne  s’y  trompent  pas,  peuvent  faire  entendre 
des  notes  équivalentes  en  musique,  et  qui  seroiil  dites  à t'unismi. 

Cette  qualité  spéciale,  la  hauteur  du  son,  a été  étudiée  par  les  physi- 
ciens, qui  ont  recherché  dans  le  corps  sonore,  quelle  était  la  c.ause  des 
sensations  différentes  que  nous  traduisons  par  ces  mots  : tel  son  esl 
plus  grave;  tel  son  est  plus  aigu,  lis  ont  résolu  la  question  et  prouvé, 
par  des  expériences  très-décisives,  que  la  hauteur  du  son  dépend  du 
nombre  des  vibrations  exécutées  en  un  temps  donné.  L’acuïfé  du  son 
augmente  quand  le  nombre  de  vibrations  par  seconde  devient  plus  grand. 

La  solution  de  cette  question  date  d’une  époque  déjà  bien  reculée; 
on  a même  voulu,  mais  sans  preuves  positives,  remonter  jusqu'aux 
philosophes  grecs  pour  retrouver  les  premières  connaissances  sur  ce 
sujet.  Eu  tout  cas,  ii  ne  nous  reste  que  des  récits  inacceptables  sur  les 
méthodes  qu’ils  employaient. 

Dans  les  premières  années  du  dix-septième  siècle,  le  P.  Mersenue  mil 
en  œuvre  des  procédés  rigoureux  d’investigation,  cl  donna,  par  une  ex- 
périmentation appropriée,  la  démonstration 
des  lois  qu’on  avait  admises  jusque-là  sans 
preuves  expérimentales.  A propos  des  cordes  vi- 
brantes, nous  dirons  un  mot  du  procédé  qu’il 
employa.  Pour  le  moment,  nous  décrirons  les 
instruments  et  les  méthodes  qui  doivent  être 
préférés  : la  sirène,  la  roue  dentée,  la  mé- 
Ihode  graphique. 

H21 . sirène.  — Description.  — La  sirène, 
imaginée  en  1819  par  Cagniard  de  la  Tour, 
se  compose  de  deux  plateaux  circulaires  P, 

1”  (fif).  .531)  presque  en  contact  l’un  avec  l’au- 
tre, et  dont  les  axes  se  confondent.  Chacun 
d’eux  est  percé  d’un  même  nombre  de  trous  O' 

0'  équidistants,  itistribués  sur  une  ciiconférence  d’une  grandeur  déter- 
minée, dont  le  centre  esl  sur  l’axe  commun.  Le  plaleau  fixe  P forme  le 
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fond  supérieur  d’une  boîte,  dans  laquelle  on  insuffle  de  l’air,  au  moyen 
d’un  tuyau  fl  qui  s’y  trouve  adapté.  Le  plateau  P',  soutenu  par  un  pivot 
XX',  est  mobile  autour  de  son  axe.  L’air  insufflé  passe  par  les  ouvertures 
pratiquées  au  fond  P de  la  boite,  et  vient  choquer  l’air  extérieur,  quand 
les  trous  des  deux  plateaux  se  correspondent;  au  contraire,  cet  air  reste 
emprisonné  dans  la  boite,  quand  les  ouvertures  de  l’un  et  de  l’autre  pla- 
teau ne  sont  pas  en  regard.  Quand  le  plateau  mobile  est  mis  en  rotation, 
ces  deux  phénomènes  ont  lieu  successivement  à des  intervalles  de  temps 
qui  peuvent  être  très-rapprochés. 

H22.  Vibrations  d«  i’instrnment . — Au  moment  OÙ  le  Courant  d’air 
sort  et  s’échappe  à la  fois  par  toutes  les  ouvertures,  un  choc  a lieu  contre 
l’air  extérieur  : de  là  une  vibration  simple.  Au  moment  où  ce  courant  est 
arrêté,  l’air  qui,  emporté  d’abord  par  sa  vitesse  acquise,  laisse  un  vide 
partiel  derrière  lui,  revient  sur  lui-méme  : une  vibration  nouvelle  et 
en  sens  inverse  se  produit.  Les  plateaux  sont-ils  percés  de  dix  ouver- 
tures : à chaque  tour  du  plateau  mobile  dix  coïncidences  et  dix  inter- 
ruptions SC  succèdent,  et  eu  somme,  vingt  vibrations  simples  se  sont 
produites  et  propagées  dans  l’air  extérieur. 

Le  procédé  employé  pour  faire  tourner  le  pla- 
teau mobile  est  des  plus  simples  et  des  plus  in- 
génieux. Cagniard  de  la  'four  a utilisé  le  vent 
môme  qui  sert  à produire  le  son.  A cet  elfet,  les 


Fig.  ;>32. 


axes  des  orifices  O,  0'  ne  sont  pas  perpendicu- 
laires aux  plateaux  ; pour  le  plateau  fixe,  ils  sont 
inclinés  dans  un  sens;  pour  le  plateau  mobile,  en 
sens  contraire  : leur  direction  est  cependant  tou- 
jours perpendiculaire  aux  rayons  de  la  circon- 
férence sur  laquelle  ils  sont  distribués.  La  fi- 
gure 532  montre  la  coupe  des  deux  plateaux  par 
un  plan  passant  par  la  ligne  DE.  L’air  qui  sort  de  l’un  des  orifices  du 
plateau  fixe  frappe  les  bords  de  l’orifice  correspondant  du  plateau 
mobile,  détermine  le  mouvement  d’abord,  l’accélère  ensuite,  et,  selon 
que  1 on  chasse  l’air  avec  une  pres.sion  plus  ou  moins  grande,  on 
obtient  une  rotation  dont  la  rapidité  peut  être  amenée  progressivement 
a la  valeur  convenable,  pour  que  le  son  acquière  l’acuité  que  l’on  désire. 

1125.  Compteur  de  la  Hir«ne.  — Le  son  étant  obtenu,  il  faut  comp- 
ter le  nombre  de  vibrations  qui  lui  correspond.  Ce  compte  sera  fait,  si 


l’on  délermine  le  nombre  de  tours  que  le  plateau  effectue  par  seconde. 
Autant  de  lonrs,  antanl  de  fois  2fl  vibrations. 
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Un  appareil  que  l’on  nomme  compteur  est  disposé  pour  cet  usage. 
L’axe  de  la  sirène  est  tra\aillé  à sa  partie  supérieure  en  forme  de  vis  sans 
fin  V {fig.  551),  qui  engrène  à volonté  avec  une  roue  dentée  R à l’axe  de 
laquelle  est  adaptée  une  aiguille  mobile  sur  un  cadran.  La  roue  a-t-elle 
100  dents,  le  cadran  porte  100  divisions,  et  pour  chaque  tour  de  la  vis 
s.ins  fin,  la  roue  avançant  d’une  dent,  l’aiguille  marche  d’une  division. 
Cette  première  disposition  permet  de  compter  jusqu’à  100  tours  du  pla- 
teau ou  2,000  vibrations  de  l’air.  — Il  faut  pouvoir  aller  plus  loin.  — 
Dajis  ce  but,  à l’axe  de  la  roue  dentée  est  fixée  une  tige  métallique  ou 
bras  a qui  tourne  avec  elle,  et  qui,  à chaque  tour,  rencontre  une  dent 
d une  roue  R'  dont  l’axe  est  parallèle  à celui  de  la  roue  R.  Le  bras,  pour 
passer,  force  celte  roue  d’avancer  d’une  dent,  et  cette  nouvelle  rotation 
est  aussitôt  accusée  sur  un  second  cadran,  par  le  déplacement  d’une 
aiguille.  Sur  ce  second  cadran  on  lit  donc  combien  de  fois  le  plateau  a 
fait  100  tours.  De  celte  manière,  on  peut  poursuiv  re  l’expérience,  pendant 
un  temps  assez  long,  et  compter  un  nombre  de  vibrations  considérable. 

Mais  le  compteur  ne  doit  pas  marcher  toujours;  il  doit  être  arrêté 
pendant  qu’on  effectuera  les  tâtonnements  nécessaires  pour  faire  rendre 
à la  sirène  le  son  voulu.  Afin  qu’il  ne  fonctionne  qu’en  temps  utile,  les 
axes  des  roues  sont  portés  par  un  plateau  que  l’on  peut  faire  glisser, 
d’une  petite  quantité  dans  une  coulisse  en  le  poussant  au  moyen  de  bou- 
lons C,C'  ; si  l’on  pousse  ce  plateau  d’un  côté,  en  appuyant  sur  le  bouton 
C.',  la  vis  sans  fin  cesse  d’engrener;  si  l’on  appuie  sur  C,  la  vis  sans  fin  et 
la  roue  R viennent  en  prise. 

1124.  Marche  d'nac  expérience.  — Pour  faire  usage  de  la  sirène, 
on  désengrène  la  roue  du  compteur,  et  l’on  note  la  position  des  ai- 
guilles, que  nous  supposerons  toutes  deux  au  zéro,  pour  plus  de  simpli- 
cité. L’instrument  est  alors  fixé  sur  une  soufllerie  à pression  constante 
qui  envoie  de  l’air  dans  la  boite;  le  plateau  P prend  un  mouvement 
qui  s’accélère  peu  à peu.  Quand  le  son  que  l’on  veut  produire  est  obtenu, 
on  règle  la  soufflerie  par  le  déplacement  de  la  masse  M (§  1125),  afin  de 
conserver  aussi  longtemps  qu’on  le  désire  la  note  musicale  dont  il  s’agit  ; 
on  tâtonne  un  peu  et  lorsque  le  résultat  est  tout  à fait  satisfaisant,  on 
presse  d’une  main  le  bouton  C de  la  sirène  et,  en  même  temps  de 
l’autre  main,  l’on  pousse  le  bouton  d’un  compteur  à secondes,  qui 
marque  l’instant  précis  où  les  roues  ont  engrené.  Le  sou  est  maintenu 
pendant  plusieurs  minute.s.  Quand  on  veut  mettre  fin  à l’expérience, 
on  pousse  à la  fois  le  bouton  G'  de  la  sirène  pour  désengrener,  et  le  bou- 
ton du  compteur  à secondes.  L’expérience  est  terminée.  Lit-on,  par 
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ftxeniple,  sur  le  compteur  de  la  sirène,  que  l’aiguille  chargée  de  marquer 
les  centaines  de  tours  est  à la  division  10  ; cela  indique  que  le  plateau  a 
fait  1,000  tours  correspondant  à 20, OOil  vibrations;  l’aiguille  qui  marque 
les  tours  est-elle  à la  division  55  : cela  veut  dire  qu’il  faut  ajouter fois 
20  vibrations  an  nombre  précédent,  l,e  total  des  vibrations  est  21,060. 
•Si  l’expérience  a duré  00  secondes,  le  nombre  de  vibrations  simples 
rorrespondant  au  son  donné  est  ou  234  par  seconde. 

Comme  le  nombre  cle  tours  marqué  par  les  aiguilles  est  estimé  à un 
tour  prés,  celui  des  vibrations  l’est  à 20  vibrations  près.  L’erreur  peut 
paraître  grande;  mais  on  l’atténue  autant  qu’on  veut,  en  prolongeant  la 
durée  de  l’expérience.  La  plus  grande  difficulté,  dans  ce  cas,  consiste  à 
maintenir  le  son  que  rend  l’instrument,  à la  même  bauteur,  pendant  tout 
le  temps  voulu.  En  se  servant  de  la  soufflerie  à pression  constante  ima- 
ginée récemment  par  M.  Cavaillé-Coll,  on  arrive  ù réaliser  cette  con- 
stance parfaite  dans  la  hauteur  du  son  aussi  longtemps  qu’on  le  désire. 

1125.  ttoufflerie  * preanlon  eoiMtante  de  M.  CavaUlé-Coll.  — La 
figure  553  nous  donne  une  idée  assez  exacte  de  la  disposition  adoptée 


Fig.  555. 

par  M.  Cavaillé-Coll,  pour  rendre  constante  la  vitesse  d’écoulement  d’un 
gaz  dans  la  soufflerie.  L’air,  injecté  à la  façon  ordinaire,  arrive  par  le 
conduit  F dans  une  caisse  de  bois  présentant  deux  compartiments  dis- 
tincts A et  B.  De  B le  gaz  passe  par  l’orifice  0 dans  une  sorte  de  soufflet 
K dont  les  parois  latérales,  qui  sont  formées  par  du  cuir  trés-souple 
permettent  au  fond  supérieur  de  se  déplacer  ; il  continue  sa  marche,  pé- 
nètre par  O'  dans  le  compartiment  A,  pour  s’échapper  finalement  par  le 
conduit  E.  Or,  la  paroi  supérieure  du  soufflet  K entraîne,  dans  son  mou- 
vement, une  soupape  conique  S .susceptible  de  rétrécir  plus  ou  moins  le 
diamètre  de  l’orifice»  O.  Cette  même  paroi  est,  en  outre,  pressée  de  haut 
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(‘Il  bas  par  une  niasse  de  plomb  M qui  exeree  une  pression  variable,  sui- 
vant la  position  qu’on  lui  donne  sur  le  levier  b mobile  autour  d’un  axe 
fixe,  placé  à l’une  de  ses  extrémiti's.  La  masse  M étant  dans  une  position 
déterminée  qui  va  demeurer  invariable,  l'air  passe  de  F en  K,  en  suivani 
le  ebemin  que  nous  venons  d’indiquer,  le  soufflet  s’ouvre  alors  d’une 
eertaiiie  quantité,  et  le  courant  ^'azeux  s’échappe  eu  K avec  une  certaine 
vitesse.  Il  y a,  à ce  moment,  équilibre  entre  la  force  élastique  du  gaz 
contenu  dans  K et  la  pression  extérieure  totale  transmise  par  la  paroi 
du  soufflet.  Mais  si  la  vitesse  d’insufflation  en  F vient  é croître  par  une 
cause  quelconque,  le  soufflet  augmente  aussitôt  de  volume,  et  son  fond 
supérieur  se  soulève  en  eiilraiiiant  la  soupape  conique.  L’orifice  0'  devient 
plus  étroit;  et  l’équilibre  se  rétablit  sous  l’influence  de  la  même  pression 
extérieure.  Finalement  il  ne  passe  pas  plus  d’air  qu’auparavant  dans  le 
compartiment  A;  la  vitesse  d’écoulement  en  E demeure  constante.  L’effet 
inverse  se  produit  quand  l’insufflation  devient  moindre  par  le  canal  F. 
rte  telle  sorte  que,  dans  tous  les  cas,  la  pression  de  l’air  dans  le  conduit  E 
ne  saurait  varier.  L’opérateur  a,  de  plus,  la  faculté  de  régler  cette  pression 
dés  le  début  et  suivant  les  besoins  de  chaque  expérience,  en  donnant  à 
la  masse  M une  position  convenable  sur  le  levier  L. 

112t>.  Rooedeirtéc.  — La  siréiie  était  déjà  connue,  lorsque  Savart, 
en  1830,  inventa,  pour  des  expériences  spéciales,  un  appareil  qui  est, 
sans  aucun  doute,  bien  inférieur  au  précédent,  mais  qui  peut  servir 
aussi  à compter  le  nombre  de  vibrations  par  seconde  qui  correspond  à 
un  son.  En  tous  cas,  il  est  intéressant  par  son  principe  ; on  l’appelle  la 
roue  dentée  de  Savait.  Il  se  compose  d’une  roue  dentée  R (fig.  334), 
tournant  autour  d’un  axe  avec 
plus  ou  moins  de  rapidité,  selon  la 
volonté  de  l'expérimentateur  qui 
la  met  en  mouvement  au  moyen 
d’une  manivelle  et  d’une  corde 
sans  fin  S.  Les  dents  de  la  roue 
viennent  frapper,  chacune  à leur 
tour,  contre  le  bord  d’une  carte  (i, 
que  l’on  tient  à la  main.  A chaque 
dent  qui  inHéchit  la  carte,  une  vibration  a lieu,  puis  la  dent  s éloigne, 
abandonne  le  corps  élastique  à lui-mf’me,  et  une  nouvelle  vibration 
a lieu  en  .sens  iuvci’se.  Au  total,  à chaque  dent  qui  passe,  il  faut  compter 
deux  vibrations.  Un  compteur  semblable  à celui  de  la  sirène  permet 
d’estimer  le  nombre  de  tours  de  la  roue  dentée,  et  l’expérience,  d où 
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l’on  déduit  le  nombre  de  vibralions  correspondant  à un  sou,  est  iden- 
tique à la  précédente. 

L’infériorité  de  cet  instrument  tient  à ce  que  sa  masse  doit  être  néces- 
sairement considérable  ; ce  n’est  pas  un  instrument,  c’est  une  énorme 
machine;  tandis  que  la  sirène,  légère  et  portative,  remplit  le  but  pro- 
posé sans  embarras.  En  outre,  il  est  toujours  à craindre  que  la  caile 
frappée  par  une  dent  et  écartée  par  le  choc  ne  soit  pas  revenue  à sa  po- 
sition normale  lorsque  la  dent  suivante  arrive.  De  plus,  il  est  nécessaire 
de  le  dire  : il  faut  deux  expérimentateurs  habiles  pour  manœuvrer  la 
roue  dentée,  l’un  qui  tourne  la  manivelle  et  dont  l’oreille  doit  être  bien 
exercée  et  les  mouvements  bien  réguliers,  et  l’autre  qui  manœuvre  les 
deux  compteurs  aux  temps  convenables.  Ainsi,  avec  la  roue  dentée,  on 
ne  gagne  rien  en  précision,  on  peut  perdre  même;  on  perd  certainement 
au  point  de  vue  de  la  commodité  de  l’appareil.  Savart  savait  tout  cela 
parfaitement,  aussi  n’employait-il  la  roue  dentée  que  dans  les  expé- 
riences où  il  voulait  produire  des  sons  très-aigus  et  covmaître  le  nombre 
de  vibrations  correspondant.  Il  ne  put  pas  trouver  dans  ce  but  d’instru- 
ment meilleur  que  la  roue  dentée,  dont  les  dents  ont  pu  frapper  la  carte 
jusqu’à  24,000  fois  par  seconde. 

1127.  Méthode  Kraphiqae.  — Yoici  une  nouvelle  méthode,  dont 
nous  avons  indiqué  déjà  le  principe  (g  1087),  qui,  peu  employéejusqu’à 
ces  dernières  années,  semble  être  destinée  à remplacer  toutes  les  autres. 
.Sa  précision  est  grande,  son  emploi  facile;  elle  n’exige  qu’un  mouvement 
de  rotation  bien  réglé,  et  les  progrès  de  la  mécanique  appliquée  permet- 
tent de  nos  jours  de  .satisfaire  à une  telle  exigence. 

Au  corps  vibrant  D {fig.  555)  on  fixe  une  tige  aiguë  P d’une  masse  né- 
gligeable, et  devant  cette  tige  qu’on  rend  horizontale,  on  fait  passer  la 

tranche  d’une  roue  R,  qui 
tourne  d’un  mouvement  uni- 
forme, dans  un  plan  horizon- 
tal, en  faisant,  je  suppose,  un 
tour  par  seconde.  Le  corps 
vibrant  étant  disposé  de  telle 
A'  sorte  que  ses  mouvements 

^ s’exécutent  dans  un  plan  pa- 

rallèle à celui  de  l’axe  de  rotation  AA',  il  est  clair  que  sur  la  tranche 
de  la  roue  recouverte  de  noir  de  fumée,  une  ligne  ondulée  sera  tracée 
par  la  pointe.  Autant  cette  ligne  aura  de  dentelures,  autant  le  corps 
sonore  aura  exécuté  de  vibrations  doubles.  L’expérience  faite,  il  suffira 
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du  compter  le  nombre  de  ces  dents  qui  se  dessinent  sur  une  moitié, 
un  tiers  de  la  roue,  pour  qu'en  doublant,  triplant,  on  ait  le  nombre 
de  vibrations  par  seconde  qui  correspond  au  son  produit.  A ces  trois 
inétliüdes,  nous  devons  en  ajouter  encore  une  autre  (gllô8);  mais 
comme  cette  dernière  repose  sur  les  résultats  obtenus  par  les  trois  piaV 
cédeiites,  il  faut  avant  tout  faire  connaître  ces.  résultats. 


III.  — UK  LA  GAMHK 


1128.  .\ombre  de  vIbratlooM  correa|»ondaat  aux  diveraea  aotea 
de  la  gamine.  — La  gamme  est  formée  de  sept  notes,  dont  la  musique 
fait  usage  et  que  te  physicien  a étudiées,  à son  point  de  vue,  en  clftr- 
cbaut  le  nombre  de  vibrations  qui  correspond  ù chacune  d’elles.  Il  est 
résulté  de  cette  étude  la  connaissance  immédiate  du  rapport  qui  e.xisie 
entre  le  nombre  des  vibrations  d’une  note  quelconque  de  la  gamme  et  le 
nombre  de  vibrations  qui  correspond  à la  première.  Voici  quelles  sont 
les  difl’érentes  valeurs  de  ce  rapport  obtenues  expérimentalement. 


ut  ri  mi  fa  la 

9 ."i  4 5 il 

‘ X 4 ü 2 5 


ii  ut 
■) 

8 


Commence-t-on  la  gamme  par  une  note  telle  que  le  nombre  de  vibra- 
tions correspondant  soit  de  522  par  seconde,  on  aura  pour  les  notes 
successives  : 


Ht  ré  mi 

fit 

sot 

la 

522  522xj|  522x’^ 

4 

:>22x= 

O 

522x^ 

522x 

si  ni 

522x-|  522x2 


ll2t).  LA  normal.  — Nous  venons  de  commencer  la  gamme  par  une 
note  correspondant  à 522  vibrations  par  seconde,  mais  nous  eussions  pu 
prendre  toute  autre  note  pour  point  de  départ.  La  gamme  forme  une 
phrase  musicale,  une  mélodie,  elle  reste  la  mémo  au  fond,  qu’elle  soit 
chantée  par  une  voie  grave  ou  par  une  voie  aiguë.  Toutefois,  quand  des 
instruments  ou  des  voix  doivent  exécuter  un  morceau  d’ensemble,  il  faut 
qu’ils  aient  un  point’ de  départ  commun  sur  lequel  tous  s’accordent.  De 
plus,  le  caractère  d'uii  air  change  beaucoup,  selon  qu’il  est  traduit  avec 
des  notes  basses  ou  élevées  ; il  faut  donc  une  entente  préalable  sur  la- 
quelle se  règlent  le  compositeur  et  les  exécutants  ; c’est  ce  que  l’on  a 
fait,  et  dans  tous  les  pays,  les  musiciens  adoptent  un  diapason  qui 


Digitized  by  Coogle 


VCOliSTKjlt. 


‘i-2‘2 

duiiiie  uiiü  iiulu  la  ilu  hauteur  déleriniiiée,  et  sur  la(|uelle  les  instru- 
ments sunt  accordés.  Cette  note,  qui  devrait  être  invariable  et  la  même 
pour  tous  les  pays,  a par  malheur  subi,  dans  la  suite  des  temps,  des  va- 
riations assez  notables.  Aujourd’hui,  en  France,  un  arrêté  du  ministre 
d'Ktat  a (ixé  le  la  normal  à un  nombre  de  vibrations  é^ral  à 870  vibra- 
tions simples  à la  seconda.  Dans  la  commission  qui  a été  appelée  à dé- 
libérer sur  ce  sujet,  c'était  M.  Lissajous  qui,  à bon  droit,  représentait  la 
science  de  l’acoustique. 

1150.  Notation  de«  dlveraeM  gamme»  naturelles.  — Un  est  convenu, 
d’après  Sauveur,  de  représenter  par  ai,,  l’id  le  plus  grave  de  la  basse, 
par  lit,  celui  qui  le  suit  en  montant,  et  qui  répond  à un  nombre  de  vi- 
brations double;  «tj,  utj,  etc.,  sont  les  désignations  des  premières 
notes  des  gammes  successives. 

Or  le  la  normal  est  celui  de  la  gamme  qui  commence  par  ut./,  on  le  dé- 
signe par  /«J,  qui  correspond  à 870  vibrations  simples  par  secomle  : ce 

qui  donne  pour  ut/.  870x  | = 5-2  vibrations  par  seconde,  pour  ut , : 

522  I 

-.y-  OU  261  et  pour  «t,.  Fut  grave  du  violoncelle,  261  ; 2 = 150  .y  Kii 

musique,  on  emploie  des  notes  plus  graves  que  celte  dernière  note  : 
ut  — , et  enfin  ut  — „ qui  est  la  plus  basse  des  notes  usitées,  répond  à 

52  vibrations  g- 

1151.  Limites  de»  Honii  perçu».  — La  note  la  plus  grave,  qui  suit 
usitée  en  musique,  correspond  donc  à peu  près  à 55  vilirations  par  se- 
conde ; c’est  ut  — J : la  plus  aiguë  est  lu„  ; elle  correspond  à 6,960  vi- 
brations. L’oreille  peut  cependant  très-bien  apprécier  des  notes  plus 
graves  ou  plus  aiguës.  .M.  Despretz  a fait  construire  un  diapason  dont  le 
son  correspondait  à 75,000  vibrations  par  seconde;  l’oreille  appréciait 
parfaitement,  la  note,  mais  il  faut  ajouter  que  ce  n’élail  pas  sans  souf- 
france. 

1152.  Limites  de  la  voix  humaine.  — Fnfiu,  011  a reconnu  que  la 
note  la  plus  grave  que  pouvait  rendre  la  voix  de  basse-taille,  était  «/,, 
»[ui  correspond  à 150,5  vibrations  par  seconde;  la  note  la  plus  aiguë  de 
la  voix  de  soprano  est  ut^,  qui  correspond  à 2,088  vibrations.  Chaque 
chanteur  dispose,  d’ailleurs,  à peu  prés  de  deux  octaves  dans  l’inter- 
valle que  nous  venons  d’assigner. 

1155.  Intervalle»  musicaux.  — .tccurd».  — (Juaiul  on  considère 
l’ensemble  des  notes  de  la  gamme  et  ipie  l’on  compare  les  données  nu- 
mériques que  fournit  la  science,  aux  sensations  diverses  que  produisent 
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la  succes^iiuii  ou  la  siiniillaiiéitû  de  deux  uii  du  plusieurs  suiis  ditïéreuls  de 
eelte  gaiiiiiie,  ou  est  conduit  à recouiiaitrequc  les  sous,  qui  poui'  l’oreille 
musicale  s’Iiariiioniseut  le  mieux,  sont  ceux  dont  le  rapport  des  vibi'a- 
lions  est  le  plus  simple. 

Ouand  ce  rapport  esl^.  les  sons  produits  sont  dits  à runisson,' quoi- 
qu’ils puissent  dilTérei'  |)ar  l’intensité  et  le  timbre;  le  rapport  le  plus 

O 

simple  qui  vient  après,  est  celui  d’octave,  qui  correspond  à j-  Un  distingue 
ensuite 

U 

L'iiitecvalle  de  lit  à ce  — qu’oii  nomme  iiilei  valle  de  seconde; 

O 

5 

— de  III  il  mi  — -J  nommé  tierce  majeure  : 

■1 

4 

— (le  ut  à /’ff  — !U)mmé  quarte; 

3 

— de  ut  a sol  = nomme  quinte  ; 

5 

— de  ut  il  /fl  = = nommé  sixième; 

ü 

15 

— de  tt/  à si  = nommé  septième; 

O 

et  enlin,  comme  nous  l’avons  déjà  dit  : 

L'intervalle  de  ut,  à idj  ==  ‘J  nommé  octave. 

L’oreille  la  moins  exercée  reconnaît  facilement  la  moindre  altération 
1 2 

dans  les  rapports  jou  j • runisson  et  l’octave. 

De  même,  il  est  certaines  successions  de  notes  lormant  ce  qu’on  ap- 
pelle les  accords,  qui  produisent  une  sensation  agréable  et  dont  les 
nombres  de  vibrations  correspondent  à des  nombres  simples;  telle  est 
la  succession  de  la  tierce  et  de  la  quinte  : 

ut  mi  sut 

où  les  nombres  de  vibrations  peuvent  être  représentés  pur 

. î ^ 


ou  bien  en  multipliant  par  4 : 

' 4 « 

Leur  ensemble  a été  appelé  accord  parfait  niajear.  Les  notes  .so/,, 
rc„  dont  les  rapports  des  nombres  de  vibrations  sont  tp  et  g X = j ou 
bien  4,  b,  0 en  multipliant  par  j;i  donnent  encore  par  leur  succession  l'ac- 
cord parfait  majeur.  Enfin  il  en  est  de  même  du  groupe  fa,  la,  ut. 


Digitized  by  Google 


224 


AcoiisTigit;. 


1 1 34.  'roua,  d«n>i-(onN.  — La  comparaison  des  notes  successives  de 
la  gamme  a montré  encore  que  le  rapport  de  chaque  note  à la  précédente 

9 10  16 

donne  trois  fractions  différentes  g.  g-,  Kn  effet  : 

ré ü mi 10 . fa  _\f>  nul U la 10  si O ut 10 

ut  8’  ré  9 ’ mi~  iü’  fa  8’  sol  9 ’ üi  8’  si  îj 

L’oreille  perçoit  ainsi  trois  intervalles  inégaux,  quand  les  sons  de  la 
gamme  sont  émis  successivement  dans  leur  ordre  habituel.  On  a appelé 

ton  majeur  l’intervalle  de  ré  à vt  caractérisé  par  la  fraction^,  ton  mi- 
neur, celui  de  ré  à mi,  qui  répond  à demi-ton  majeur  celui  qui  est 

exprimé  par  1^;  mais  comme  le  rapport  des  intervalles  est  égal 
81 

à et  que  l’oreille  confond  aisément  deux  sons  qui,  sur  80  vibrations, 

ne  différent  que  d’une  vibration  en  plus  ou  en  moins;  ou,  comme  on  dit 
en  musique,  d’un  commit,  on  considère  les  deux  intervalles  de  ton  majeur 
et  de  ton  mineur  comme  égaux,  et  on  les  désigne  sous  le  nom  commun 
de  ton.  Par  conséquent,  on  ne  distingue  dans  la  gamme  ordinaire  que 
des  tons  et  des  demi-tons,  et  dès  lors  elle  se  trouve  constituée  par  cinq 
tons  et  deux  demi-tons  distribués  comme  il  a été  dit  plus  haut. 

1135.  Gamme  mineure.  — La  gamme  dont  nous  venons  de  parler  se 
nomme  gammemajeure  ; on  distingue  encore  en  musique  la  gamme  mi- 
neure dans  laquelle  les  tons  et  les  demi-tons  sont  distribués  dans  un 
ordre  différent.  Voici  l’une  des  gammes  mineures,  celle  où  le  la  est  pris 
pour  jioint  de  départ  : 

ton  (leini-tuii  ton  Uni  denli-tun  Uni  tou 

la  si  ut  ré  mi  fa  sol  la 

Tandis  que,  dans  la  gamme  majeure,  les  deux  premiers  intervalles  sont 
des  tons  ut-ré,  ré-»it;  dans  la  gamme  mineure  on  a d’abord  un  ton 
la-si,  puis  un  demi-ton  si-ut.  Le  second  demi -ton  est  aussi  déplacé  ; 
tandis  que  dans  la  gamme  majeure  il  iionstitue  le  dernier  intervalle,  le 
septième  ; dans  la  gamine  mineure,  il  représente  le  cinquième.  Ue  même 
que  nous  avons  appelé  précédemment  tierce  majeure  l’intervalle  de  ut 
à mi,  nous  désignerons  cette  fois  l’intervalle  de  la  à ut  sous  le  nom  de 
tierce  mineure. 

L’accord  parfait  mineur  sera  produit  par  la  succession  de  la  tierce 
mineure  et  de  la  quinte  la-ut-mi.  — Les  rapports  des  nombres  de  vibra- 
tions en  sont  : 10,  12,  15. 
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HôÜ.  IMé»**»  rt  teémolM.  — Les  sept  notes  de  lu  ^'aiiiiiu'  ne  sntïisent 
pus  pour  les  besoins  de  rexéeulion  ninsieale.  Il  est  nécessaire,  dans 
beanconp  de  cas.de  transposer,  c’est-â  dire  de  prendre  comme  point  de 
départ  de  la  gamme  ou  comme  Umiqm\  une  note  plus  [haute  nu  plus 
basse  que  celle  qui  a été  choisie  par  le  compositeur.  Dans  la  nouvelle 
gamme  ainsi  (Munmencée,  il  faudra  évidemment  que  les  tons  et  les  demi- 
ions  se  trouvent  à leur  place  habituelle.  Oi',  ceci  n’est  point  réalisable, 
si  l’on  ne  conserve  que  les  sept  intervalles  ordinaires,  si  l’on  n’intercale 
pas  des  notes  nouvelles  entre  les  notes  primitives.  Ces  notes  ajoritêes  se 
nomment  dièses  et  bémols.  Quelques  exemples  feront  comprendre  la  né- 
l'essitéde  cette  intercalation. 

Ia.‘s  intervalles,  dans  la  gamme  ordinaire,  sont  ainsi  disti'ibués  ; 

ton  ton  iloiiii-toii  Imi  ton  ton  (lenii-ton 

iil  ri  mi  fa  soi  la  si  ni 

Si  l’on  prend  sol  comme  tonit|tie,  on  atira  la  série  suivante  : 

Ion  ton  üeiiii-ton  ton  ton  dcnii-ton  ton 

sol  ' la  si  ni  ri  mi  fh  sol 


L’ordre  des  intervalles  est  conservé  jusqu'au  wjt;  mais  à partir  du  mt. 
au  lieu  du  ton  et  du  demi-ton  qui  devraient  se  présenter  successivemenl. 
nous  rencontrons  un  demi-ton  d’abord,  et  un  ton  ensuite.  Il  a fallu  dés 
lors  hausser  le  fa  naturel,  de  telle  sorte  que  l’intervalle  du  nouveau  fti 
au  sol  qui  le  suit  fût  le  même  que  celui  du  si  à ViU  de  la  gamme  natu- 
l elle.  C’est  le  fa  ainsi  modilié  qu’on  a nommé  fas.  La  valeur  numé- 
rique .cdu  fan  s’obtient  aisément  en  partant  de  l’indication  précédente; 

16 

il  faut  que  le  rapport  du  sol  à ce  faU  soit  égal  à qui  est  le  rapiKu  t de 
l’td  au  si;  on  aura  donc  : 


t.') 


et  en  même  temps  l’intervalle  de  mi  à fus  sera  exactement^  ou  un  ton, 
iminme  on  peut  le  vérilier.  On  verra  de  même,  en  prenant  le  ré  pour 
Ionique,  que  le  fa  et  l’iU  doivent  être  diésés  ; l’ut#  s’obtiendra  d’ailleurs 

en  multipliant  la  valeur  du  ré  par  jj-  Ln  général  donc,  pour  diéser  une 
note  quelconque,  il  suffira  de  multiplier  par  la  valeur  delà  note  qui 
la  suit  immédiatement  dans  la  gamme  nainrelle.  Les  bémols  ont  nne 
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origine  analogue.  Prenons  le  fa  pour  Ionique,  on  aura-  la  série  : 
loi)  ton  ton  (lomi-ton  ton  Ion  demi-ton 


///  «W  In  Kl  iil  ri  mi  fa 


On  voit  que  le  troisième  intervalle  est  un  ton  au  lieu  d’être  un  demi-ton, 
et  le  quatrième,  un  dèini-ton  au  lieu  d’ètre  un  ton.  11  a donc  fallu  bais- 
ser la  notes/,  de  manière  que  le  rapport  y de  la  note  nouvelle  ou  sip  au 


la  li'il  d’un  demi-ton  ou 


« ■ r.— 


Un  aura  par  suite  : 
lü 


15 


5 lli 
on  i X i> 
.>  In 


l(î 


Q 

et  de  celte  façon,  en  effet,  l’intervalle  dti  s/  h à Vut  sera  bien  g ou  un  ton. 
En  général,  pour  bémoliser  une  note,  il  faudra  donc  multiplier  par  || 


la  valeur  de  la  note  qui  la  précédé. 

La  méthode  qui  vient  d’être  indiquée  pour  obtenir  les  valeurs  nu- 
mériques des  dièses  et  des  bémols  est  due  à M.  Delezenne;  elle  est  par- 
faitement logique,  comme  nous  l’avons  prouvé,  en  prenant  comme  point 
de  départ  la  gamme  qui  a sol  pour  tonique.  Cependant,  on  emploie  géné- 
ralement un  procédé  différent,  qui  donne  les  mêmes  résultats  à un 
comma  près;  il  consiste  à multiplier  la  valeur  de  la  note  que  l’on  veut 
25 

diéser  par  le  nombre  qu’on  appelle  demi-tou  mineur.,  et  celle  que 

2i 

l’on  veut  bémoliser  par  le  rapport  inverse  gi- 

1137.  Temitérament . — Ceci  établi,  prenons  ré  tt  et  mi  b;  les  deux 
notes  sont  bien  rapprochées,  mais  pour  les  musiciens  elles  ne  sont  pas 
identiques,  et  le  physicien  peut  estimer  leurs  valeurs  numériques;  car 
en  désignant  le  nombre  de  vibrations  de  ut  par  1 , la  première  ré  s cor- 
respond à^X]|=  l.l'î-  vibrations  ; l’autre  mi  p,  à ”x||=  l,‘i00  vibra- 
tions. (Juoique  inégales,  elles  sont  voisines  et  elles  différent  d’un  inter- 
valle assez  petit,  pour  que  l’oreille  tolère  aisément,  qu’une  noie  inter- 
médiaire entre  ces  deux-là,  puisse  être  prise  indiiféremmcnt  pour  l’une 
ou  pour  l’autre;  mais  c’est  une  tolérance,  et  quand  la  note  résonne 
avec  le  nombre  de  vibrations  qui  lui  appartient,  l’effet  produit  est  tou- 
jours plus  agréable.  Avec  les  instruments  tels  que  le  violon  et  la  basse, 
les  dièses  et  les  bémols  peuvent  être  obtenus  justes;  mais  comme  avec 
les  instruments  à sons  fixes,  tels  que  le  piano,  la  hai’pe,  etc.,  il  serait 
fort  incommode  de  multiplier  par  ti-op  les  cordes  ou  les  touches;  on  pro- 
fite de  la  tolérance  dont  nous  venons  de  parler,  et  la  gamme  est  alors 
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(■(msliliiée  par  douze  sons  égaleiiieiil  espacés  l’uniiaiil  une  progression  géo- 
mélrique.  La  valeur  de  l’intervalle  conslanl  qui  est  la  raison  de  la  pro- 


gression est  évideniineiil,  d’après  sa  définilion,  égale  à 2 = 1,059; 

il  diffère  peu  du  demi-ton  majeur  1 ,066.  Les  douze  notes  foriiieiit,  par 
leur  eiisemlde,  <’u  (|u’on  a appelé  la  gauinie  tenijinre. 


Ht  = I 
ntS  nu  / c'I»  = 1,050 
n'  = i,lï1 
réZi  nu  (Htl’  = 1,18“ 
mi  — 1,Ï57 

la  = 1,551 
/«#  ou  io/b  =^1,409 
sol  - 1,49.5 
sotît  ou  /ab  = 1,584 
ta  •=  1,078 
laU  ou  *('b  = 1,780 
si  = 1,88S 

L’intervalle  d’octave  est  rigoureusement  conservé,  celui  de  tierce  et 
celui  de  quinte  n’éprouvent  qu’une  alléralicn  négligeable.  Ainsi  la  tierce 

qui  a pour  valeur  1,2.50  est  représentée  par  1,257  dans  la  gamme 

tempérée.  La  quinte,  dont  la  valeur  réelle  est  1,500,  est  réduite  à l,-i9.5 
dans  la  gamme  tempérée. 

1158.  IVouvelle  methnde  pour  déterminer  le  nombre  de  vibra- 
tions qtti  correspond  A un  son  donné.  — La  coimuissaiice  dcs  re- 
lations qui  existent  entre  les  notes  de  la  gamme,  donne  une  méthode 
Monvelle  qui  pourra  être  utilisée  par  une  oreille  exercée,  pour  détermi- 
ner le  nombre  de  vibrations  correspondant  à un  son  quelconque.  Cette 
iiiétiiode  consiste  à rechercher  quelle  place  occupe  dans  l’échelle  musi- 
cale le  son  à étudier  ; elle  est  prompte,  mais  elle  exige  une  grande  habi- 
tude de  l’appréciation  des  intervalles  musicaux. 

Un  instrument  accordé  sui'  le  la  normal,  un  violon,  par  exemple,  est 
eiilre  les  mains  de  rexpérimentaleiir,  qui  écoute  le  son  dont  le  nombre 
de  vibrations  doit  être  estimé.  Il  lui  suffit  alors  de  faire  résonner  rinstni- 
nient.  jusqu’à  ce  qu’il  parle  à runissou  du  corps  sonore,  ou  jusqu’à  ce 
iju’il  rende  une  note  qui  ail  iiiie  relation  musicale  coiiiiue  avec  la  note  à 
déterminer.  Ce  résultat  atteint,  le  musicien  sait  à quelle  note  de  la 
gamme  répond  le  son  dont  il  s’agit,  et  il  pciil  dés  lors  calculer  le 
nombre  de  vibrations  correspoiidaiil. 
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On  n'ii  iiièiiie  pub  hoboiii- d’instrument,  lorsqu’un  a la  grande  liabitudi* 
de  l’appréciation  des  intervalles  musicaux,  et  que  le  son  à étudier  ne 
sort  pas  des  limites  de  ceux  que  rendent  les  instruments  de  musique. 
A la  simple  audition,  la  valeur  musicale  de  la  note  émise  est  immédia- 
tement appréciée.  Mais  quand  le  son  sort  de  ces  limites,  il  faut,  par  des 
notes  intermédiaires,  le  rattacher  à celles  de  la  gamme. 

1 loti.  Exempin».  — L'ii  ressort  vibre  dans  un  appareil  tel  que  la  ma- 
chine lie  M.  lUihmkorfl'(l035),  et  l’on  veut  connaître  le  nombre  d’oscil- 
lations qu’il  exécute  par  seconde  : on  prête  l’oreille;  le  son  perçu  est 
l'a..  On  sait  que  tU.  correspond  à a‘22  vibrations  par  seconde,  donc  fa. 

correspond  à 522  X-*  on  à tlStfi  vibrations  simples;  le  nombre  d’interru p- 

, lilHi  _ , 

lions  du  courant  est  ou  .>i8  par  seconde. 

.Autre  exemple  : Ilespretz,  voulant  estimer  jusqu’à  quelle  hauteiii 
pouvaient  monter  les  notes  aiguës  que  l'oreille  peut  percevoir,  fit  con- 
struire des  diapasons  qui  rendaient  des  sons  de  plus  en  plus  élevés.  La 
note  la  plus  haute  qu’il  put  atteindre  correspondait  à 75,000  vibrations, 
et  il  détermina  ce  nombre,  en  employant  des  diapasons  dont  les  notes  de 
plps  eu  plus  hautes  avaient  des  rapports  musicaux  faciles  à constater;  il 
atteignit  ainsi  la  gamme  dans  laquelle  le  son  rendu  se  trouvait  classé. 
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I.  — VIBRATIONS  DF.S  r.OllIlKS 

Dp  tout  temps,  les  hommes  ont  été  frappas  de  la  beauté  des  sons  que 
font  entendre  les  eordes  vibrantes;  ITiistoire  nous  apprend  que,  chez 
tous  les  peuples,  môme  rhez  les  plus  anciens,  on  a construit  des  instru- 
ments de  musique  où  des  cordes  tendues  résonnaient  et  reproduisaient, 
selon  les  époques,  des  chants  encore  barbares  ou  les  œuvres  musicales 
d’une  civilisation  avancée.  Sans  connaître  les  lois  qui  régissent  les  vibra- 
tions des  cordes,  sans  prendre  d’autre  guide  que  l'oreille,  les  artistes 
sont  toujours  parvenus,  à la  suite  de  tâtonnements  multipliés,  à détermi- 
ner les  longueurs,  les  diamètres,  les  tensions  qu’il  convient  de  donner 
aux  cordes  vibrantes  pour  qu’elles  puissent  rendre  toutes  les  notes  de 
l’échelle  musicale.  11  faut  pourtant  reconnaitre  que,  dès  les  temps  les 
plus  anciens,  on  ne  s’est  pas  contenté  du  ré.sultat  pratique  ; les  hommes 
animés  de  cet  esprit  de  curiosité  scientifique  qui  conduit  aux  décou- 
vertes, ont  cherché  à se  rendre  compte  des  phénomènes  que  nous  étu- 
dions aujourd’hui  en  acoustique,  et  l’on  a même  pensé  que  les  philoso- 
phes grecs  avaient,  sinon  démontré,  au  moins  deviné  les  plus  iiiipor- 
lantes  des  lois  relatives  aux  vibrations  des  cordes.  Dans  les  temps  mo- 
dernes, le  P.  Mersenne  (vers  1610)  a exécuté  le  premier  des  expériences 
t rés-précises  sur  ce  sujet,  et  ce  sont  les  lois  découvertes  par  lui  que  nous 
nous  proposons  de  faire  connaitre  ici.  Mais  avant  de  commencer  cette 
étude,  nous  décrirons  l’instrument  qui  nous  servira  poui' nos  démonstra- 
tions : le  sonomètre. 

1140.  Soaométre.  — l.e  sonomètre  se  compose  d’une  table  de  bois 
trés-épaiss(*  sur  laquelle  différentes  cordes  sont  tendues  (/if/.  bôOl.  L'ha- 
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cune  (l’ellüs  est  fixée,  d'uiicôlé,  par  mi  nœud  à iiiicclievilleou  goujon  de 
1er  C'  planté  à une  extrémité  de  la  table  ; de  l’autre,  elle  vient  s'engager 
dans  un  trnu  fait  à une  cheville  mobile  C adaptée  à l'extrémité  opposée 
du  sonomètre.  En  faisant  tourner  sur  elle-même  la  cheville  mobile  au 
moyen  d’une  clef,  on  peut  obtenir  la  tension  i[ui  convient.  .Avec  une 
semblable  disposition  toutefois,  les  limites  d’une  corde  tendue  seraient 
mal  déterminées  : nu  ne  saurait  jamais  avec  exactitude  où  elle  com- 


Rg.  HIW. 


mence,  où  elle  finit;  et  le  nœud  aurait  évidemment  une  influence 
variable,  selon  la  manière  dont  il  serait  formé.  Un  obvie  à cet  inconvé- 
nient par  plusieurs  moyens  ; tantét,  à une  petite  distance  de  chacune 
de  ses  extrémités,  la  corde  est  saisie  par  un  étau  métallique  .M  dont  les 
mâchoires,  garnies  de  lames  de  plomb,  sont  serrées  fortement  ; la  lon- 
gueur AB  d’une  corde  homogène  est  ainsi  nettement  limitée.  Tantôt, 
des  chevalets  fixes  sont  implantés  dans  le  voisinage  des  extrémités  du 
sonomètre,  et  règlent  la  longueur  de  la  partie  vibrante.  En  promenant 
le  long  de  cette  corde  un  étau  mobile  qui  la  pince,  ou  un  chevalet  qui 
la  soutient  en  un  quelconque  de  ses  points,  il  est  possible  d’en  faire 
varier  à volonté  la  longueur.  Une  règle  divisée  posée  sur  la  face  supé- 
rieure du  sonomètre,  et  sur  laquelle  gli.sse  le  chevalet  mobile,  permet 
d’évaluer  exactement  cette  longueur. 

La  tension  exercée  par  le  moyen  des  chevilles  n’est  pas  mesurable. 
Quand  on  veut  la  déterminer  avec  précision,  on  se  sert  de  poids.  La 
corde  est  alors  invariablement  fixée  à rmi  de  ses  bouts  ; à l’autre  elle 
vient  passer  sur  une  poulie  très-mobile  et,  après  son  enroulement  par- 
tiel, elle  supporte  des  poids  qui  servent  à produire  une  tension  dès 
lors  bien  exactement  connue. 

Mil.  1.  Loi  lie»  lonmirur».  — Lorsqu’mi  fuit  vibrer  successivement 
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dex  cordes  de  même  nature,  de  même  section  et  tendues  par  le  mime  poids, 
le  nombre  des  vibrations  produites  dans  le  mime  temps  varie  en  raison 
inverse  des  longueurs  de  ces  cordes. 

Trois  méthodes  peuvent  être  employées  pour  démontrer  cette  loi  : 
l.e  P.  Mersenne  tendit,  mire  deux  points  fixes,  une  corde  assez  longue 
pour  que,  sous  l’action  des  poids  qui  agissaient  sur  elle  par  voie  de 
traction,  elle  exécutât  dos  vibrations  lentes  et  faciles  à compter.  11 
observa  que  le  nombre  de  vibrations  était  double,  quand  la  corde,  tou- 
jours tendue  par  les  mêmes  poids,  était  l’éduite  à la  moitié. 

Mais,  dans  les  expériences  du  P.  Mersenne,  les  cordes  vibraient  trop 
lentement  pour  rendre  un  son  perceptible;  et,  (pioiqu’il  soit  assez  légi- 
time d’étendre  la  loi  découverte  au  cas  des  cordes  qui,  plus  courtes  et 
plus  tendues,  vibrent  assez  vite  pour  émettre  un  son,  il  vaut  encore 
mieux  opérer  sur  les  cordes  sonores  elle.s-mêmes. 

.\ujourd’hui  que  des  méthodes  exactes  nous  ont  fait  connaître  le 
nombre  de  vibrations  qui  correspond  à chaque  note  de  la  gamme,  un 
procédé  très-simple  peut  être  employé.  On  fait  vibrer  une  corde  tendue 
sur  le  sonomètre,  et  l’on -écoute  le  son  produit  ; puis  on  réduit  à moitié 
la  longueur  de  la  corde,  et  l’on  reconnaît  que  le  son  obtenu  est  l’octave 
aiguë  du  premier  : si  le  premier  était  «t,,  le  second  est  «t,  ; il  répond 
donc  à un  nombre  de  vibrations  double. 

1142.  LonguenrH  KoeccMlvea  que  doit  avoir  une  corde,  dont  la 
temion  est  constante,  pour  donner  les  dlITérentes  notes  de  la 
(comme.  — La  loi  précédente  permet  de  prévoir  quelle  est  la  longueur, 
que  doit  avoir  une  même  corde,  pour  produire  les  différentes  notes  de 
la  gamme.  Par  exemple,  la  corde  vibrant  tout  entière  donne  Tuf,  quelle 
longueur  de  la  même  corde  faudra-t-il  employer  pour  obtenir  le  sol  de 
la  même  gamme?  Le  rapport  des  nombres  de  vibrations  correspondant 
au  sol  et  à l’u<  est  égal  à celui  de  g à 1 : le  rapport  des  longueurs  des 
cordes  qui  fourniront  ces  nombres  de  vibrations,  sera  inverse,  c’est-à- 

3 9 

dire  celui  de  1 à g ou  Ainsi,  la  longueur  de  la  corde  qui  rend  le  soi 
2 

doit  être  lesj  delà  longueur  de  celle  qui  sonne  Viit.  Ou  est  conduit,  en 
raisonnant  de  la  même  manière,  aux  nombres  inscrits  dans  le  tableau 
suivant  ; 

Notes iil  ri  mi  fa  sol  tu  ti  ul 

Longueurs  con-espondïiites  ( j 8 4 3 2 3 » 1 

d’une  même  corde.  ...»  9 .3  4 3 ô 15  2 

lies  résultats  se  vérifient  directement  sur  le  sonomètre. 
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WhTt.  Application  de  cette  loi.  — Li  loi  ries  lonfçueurs  est  l'une 
de  celles  dont  il  esl  fait  le  plus  souvent  usage  en  musique.  I.,e  violon, 
qui  li  a que  quatre  cordes,  ne  pourrait  rendre  que  quatre  sons  diffé- 
rents si  l’on  faisait  toujours  vibrer  ces  cordes  avec  toute  leur  longueur. 
Mais  l'exécntaiit  a la  faculté  de  poser  ses  doigts  à diver.ses  distances  sur 
l'Iiac.uiie  d’elles  ; il  fait  ainsi  varier  la  longueur  de  la  partie  vibrante  et 
obtient  des  sons  très-divers.  Üe  môme  le  constructeur  de  harpes,  de 
pianos,  etc.,  doniiu  aux  cordes  de  ces  instruments  des  longueui’s  telles, 
qu’en  vibrant,  elles  fout  entendre  les  différentes  notes  de  la  gamme. 

H4i.  II.  l.4>i  de»  dlanictrco.  — <Le  twvibre  des  vibrations  exécutées 
dans  le  même  temps  par  des  cordes  de  même  longueur,  de  même  nature, 
et  également  tendues,  varie  en  raison  inverse  des  diamètres  de  ces 
cordes. 

Sur  le  sonomètre,  on  tend  deux  cordes  de  même  nature,  en  suspen- 
dant à leui-s  extrémités  libres  des  poids  égaux  ; mais  le  diamètre  de  la 
première  est  double  de  celui  de  la  seconde.  Ou  reconnaît  que  la  corde 
de  diamètre  double  rend  un  son  qui  est  à l'octave  grave  de  celui  que 
fait  entendre  la  corde  la  plus  mince. 

Il  est  difficile  d'obtenir  deux  cordes  dont  les  diamètres  soient  dans  le 
rapport  exact  de  1 à 2 ; mais  cela  importe  peu  ; les  diamètres  étant  quel- 
conques, ou  reconnait  que  les  sons  rendus  par  les  cordes  correspondent  à 
des  nombres  de  vibrations  qui  sont  toujours  en  raison  inverse  de  ces 
diamètres.  On  obtient  d’ailleurs  la  valeur  de,  ceux-ci,  en  pesant  une  égale 
longueur  de  chacune  des  deux  cordes;  le  rapport  des  poids  donne  le 
carré  du  rapport  cherché. 

1 145.  Appiieaiion  de  eeue  loi.  — Que  l’on  examine  un  instrument 
à cordes,  on  verra  que  les  cordes  sont  d’inégale  grosseur.  Celles  qui 
doivent  donner  les  sons  aigus  sont  fines,  les  cordes  des  sons  graves  ont 
une  plus  grande  section.  C’est  une  application  de  la  loi  des  diamètres 
que  la  pratique  avait  découverte,  bien  avant  que  cette  loi  n’eût  été  for- 
mulée avec  précision. 

1146.  III.  Loi  de»  ten»lon».  — Le  nombre  des  vibratiôns  fournies 
dans  le  même  temps  par  des  cordes  de  même  nature,  de  même  longueur, 
de  même  section,  varie  proportionnellement  à la  racine  carrée  des  poids 
tenseurs. 

Une  corde  .1  e«t  tendue  sur  un  soiioiiiètre,  à l’aide,  de  masses  de 
plomb  dont  le  poids  e.st  connu.  Une  corde  voisine  11  adaptée  aux  che- 
villes C cl  C'  e-l  serrée,  raccourcie,  ou  allongée,  jusqu’à  ce  qu’elle 
rl•lule  le  iiiéme  sou  que  I I première.  Ce  résultat  obtenu,  ou  quadruple 


Digilized  by  Google 


VIBRATIOÎSS  DES  CORDES. 


255 


le  poids  qui  tend  la  corde  A,  et  aussitôt  elle  rend  un  son  qui  est  à l’oc- 
tave aiguë  du  précédent  : la  lianteur  exacte  du  nouveau  son  qu’elle  fournil 
est  facile  à apprécier,  i)arce  qn'on  peut  la  comparer  à la  hauteur  du 
son  rendu  parla  corde  R qui  n’a  subi  aucun  changement. 

1 1 i7.  Appliraiion  de  la  loi  de»  tensloiwi.  — Les  violons,  les  harpes, 
les  pianos,  etc.,  sont  accordés  en  faisant  varier  la  tension  des  cordes 
dont  ces  instruments  sont  munis.  Voyez  un  violoniste  : avant  d’exécuter 
un  morceau,  d fait  vibrer  les  cordes  de  son  instrument  en  leur  laissant 
leur  longueur  maximum;  et,  selon  que  les  notes  qu’elles  font  entendre 
sont  trop  graves  ou  trop  aiguës,  il  tourne  les  chevilles  auxquelles  elles 
sont  lixées  afin  de  les  tendre  ou  de  les  détendre. 

1148.  IV.  Loi  d«s  denoltétt.  — Lc  nombre  des  vibrations  rendues 
par  des  cordes  de  m^me  loniiunir,  de  même  section  et  également  tendues, 
iHirie  en  raison  inverse  de  la  racine  carrée  de  la  densité  de  la  matière 
gui  les  forme. 

La  démonstration  se  fait  en  employant  deux  cordes,  l'une  de  laiton, 
l’autre  de  platine,  qui  sont  d’ailleurs  égales  en  longueur  et  diamètre,  et 
dont  les  tensions  sont  produites  par  des  poids  égaux.  Les  sons  rendus 
ne  sont  pas  les  mêmes  ; et  si  on  les  compare,  en  suivant  les  méthodes 
déjà  indiquées,  on  trouve  qu’ils  correspondent  à des  notes  dont  les 
nombres  de  vibrations  suivent  la  loi  énoncée. 

1149.  «ppiicaiion.  — Les  cordes  métalliques  rendent  des  notes 
plus  graves  que  les  cordes  à boyau  de  même  diamètre.  On  profite  de  ce 
résultat  dans  les  instruments  à cordes  pour  faire  varier  plus  facilement 
l’acuïté  dn  son  que  doivent  rendre  les  cordes  siuîcessives. 

Les  cordes  filées,  celles  qui  ressemblent  par  leur  contexture  à la  grosse 
corde  des  violons,  ne  sont  pas  soumises  à la  loi  que  nous  venons  de 
faire  connaître,  car  de  pareilles  cordes  ne  sont  pas  homogènes  : c'est 
l’élasticité  seule  de  la  corde  à boyau  formant  l’axe  de  ce  système  hété- 
rogène qui  entretient  le  mouvement  vibratoire,  et  le  fil  métallique  n’a 
guère  d’autre  rôle  que  de  ralentir,  par  sa  masse,  les  oscillations  dues  à 
la  force  élastique  mise  en  jeu, 

lir>fl.  Formale.  Toutes  les  lois,  dont  nous  venons  de  donner  la 
démonstration  expérimentale,  ont  été  établies  depuis  longtemps  par 
l’analyse  mathématique.  Le  problème  des  cordes  vihi'autes  est  eti  défini- 
tive un  problème  de  mécanique.  La  formule  qui  renferme  les  lois  énon- 
cées est  la  suivante  : 
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dans  laquell*'  k «si  k*  rapport  de  la  drr.oiiféreiice  au  diainèlre,  « repré- 
sente le  nombre  des  vibrations  simples  que  donne  par  seconde  une 
corde  de  rayon  r,  de  longueur  l,  tendue  par  un  poids  P,  et  formée  d’une 
substance  dont  le  poids  spécifique  est  II. 

L'expérience  vérifie  parfaitement,  comme  nous  l'avons  niontré  plus 
haut,  les  relations  indiquées  par  cette  forinnle.  Toutefois,  quand  la 
corde  est  trés-longne  et  que  le  poids  qui  la  tend  est  faible,  la  vérifica- 
tion ne  se  fait  plus  complètement  ; le  nombre  des  vibrations  ne  varie 
pas  proportionnellement  aux  racines  carrées  des  poids  qui  tendent  la 
corde,  il  vari(“  en  raison  directe  des  racines  carrées  de  ces  poids 
augmentés  d'un  nombre  constant  c.  En  d'antres  termes,  au  lieu  d'avoir 

. « V'I’  ...  Il  V P + c 

comme  le  veut  la  théorie  ou  a eu  réalité  : . t.ette 

divergence  s’explique  ; elle  a sa  raison  dans  la  rigidité  de  la  corde. 
Celle-ci,  quand  elle  n'est  sollicitée  par  aucun  poids,  possède  déjà  une 
certaine  tension  qui  lui  est  propre,  et  eu  vertu  de  laquelle  elle  est 
capable  de  vibrer.  Le  poids  qui  correspond  à cette  tension  propre  à la 
corde,  doit  donc  être  ajouté  à P et  à P', 

1151.  Harmoaitiaea.  — (Jue  l'on  pose  le  doigt  au  milieu  d'une 
corde  tendue,  et  qu’on  attaque  l’une  des  moitiés  avec  un  andiet,  cette 
moitié  vibre,  et  fait  entendre  l’octave  du  son  qu’aurait  rendu  la  corde 
vibrante  tout  entière.  Mais  la  partie  attaquée  par  l’archet  ne  vibre  pas 
seule  ; l’autre  moitié  exécute  aussi  des  vibrations  et  sonne  à l’unisson. 
De  petits  cavaliers  de  papier,  posés  sur  cette  partie  de  la  corde,  qu’on 
croirait  au  premier  abord  devoir  être  immobile,  sont  en  effet  agités  et 
tombent  dés  que  le  son  est  rendu. 

La  corde  fixée  an  tiers  (/ii/.  ;»57l,  avec  le  doigt,  ou  encore  avec  un 


1 
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clievalel,  et  attaquée  par  l’arcbet  que  l’on  frotte  sur  la  partie  la  moins 
longue,  rend  un  son  qui  coirespond  à un  nombre  de  vibrations  triple 
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de  celui  qui  appartient  au  son  tdndamental,  et  la  purtiun  de  corde,  en 
apparence  immobile,  se  divise  en  deux  parties  qui  vibrent  à runissoii. 

La  figure  540  représente  la  corde  touchée  au  quart  ; des  cavaliers 
blancs  ont  été  posés  à chaque  quarl  M',  N"  ; d’autres,  noirs,  ont  été  mis 
en  V,  V',  V",  à égale  distance  des  premiers.  L u coup  d’archet  est  donné, 
les  cavaliers  noirs  sont  agités  et  tombent;  les  antres  restent  innnobiles. 
■Avec  la  corde  blanche  sur  fond  noii',  on  voit  les  lueuds  et  les  ventres  se 
dessiner  nettement  {fig.  557). 

Une  corde  fractionnée  par  la  méthode  qui  vient  d'être  dite,  et  qu’on 
fait  vibrer  par  le  segment  le  plus  court,  rend  les  sons  successifs  2,  o, 
4,  5,  etc.,  qu’on  nomme  les  liarmnniquen  du  son  donné  par  la  corde 
entière.  Si  le  plus  grave  des  sons  rendus  par  la  corde  est  appelé  nt^, 
les  suivants  sont,  d’après  ce  que  nous  avons  expliqué,  en  étudiant  la 
gamme  au  point  de  vue  de  l’acoustique,  itt,,  sol,,  ut,,,  mi^,  sol^,  etc. 

H 52.  Son»  slmaiianéM.  — Une  corde  libre  de  vibrer  tout  entière, 
rend  à la  fois  et  le  son  1 et  ses  harmoniques.  Une  oreille  exercée,  qui 
écoute,  entend  très-bien  ut„  ut„  sol,,  ut-,  mi.  : il  est  difficile  d’entendre 
au  delà.  Comment  la  corde  vibre-t-elle  pour  donner  toutes  ces  notes 


oôS. 


bimultanénient?  Un  même  temps  qu’elle  va  et  vient,  en  oscillant  tout 
entière  de  part  et  d’autre  de  sa  position  d’équilibre,  elle  s'infléchit,  et 
les  parties  telles  que  N'  N"  [fig.  5Ô8)  vont  et  viennent  individuellement 
pendant  le  mouvement  d’ensemble.  On  le  démontre  en  passant  devant 
une  pointe  dressée  sur  la  corde  une  plaque  de  verre  recouverte  de  noir 
de  fumée  ; les  traits  sinueux  que  trace  la  pointe  sont  dentelés  ; ces  den- 
telures prouvent,  qu’au  mouvement  d’ensemble,  se  joignent  des  mouve- 
ments propres  à chaque  portion  aliquote  qui  vibre  séparément. 
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1 1 r>5.  Tlhratlonn  loaÿl(ndlnale«  dea  eordea.  — UlIP  COrde  frottée 
dans  le  sens  de  sa  longueur,  rend  un  son  très-aigu.  Les  molécules 
superficielles,  entraînées  par  le  corps  qui  frotte,  s’écartent  de  leur  posi- 
tion d’équilibre;  et,  en  vertu  de  l’éla.sticité  de  la  corde,  prennent  un 
mouvement  de  va-et-vient,  qui  est  nécessairement  parallèle  à l’axe,  ou, 
comme  on  dit,  longitudiiiiU.  1‘nisson  a montré  que  le  nombre  de  vibra- 
tions était  donné  par  la  formule  ; 

'-■Vv 

N et  « représentant  les  nombres  de  vibrations  longiluclinales  et  transver- 
sales que  la  corde  exécute,  quand  elle  rend  le  son  le  plus  grave  qui 
correspond  à ces  deux  modes  d’ébranlement  ; / exprime  la  longueur 
de  la  c.orde,  et  ).  l’allongement  qu’elle  subit  sons  l’action  du  poids  P qui 
la  tend. 


II.  — TIlï.VIU  SONOHKS. 


Les  colonnes  d'air  contenues  dans  les  tuyaux  peuvent  être  mises  en 
vibration  et  former  ainsi  de  véritables  corps  sonores.  Les  lois  qui  se 
rapportent  à la  production  des  sons,  dans  ce  cas  particulier,  vont  mainte- 
nant nous  occuper. 

EmbonHiare.  — Parmi  les  différents  systèmes  que  l’on  peut 
adopter  pour  ébranler  la, colonne  d’air,  celui  qui  est  le  plus  fréquem- 
ment usité  porte  le  nom  d'emboiwhwe  de  flûtf.  Ce  mode 
spécial  d'ébranlement  de  la  masse  gazeuse  est  obtenu  par 
l’emploi  d'une  boite  dans  laquelle  on  insuffle  de  l’air,  au 
moyen  d’un  tube  P ifig.  .559)  que  l’on  nomme  pied  du 
tuyau.  L’une  des  parois  de  la  boite  laisse  sortir  par  une 
fente  ou  tumit^re  L,  une  lame  mince  d’air  qui  va  se  briser 
contre  le  bord  B d’une  plaque  fixe  taillée  en  biseau.  Ce 
brisement  de  la  lame  gazeuse  donne  naissance  à une  série 
d’impulsions  qui  se  succèdent  avec,  rapidité  et  se  trans- 
mettent à la  colonne  d’air  qui  était  primitivement  en  repos 
dans  le  tuyau.  De  là  résulte  la  production  d’un  mouvement 
vibratoire  spècial  qui  se  propage  ensuite  dans  l’air  am- 
biant, en  conservant  son  caractère  primitif.  Les  praticiens 
donnent  souvent  an  biseau  le  nom  de  /élire  supérimre.  La  distance  qui 
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^é()ai'c  le  hÎM^aii  do  la  liniiiêre  est  désignée  par  le  iiuiii  de  bouche,  et  la 
lo\re  inférieure  est  conslilnée  par  la  partie  de  la  boite  (pie  la  fente  tra- 
verse. 

1 1 bà.  L'air  vibre  dasM  ua  tayaa  M«aor«.  — Frrave  exp^rfanen- 
•alr.  — Déjà,  au  (îominencenient  de  ce  chapitre,  une  expérience  très- 
nette  nous  a servi  à démontrer  que  l’air  était  en  vibration  dans  un  tuyau, 
lorsque  celui-ci  rendait  un  son.  Nous  n’avons  besoin  d’aucune  preuve 
nouvelle  pour  admettre  ce  fait  important;  mais  il  est  nécessaire  de  so 
demander  si  les  parois  elles-mêmes  n’entrent  pas  en  vibration  ; et,  dans 
le  cas  de  l’affirmative,  quelle  esl  leur  part  d’influence  dans  le  phéiio- 
mône. 

1156.  laflaeacr  des  parois.  — L’influeiice  des  parois  n’i>st  pas 
douteuse,  au  moins  pour  ce  qui  concerne  le  timbre  d’un  son.  On  sait, 
en  effet,  que  les  instruments  à vent,  quand  ils  sont  de  métal,  rendeni 
un  son  qui  accuse,  par  son  timbre,  une  modifleation  particulière  due  aux 
parois  ; tandis  que  la  thUe,  giméralenient  construite  en  buis,  donne, 
dans  des  conditions  pareilles,  un  son  beaucoup  plus  doux.  Toutefois,  un 
peut  affirmer  que  loi’sque  les  parois  ne  sont  pas  Irès-minces,  leur 
influencé  est  nulle  sur  la  hauteur  musicale  du  son.  Exemple  : Troi.s 
tuyaux  identiques  pour  la  forme  et  les  dimensions,  l’un  de  cuivre,  le 
second  de  l)ois,  le  dernier  de  carton,  l'ont  sonner  la  même  note,  quand 
ils  sont  soumis  à l’action  d'un  inèiiie  courant  d’air.  Ân  contraire,  un 
quatrième  tuyau  dont  les  parois  sont  formées  par  une  mince  feuille  de 
papier  donnera , dans  les  mêmes  circonstances,  iin  son  notablemeid 
plus  grave. 

Üans  ce  i|ui  suit,  nous  supposerons  toujours  que  l’épaisseur  des  parois 
esl  suffisante,  pour  que  rauginentation  de  celte  épaisseur  ne  puisse 
changer  la  hauteur  du 
son. 

1157.  Loi  des  «liinea- 

risMM  b«Mnolo|;nes.  — 

Lorsque  l’on  prend  deux 
tuyaux  dont  la  furiiie  esl 
celle  de  deux  solides  sem- 
blables, le  nombre  des 
vibrations  des  sons  ren- 
dus par  ces  iuuaux  varie 

■ JJ- 

en  raison  inverse  des  di- 
mensions homoloijnes  : lelle  esl  la  loi  du  I’.  .Mersenne:  l'our  la  déinon- 
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trer,  ou  se  scrl  de  deux  luyaux  cubiques  T el  T'  (fii).  oi0|  dont  les 
arêtes  sont  dans  le  rapport  de  2 à 1 . (les  deux  tuyaux  font  entendre  deux 
sons  qui  résonnent  à l'octave  l’un  de  l’autre,  et  c'est  le  tuyau  le  plus 
petit  qui  rend  le  son  le  plus  aigu.  Par  conséquent,  le  nombre  des  vi- 
brations du  son  fourni  par  ce  dernier  tuyau  est  double  de  celui  qui 
correspond  au  tuyau  le  plus  grand. 

1158.  Tuyaux  de  grande  longueur.  — Les  tuyaux  (lui  résonnent 
dans  les  instruments  de  musique,  oïd,  généralement,  l’une  de.  leurs 
dimensions,  la  longueur,  très-grande  par  rapport  aux  deux  autres.  Que 

l’on  examine  les  tuyaux  d’orgue,  le 
long  tube  de  cuivre  contourné  en  spi- 
rale qui  forme  le  cor  de  cbass(*,  le 
lube  droit  dans  lequel  souflle  le 
joueur  de  llùte,  et  l’on  reconnaîtra 
(|ue  les  tuyaux  employés  d’habitude 
sont  beaucoup  plus  longs  que  larges. 
C’est  à Daniel  liernouilli  (année  1762) 
(|u’e.sl  due  la  découverte  des  lois  qui 
se  rapportent  à de  pareils  tuyaux,  et 
c’est  la  démonstration  de  ces  lois  qui 
va  faire  aciuellement  l'objet  de  notre 
étude. 

1 1 51),  Production  de  snrfaeeit  no- 
dalea  dans  les  colonnes  d'air  des 
tuyaux  sonores.  — Mais,  avant  tout, 
il  importe  d’établir  clairement,  par 
l’expérience,  que  toutes  les  fois  qu’une 
colonne  d’air  vibre  dans  un  tuyau, 
il  existe,  en  certains  points  de  cette 
colonne,  des  tranches  perpendicu- 
laires à la  longueur  du  tuyau,  qui 
demeurent  invariablement  immobiles 
pendant  tout  le  lemps  que  le  même 
son  se  fait  entendre.  Ces  tianches. 
dont  la  vitesse  est  coustaiiinient  nulle,  repiésentenl  les  m’iids  de  vibra- 
tion.  Ainsi,  qu’on  fasse  rendre  à nn  tuyau  d’orgue,  ouvert  aux  deux 
bouts  et  placé  sur  une  soufllerie,  le  son  le  plus  grave  qu'il  puisse  faire 
entendre,  il  y aura  au  milieu  de  la  colonne  d’air  ébranlée  une  tranche 
gazeuse  immobile  ou  un  nieud.  Pour  le  prouver,  il  suflit  de  faire  des- 
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rniidri-  liinteiiH'iil  dans  le  tuyau  qui  sonne,  (telle  petite  iiieinbraiie  M, 
tondue  sur  un  anneau  de  carton  et  saupoudrée  de  sable  (fig.  541),  dont 
nous  avons  déjà  lait  usage;  on  reconnaît  que,  dans  toutes  les  tranches, 
le  sable  sautille,  si  ce  n’est  dans  la  traiicbe  située  à égale  distance  de  la 
bouche  et  de  l’ouveilure  supérieure  du  tuyau  ; de  plus,  le  sou  qui  avait 
été  tout  d’abord  niodilié  dans  sa  hauteur,  par  l’introduclion 
de  la  incinbrane,  reprend  son  acuité  primitive  aussiUit  que  la 
membrane  est  parvenmt  dans  cette  h’ancbe  médiane.  11  y a 
donc  évidemment,  en  ce  point,  une  lame  gazeuse  qui  ne  vibre 
pas.  — Seconde  preuve  : Faites  pénétrer  dans  l’intérieur  du 
même  tuyau  (fig.  542)  un  piston  qui  s’y  adapte  exactement, 
et  vous  constaterez,  que  lorsque  la  base  inférieure  de  ce  piston 
a atteint  le  milieu  du  tuyau,  le  son,  qui  se  trouvait  jusque-là 
altéré  par  la  présence  d’une  nouvelle  paroi  solide,  reprend 
aussitôt  sa  hauteur  normale.  Or,  le  piston  a pour  effet  de 
réduire  à l’immobilité  la  lame  d’air  qui  est  eu  contact  avec 
lui  ; si  donc  il  ne  modifie  pas  le  son  rendu  primitivement 
par  le  tuyau,  au  moment  où  il  parvient  au  milieu  de  la  hau- 
teur de  ce  dernier,  c’est  que  la  lame  d’air  qu’il  touche,  à ce 
moment,  était  déjà  immobile  avant  son  introduction. 

La  même  démonstration  s’applique  au  cas  des  tuyaux  fer- 
més par  leur  extrémité  supérieure.  D’abord,  il  y a nécessai- 
rement un  meud  au  fond  du  tuyau,  au  contact  de  cette  paroi 
solide  qui  sert  à le  clore  ; mais  de  plus,  il  existe,  quand  le 
son  rendu  n’est  pas  le  plus  gi  ave  qu’il  peut  faire  entendre, 
des  nœuds  autres  que  celui  du  fond.  Nous  pourrons  en  assi- 
gner fout  à l’heure  les  positions  exactes.  La  figure  542  repré- 
sente notre  dernière  expérience  dans  le  cas  où  le  tuyau  vi- 
brant, fermé  d’abord  en  N,,  présente  cinq  nœuds  de  vibration. 

Le  piston  successivement  placé,  en  N„  N„  N,  laisse  toujours 
au  son  .son  acuité  primilive.  ng..'U2. 

1 1 60.  Variation  de  dcoMit^  du  gaM  A ia  région  du  lueud.  JExIiUence 
de«  ventres  de  libration.  — L’existence  des  nœuds  fixes  étant  bien 
reconnue,  nous  devons  nous  demander  quel  est  l’état  de  la  masse  ga- 
zeuse dans  la  région  qui  correspond  à ces  surfaces  nodales.  On  a re- 
connu que  la  lame  d’air,  qui  forme  le  meiid,  possède  une  densité  diffé- 
rente de  celle  de  l’air  ambiant,  et  ce  fait  peut  être  aisément  démontré 
par  l’expérience.  Prenons  eu  effet  un  tuyau  ouvert  {fig.  543)  ; et  laisons- 
Ini  rendre  le  son  le  plus  grave,  qu’on  nomme  .son  fondamental;  nous  sa- 
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vous  <|u'il  exibli-,  dHiis  ce  cas,  un  nœud  au  iiiilieu  de  la  longueur.  Kli 
bien,  si  nous  pratiquons,  à ce  point  milieu,  une  ouverture  0 dans  la 
jaroi,  le  son  change  aussitôt  de  hauteur.  L’ouvertui'e  en  question  inel- 
laiit  la  laine  gazeuse  médiane  en  communication  avec  l’air  extérieur,  a 
dû  avoir  pour  résultat  d'obliger  celle-ci  à conserver  une  densité  con- 
stante, celle  de  l'atmosphère.  Si  donc  le  son  produit  a été  altéré  au  mo- 
ment où  l'on  a ouvert  l’orilice,  c’est  qu’avant  rÆtte  opération,  la  tranche 
nodale  acquérait  une  densité  ou  une  pression  différentes  de  celle  de 
ratmosjiliére. 

(tu  démontre  aussi,  par  l’expérience,  qu’un  ventre  existe  au  milieu  de 
l’intervalle  qui  sépare  deux  lueuds  consécutifs.  Il  est  caractérise  par  le 
mouvenieut  rapide  de  la  lame  d’air  qui  lui  correspond  et  pai 
l’invariabilité  de  la  densité  du  gaz  qui  y demeure  toujours 
identique  à la  densité  de  l’atmosphère.  Dans  ce  but,  rendons 
|>lus  rapide  le  courant  d’air  qui  f.ait  sonnerie  tuyau  ouvert, 
alinde  lui  faire  donner  l’octave  du  son  qu’il  faisait  entendre 
d’abord.  .Nous  constaterons,  en  employant  les  méthodes  déjà 
iudi(|uées,  qu’il  existe  deux  mouds,  l’un  au  premier  quart  en 
N,  {fig.  ôiô),  l’autre  au  dernier  quart  inférieur  en  N,.  Dés 
lors,  il  s’agit  de  prouver  qu'il  existe  un  ventre  au  milieu 
luénie  du  tuyau,  aux  points  où  se  trouvait  tout  à l’heure  la 
surface  nodale.  Dans  ce  but,  faisons  pénétrer  nn  piston  jus- 
qu'en Vj,  le  sou  est  changé;  donc  la  lame  d’air  en  n’était 
pas  immobile  avant  rintroduction  du  piston  ; plaçons-y  la 
membrane  saupoudrée  de  sable  ; celui-ci  sautille  plus  rapi- 
dement que  dans  les  points  voisins.  Knfin,  ouvrons  l’orifice 
()  qui  nous  a déjà  servi  et  qui  est  placé  en  V„  le  son  n’est  en 
rien  modifié.  Donc  en  la  lame  d’air  possédait  déjà  la  même 
densité  que  l'air  extérieur;  elle  offre,  en  définitive,  tous  les 
(aractéres  ((ue  nous  avons  assignés  aux  ventres  de  vibration. 

Mg.  .vtô.  Comment  peut-on  concevoir  que  les  choses  se  passent  ainsi  ? 
Si  nous  nous  reportons  aux  développements  qui  ont  été  donnés  à 
propos  de  la  propagation  du  son  dans  les  milieux  élastiques  (^1105  et  sui- 
vants), nous  ven  ons  (|ue  l’immobilité  d’une  tranche  gazeuse  N,  (fig.  *>i5) 
dans  uu  milieu  (|ui  vibre,  s’explique  aisément,  en  admettant  qu’il  existe, 
de  part  et  d’auti'c  de  cette  tranch(‘,  îles  molécules  animées,  à cliacine 
instant,  de  vitesses  de  signes  contraires,  les  unes  dirigées  de  V,  vers  N,, 
les  autres  de  V.  vers  le  même  nœud  N,  : et  comme,  par  une  raison  de 
continuité,  la  vitesse  de  ces  molécules  ne  peut,  de  positive  qu’elle  est 
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(i'iiii  côté  de  la  traiiclie,  devenir  négative  de  l’anlre,  sans  passer  par 
zéro,  on  voit  (|ue  la  tranelie  coiii|irise  entre  les  deux  régions,  on  les 
exrnrsions  des  inolëcnies  sont 
de  sens  inverse,  devra  demeu- 
rer elle-inéine  iinniobile.  L’ex- 
plication (|iie  nous  venons  de 
donner,  nous  conduit  à une  con- 
séquence importante  qui  vient 
d'étre  justiliée  par  l’expérience. 

La  lame  d'air  qui  forme  le  nœud,  se  trouvant  comprise  entre  den.x  por- 
tions de  gaz,  dont  les  mouvements  sont  en  sens  inverse,  doit  possé- 
der une  densité  différente  de  celle  de  l’air  ambiant,  densité  qui  sera 
plus  grande  que  celle  de  l’air  quand  les  deux  mouvements  invei’ses 
ipii  s’exécutent  de  part  cl  d’autre  du  nœud,  tendront  tons  les  deux  à 
diminuer  le  volume  de  la  tranelie  immobile,  et  (|ui  sera,  au  contiaire, 
plus  petite  lorsque  les  deux  mouvements  inverses  tendront  à augmenter 
ce  même  volume.  L’on  voit,  de  plus,  que  par  les  diangements  de  signes 
successifs  des  vitesses,  dans  toute  la  longueur  d’une  colonne  gazeuse  vi- 
brante, deux  nœuds  consécutifs  seront  toujours  à un  même  moment 
dans  des  conditions  telles,  rpie  si  pour  l’im  d’eux  N,  la  densité  est  plus 
grande  que  celle  de  l’air  extérieur,  pour  l’autre  N„  la  densité  est  pins 
petite.  Or,  toujours  par  une  raison  de  continuité,  on  ne  peut  passer 
d’une  tranche  N,  plus  dense  que  l’air,  à une  autre  N,  qui  soit  moins 
dense  que  lui,  sans  rencontrer  une  couche  intermédiaire  Vj,  qui  ait  la 
même  densité  : il  devra 
donc  y avoii',  dans  I in- 
tervalle de  deux  nœuds 
consécutifs  , une  lame 
gazeuse  animée  d’une  vi- 
tesse maximum  et  dont 
la  densité  sera  toujours 
la  même  que  celle  de  ratmosphére  ambiante.  Celle  lame  forme  ce  qu’on 
a appelé  un  ventre  de  vibration. 

Les  figures  544  et  545  montrent,  par  une  succession  de  teintes,  cet 
étal  alternatif  de  dilatations  et  de  condensations  qui  se  produisent  aux 
nœuds  consécutifs,  dans  le  cas  des  tuyaux  ouverts  ; les  ligures  546  et  547 
montrent  ces  mêmes  changements  de  densité  dans  le  cas  des  tuyaux 
fermés. 

La  connaissance  des  faits  que  nous  venons  d’établir  dans  les  |iré- 
II.  l'i 
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(•.(■di’iib  pai'Hjiraphes,  ï^iiiipliiie  beaucoup  l’cUidc  des  tuyaux  sonores. 
.Nous  nous  occuperons  siua:essiveuient  des  tuyaux  ouverts  et  des  tuyaux 
terniés. 

1 1 t)l . Tnj'aux  onvertH.  — Hauteur  du  «on  fondanieatal.  — Quand 
011  (ait  rendre  à un  tuyau  ouvert  le  son  le  plus  grave  iiu’il  puisse  donner, 
on  reconnait  i[ue  le  son  produit  est  toujours  tel,  que  la  longueur  d'ondu- 
lation simple,  qui  lui  correspond,  est  à peu  près  égale  à celle  du  tuyau, 
depuis  la  bouche  jusqu’à  l’ouverture  supérieure.  Ainsi,  la  longueur  du 
tuyau  est-elle  de  1 mètre,  ou  trouve  que  le  nombre  des  vibrations  qu’il 
exécute  par  seconde  est  de  ô4ü.  Or,  la  formule  du  paragraphe  (1110), 

y = nous  donne  pour  la  longueur  de  l’ondulation  >,  - 1 mètre. 

c’est-à-dire  lu  longueur  même  du  tuyau.  Comme,  dans  ces  conditions, 
l'expérience  (1159)  indique  qu’il  existe  dans  la  colonne  vibrante  un  seul 
nœud,  placé  vers  le  milieu  du  tuyau,  tandis  qu’aux  deux  extrémités  se 
trouvent  évidemment  des  ventres  de  vibration  ; nous  en  concluons  que  la 
distance  des  deux  ventres  consécutifs  représente  la  longueur  d’ondula- 
tion simple  du  son  produit.  11  ne  faudrait  pas  cependant  considérer  w 
résultat  comme  tout  à fait  rigoureux.  Il  le  serait  à coup  sûr  si  toutes  les 
conditions  que  suppose  la  théorie  étaient  réalisées  ; 
si,  par  exemple,  les  surfaces  nodales  qui  se  produi- 
sent dans  la  colonne  d’air  étaient  exactement  planes 
et  normales  à l’axe  des  tuyaux.  M.  Cavaillé-Coll  a 
donné  la  loi  empirique  que  voici  ; La  longueur 
d’un  tuyau  d’orgue  est  moindre  que  la  longueur 
théorique  du  son  fondamental  rendu  par  ce  tuyau, 
d’une  quantité  égale  à deux  fois  sa  profondeur.  La 
largeur  intlue  d’ailleurs  très-peu  sur  la  hauteui'  du 
son. 

1162.  Loi  de»  longueurs.  — Du  résultat  obtenu 
r dans  le  paragraphe  précédent,  il  résulte  que  les 
sons  fondamentaux  rendus  par  deux  tuyaux  de  lon- 
gueurs différentes  correspondront  à des  nombres 
de  vibrations  qui  seront  en  raison  inverse  des  lon- 
gueurs de  ces  tuyaux.  Cette  loi  se  prouve  expéri- 
mentalement par  l’emploi  des  deux  tuyaux  T et  1' 
(/if/.  548)  de  longueur  1 et  Le  son  fondamental  ■ 
du  tuyau  le  plus  court  est  à l’octave  aiguë  du  son  que  fait  entendre 
le  tuyau  le  plus  long. 


Fig.  5-18. 
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Ilü3.  H<irmoali|«e«  de»  «uyau*  oavert».  — Quuild  oïl  force  pro- 
giessiveiiieiit  le  courant  il  air  qui  pénètre  dans  un  même  tuyau  ouvert, 
on  lui  fait  rendre  successivement  les  sons  i|ui  correspondent  à la  série 
des  nombres  enlieis  1, 

‘J,  5,  4,  O,  0,  etc.  Ainsi, i 

quand  le  son  fondainen- 
lal  est  uti,  celui  qui  lui 
succède  immédiatement 
est  «2„  l’octave  aiguë  du 
son  fondamental,  cor- 
respondant à un  nombre 
double  de  vibrations. 

Viennent  ensuite  sol,, 
cori  espondant  à un  nom- 
bre triple  de  vibrations, 

«Z,  à un  nombre  qua- 
druple, m/,  à un  nombre 
quintuple,  etc. 

H 64.  Si  l’on  étudie 
en  même  temps  la  dis- 
tribution des  nœuds  et  des  ventres  pour  chaque  son  individuel,  un  re- 
connait  d’abord  que  les  noeuds  fixes  sont  équidistants,  puis  on  trouve 
ensuite  pour  ut,,  comme  nous  le  savons  déjà,  un  nœud  au  milieu  en 
■\,  un  ventre  à chaque  extrémité  de  la  colonne  gazeuse  {fig.  546 1 ; pour 
Ht,  (liij.  5.50),  un  ventre  V,  à l'entrée;  un  nœud  au  premier  quart, 
un  ventre  V,  au  milieu,  un  nœud  N,  au  troisième  quart,  et  enfin  un 
ventre  à la  bouche  du  tuyau,  de  telle  sorte  que  cette  fois  le  tuyau  se 
partage  comme  en  deux  tuyaux  distincts  V,  V,  et  V,  V.  ayant  leur  nœud 
l’un  en  N„  l'autre  en  N^,  et  chacun  étant  moitié  du  tuyau  total.  On  s’ex- 
plique alors  aisément  pourquoi  le  son  obtenu  est  à l’octave  du  son  fon- 
damental. Les  figures  551  et  552  montrent  le  mode  de  partage  de  la 
colonne  vibrante,  dans  le  cas  des  sons  o et  4 ; pour  le  son  3,  la  distance 

desdeux  nœuds  consécutifs  est  * de  la  longueur  du  tuyau;  pour  le  son 
t,  elle  est  Les  sons  produits  doivent  donc  correspondre  à des  nom* 
bres  de  vibrations  trois  fois,  quatre  fois  plus  grands. 


V, 


V, 


V. 

Ki}f.  Xii. 


1165.  La  llûte  de  palissandre  figurée  ci-contre  (fig.  553)  tiermet  de 
donner  une  démonstration  directe  de  ce  partage  spontané  de  la  colonne 
d’air  en  parties  d’égale  longueur  vibrant  à runisson.  Elle  est  composée 
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de  plusieurs  tubes  égaux  vissés  les  uns  au  bout  des  autres.  S’il  y a trois 
tubes,  et  (ju'oii  lasse  rendre  à la  flûte  le  son  5,  on  peut  enlever  le  tube 
supérieur  en  le.  dévissant  : la  liauteur  du  son  n’est  pas  inodiliée  pour 
rcla;  on  [>eut  enlever  de  inéine  le  second  troin;oii  sans  qu’il  en  résulte 
aucun  cbangeincnt  appréciable  dans  l’acuité.  Donc  la  niasse  gazeuse 
était  elle-niéine,  avant  qn’on  n’en  diminuât  l’étendue,  divisée  en  trois 
parties  de  niéine  longueur  qui  vibiaient  séparément,  comme  elles  l’eus- 
sent l'ait  dans  un  tuyau  de  longueur^  rendant  le  son  fondamental. 

1166.  Tayaux  — 

Le  son  fondamental  que  fait 
entendre  un  tuyau  fermé  est 
celui  que  donnerait  un  tuyau 
ouvert  de  longueur  double. 

Le  tuyau  qui  a été  dessiné 
ici  (fifi.  554)  sert  dans  les  cours 
|iüur  démontrer  cette  lui  ; il  est 
travei’sé,  au  milieu  de  sa  lon- 
gueur, par  une  lame  de  bois 
pouvant  glisser  dans  une  cou- 
lisse, et  portant  une  ouverture 
0,  dont  la  section  est  à peu 
près  égale  à celle  du  tuyau. 
(Juaiid  la  lame  est  poussée  di‘ 
telle  sorte,  qu’il  y ait  conti- 
nuité dans  1a  colonne  d’air,  le  tuyau  donne  le  son  fondamental  que  fait 
entendre  un  tuyau  ouvert  aux  deux  bouts  dont  la  longueur  est  la  dis- 
tance de  l’exlrémitc  T'  à 1a  bouche  inférieure.  Si  l’on  tire  la  lame  de 
manière  «pie  l’ouverture  0 se.  trouve  portée  en  dehors  du  tuyau,  et  qu’au 
contraire  la  partie  pleine  de  la  lame  coupe  la  colonne  gazeuse  en  deux 
tronçons  distincts,  on  reconnaît  que,  dans  ces  conditions  nouvelles,  le 
son  fondamental  rendu  par  le  tuyau  n’a  pas  changé.  Ce  résultat  confirme 
le  principe  que  nous  avons  énoncé  : le  tuyau  fermé  TO  donne  le  même 
son  fondamental  que  le  tuyau  ouvert  TT'  de  longueur  double. 

Dans  un  tuyau  fermé  il  existe,  nous  l’avons  déjà  dit,  un  nœud  au  con- 
tact de  la  paroi  solide  qui  constitue  le  fond,  et  un  ventre  à l'extrémité 
ouverte.  Si  le  tuyau  rend  le  son  fondamental,  il  n’existe  pas  d’auti'e  nœud 
lu  d’autre  ventre. 

1 107.  Loi  4cm  lonfaeuni. — tjuaud  OU  Compare  plusieurs  tuvaux  fer- 
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mes  de  longueurs  difTéreiUes,  la  loi  déjà  ênonrre  pour  les  tuyaux  ouverts 
subsiste  encore  ici.  Les  nombres  de  vibrations  correspondant  aux  sons 
fondamentaux  rendus  par  les  différents  tuyaux  seront  en  raison  inverse 
des  longueurs  des  tuyaux  : c’est  une  conséfiuence  immédiate  du  résxiltnt 
établiau  gllf.6. 

H 68.  DUféreat»  «ouk  readu»  par  Im  «ayaax  fmaeft.—  Quand  on 
augmente  progressivement  le  courant 
d'air,  on  obtient  successivement  les  sons 
I,  ô,  5,  7,  etc.,  si  bien  qu’un  tuyau  dont 
le  son  fondamental  est  iU„  fait  entendre, 
eu  augmentant  l’énergie  de  rinsufflation, 
les  sons  sof,,  mi ,,  etc.  Si,  au  moment  de 
la  production  de  ces  divers  sons,  on  étudie 
par  les  méthodes  ordinaires  (1159)  le 
mode  de  partage  de  la  colonne  vibrante 
(fiff.  .555),  on  trouve,  pour  les  sons  3,  5, 

7,  la  division  indiquée  par  les  figures  556, 

.’i.57,  558,  et  l’on  voit  de  suite  que  l'inter- 
valle de  deux  ventres  ou  de  deux  nœuds, 
i|ui  donne  toujours  la  longueur  d’ondu- 
lation simple  du  son  produit,  est  dans  le  tuyau  qui  rend  le  son  le  ^ de 
ce  ipi’il  est  dans  le  même  tuyau  fermé  quand  il  rend  le  son  I : elle 
devient  le  le  ; de  l’intervalle  primitif,  quand  le  tuyau  fait  entendre 
les  sons  5 et  7. 

1 1 69 . Restrletloii  * IntrAdnirr  daaw  le«  re*HltalH  pre«^dentH.  — 

Nous  avons  admis  dans  ce  qui  précède,  que  loi’squ'un  tuyau  ouvert  ou 
fermé  fait  entendre  l’un  quelconque  de  ses  harmoniques,  la  dLstance  du 
ventre  V,,  qui  correspond  A l’entrée  du  tuyau,  au  nœud  N„  qui  le  suit 
immédiatement,  est  égale  à l’intervalle  qui  sépare  un  no>ud  d'un  ventre 
dans  une  portion  quelconque  du  tuyau.  Ainsi,  dans  le  tuyau  ouvert  qui 
rend  le  son  2 (fig.  5.50),  on  devrait  avoir,  d'après  cela,  V,  N,  = N,  V, 
= V,  N,  = .N,  V..  Ceci  n'est  pas  complètement  vérifié  par  l’expérience  ; 
on  trouve  toujours  que  le  premier  nœud  inférieur  N,  est  un  peu  plus 
rapproché  de  l’enihouchurc  Vj  que  du  ventre  V,  qui  est  immédiatement 
placé  au-dessus.  Il  en  est  de  même  de  l intervalle  N,  V,,  qui  correspond 
à l’autre  extrémité  du  tuyau  ouvert  ; il  est  plus  petit  que  N,  Y,  ou  que  Y, 
N,.  Un  résultat  analogue  se  manifeste  dans  les  tuyaux  fermés. 

H70.  La  longueur  du  tuyau  ouvert,  ou  le  double  de  la  longueur  du 
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tuyau  fermù  ne  représente  jamais  rigoureusement  la  longueur  d’ondu- 
lation simple  du  son  fondamental;  e^lle-ci,  qui  s’obtient  immédiatement 

par  la  relation  X=  ^ est  toujours  un  peu  plus  grande,  eomme  nous  l’avons 

dit  plus  haut  (1161),  que  r^lle  que  fournit  la  mesure  directe  de  In  lon- 
gueur du  tuyau. 

Il  résulte  d’expériences  faites  par  Dulong,  Masson,  et  par  MM.  Lissa- 
jous  et  P.  Desains,  qu’on  a une  mesure  exacte  de  la  longueur  d’onde  du 
son  produit  par  un  tuyau  en  évaluant  par  une  expérience  directe  la 
distanee  de  deux  nœuds  consécutifs  dans  l’intérieur  même  de  ce  tuyau. 

1171.  Aperça  de  la  ibéorle  des  tnyaax  soaores.  — Nous  avons, 
dans  ce  qui  précède,  envisagé  la  question  des  tuyaux  sonores,  à un  point 
de  vue  exclusivement  expérimental.  Il  est  cependant  une  question  à la- 
quelle l’analyse  rnallîématiqne  peut  seule  répondre  d’une  manière  com- 
plète, et  que  l’esprit  du  lecteur  a dil  se  poser.  Quelle  est  la  raison  d’étre  de 
ces  nœuds  fixes  et  de  ces  ventres  fixes,  dont  nous  avons  prouvé  l’existence 
dans  la  colonne  gazeuse,  qui  vibre  dans  les  tuyaux?  Un  mot  seulement  sur 
ce  point. 

I/air  contenu  dans  les  tuyaux  est  parcouru  siinultanénieiit  par  des 
ondes  directes  allant  de  la  bouche  vers  l’extrémité  opposée,  et  par  des 
ondes  inverses,  cheminant  en  sens  contraire,  et  ne  gênant  nullement  le 
mouvement  des  premières.  Ces  ondes  inverses  proviennent  de  la  ré- 
llexion  des  ondes  directes,  soit  sur  le  fond  solide  du  tuyau  fermé,  soit 
sur  la  tranche  de  l’air  extérieur  qui  affleure  à l’extrémité  du  tuyau  ou- 
vert. La  superposition  des  deux  systèmes  d’ondes  détermine,  en  chaque 
point  de  la  colonne  gazeuse,  une  vitesse  résultante  qui  dépend  de  la 
grandeur  et  du  signe  des  vitesses  apportées  par  chacune  des  deux  ondes. 
On  comprend  donc  qu’il  puisse  exister  certaines  tranches  pour  lesquelles 
les  vitesses  apportées  soient  constamment  égales  et  de  signe,  contraire  ; 
celle.s-lâ  représenteront  les  nœuds  fixes.  Pour  d'autres  tranches  au  con- 
traire, les  vitesses  s’ajouteront  en  donnant  constamment  une  vitesse  ré- 
sultante maximum;  ces  demiêres  constitueront  les  ventres  fixes.  En 
appliquant  le  calcul  à ce  mode  complexe  d’ébranlement,  on  arrive  à 
prévoir  la  position  des  nœuds  et  des  ventres.  Les  résultats  de  la  théorie 
s’accordent  bien  avec  ceux  que  donne  l’expérience. 

IIT^.  Méthode  de<*  namme»  manmnétriqneH  poar  étudier  le«  vi- 
bratlouM  de«  tranche»  KaMCuaca  daa»  le»  tuyaux  ■oaore».  — M . Kœnig 

a imaginé  un  moyen  très-simple  de  rendre  visible  l’état  vibratoire  des 
différentes  tranches  de  la  colonne  d’air  contenue  d,ans  les  tuyaux  sonores. 
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Il  pratique  dans  l’uiie  des  parois  latérales  du  tuyau  ouvert  trois  orifices 
(fig.  559),  fun  au  premier  quart,  l’autre  au  milieu,  l’antre  au  troisième 
quart  de  la  longueur  du  tuyau.  Ces  orifices  sont 
ensuite  fermés  à l’aide  d’une  membrane  mince  ten- 
due sur  le  fond  inférieur  d'une  petite  caisse  cylin- 
drique ou  capsule  percée  de  deux  trous  à sa  base 
opposée.  Par  l’un  des  trous , arrive  le  gax  de  l’é- 
clairage, par  l’autre  le  gaz  s’échappe  et  va  brûler  à 
l’extrémité  d’un  petit  bec.  Quand  le  tuyau  ne  parle 
pas,  les  trois  flammes  sont  immobiles.  Mais  dés  qu'il 
rend  le  son  fondamental,  et  que  par  suite  il  se  pro- 
duit en  son  milieu  un  nœud  de  vibration,  on  voit 
la  flamme  médiane  s’allonger  et  se  raccourcir  al- 
ternativement. Son  mouvement  rapide  de  va-et- 
vient  persiste,  tant  que  le  son  fondamental  est 
maintenu.  Les  deux  autres  flammes  ne  participent 
que  faiblement  à cette  agitation.  Ce  sont  évidem- 
ment les  dilatations  et  les  condensations  succes- 
sives de  l'air  dans  la  région  du  nœud,  qui,  se  trans- 
mettant au  gaz  de  la  capsule,  par  l’intermédiaire 
de  la  membrane  élastique  dont  est  formé  le  fond 
de  cette  capsule,  déterminent  les  oscillations  de  la 
flamme. 

Si,  en  augmentant  la  vitesse  du  courant  d'air 
dans  le  tuyau,  on  lui  fait  rendre  l’octave  du  son 
fondamental,  on  voit  aussitôt  la  flamme  médiane 
reprendre  son  immobilité  normale,  taudis  que  les 
deux  autres  se  mettent  en  vibration.  I,es  nœuds  sont,  en  effet,  placés 
cette  fois  au  premier  et  au  troisième  quart  du  tuyau,  et  au  milieu  se 
trouve  un  ventre.  Dès  lors,  l’air,  dans  la  région  médiane,  n’éprouve 
que  des  déplacements  dans  le  sens  de  l’axe,  par  lesquels  sa  densité  n’est 
en  rien  modifiée. 

Lorsqu’on  règle  à l’avance  le  courant  de  gaz  de  l’éclairage  de  l'açoii 
à n’obtenir  que  des  flammes  très-petites,  on  constate  que  la  flamme  du 
milieu  s’éteint  seule  quand  on  produit  le  son  fondamental.  L'extinction 
des  deux  autres  a lieu,  an  contraire,  quand  le  tuyau  donne  l'octave. 

1175.  Applleallon».  — Emploi  des  tayanx  sonores  en  mnslque. 
— Tuynnx  * embondinre  de  HUe.  — La  théorie  des  tuyaux  souore> 
nous  permet  de  comprendre  l’emploi  des  instrnmenis  à vent  en  nnisique. 
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Tantôt  le  mode  de  prodiietion  dn  son  à l'entrée  du  liiyan  est  celui  que 
nous  avons  décrit  plus  haut.  L'air  chassé  par  une  soufllerie  ou  par  la 
houche  vient  se  hriser  contre  l'aréte  d'un  biseau,  et  ébranle  ainsi  la 
colonne  gazeuse  intérieure.  Tel  est  précisément  le  système  adopté  dans 
le  flageolet,  la  fliite  et  dans  quelq»ies-uns  des  tuyaux  qui  composent  un 
buffet  d’orgue.  Dans  le  flageolet,  le  biseau  est  apparent  ; dans  la  flûte  il 
est  représenté  par  le  bord  d'un  trou  elliptique  contr'e  lequel  vient  se 
briser  une  lame  d'air  amincie  par  les  lèvres  de  l’instrumentiste.  Les 
ouvertures  convenablement  espacées  qne  portent  les  deux  instruments, 
sont  ouvertes  ou  fermées,  en  temps  utile,  par  les  doigts  du  musicien  ou 
à l’aide  de  clefs  métalliques.  Elles  sont  destinées  à faire  naître  un  ventre, 
en  un  point  déterminé  de.  la  colonne  d’air,  et  par  suite  é faire  varier  la 
hauteur  du  son.  Dans  l’orgue,  les  tuyaux  sont  à sous  fixes,  aussi  faut-il 
un  tuyau  pour  chaque  note.  On  arrive  à produire  cette  grande  variété  de 
sons  que  réclame  l'exécution  musicale,  en  se  servant  dans  les  jeux 
d'orgue  à la  fois  de  tuyaux  ouverts  et  des  tuyaux  fermés.  Ou  appelle  ces 
derniers  des  bourdons. 

I I7i.  Tajaax  * anche.  — Tantôt  la  masse  d’air  est  mise  en  vibra- 
tion dans  les  tuyaux,  par  l’intermédiaire  d’une  lame  élastique  de  bois  ou 
de  métal  qui  oscille  sous  l’influence  du  courant  gazeux,  dans  un  orifice 
qu’elle  ouvre  et  ferme  alternativement.  Le  courant  gazeux  amvé  dans 
le  porte-vent  s’échappe  dans  l’atmosphère  en  chassant  devant  lui  la 
languette,  qui  en  vertu  de  son  élasticité  revient  hie:;tôt  dans  sa  position 
première  et  exécute  dés  lors  un  mouvement  rapide  de  va-et-vient.  Il  en 
résulte  une  série  continue  de  chocs  alternatifs  de  l’air  insufflé  contre 
la  colonne  d’air  extérieur  habituellement  renfermée  dans  un  tube  ouvert 
anx  deux  bouts  qu’on  nomme  un  cornet.  Le  tuyau  dans  lequel  le  son  est 
ainsi  produit  se  nomme  tuyau  à anche.  Comme  la  hauteur  dn  sou  dépend 
de  la  longueur  de  la  partie  vibrante  de  la  languette  élastique  ; on  fixe 
à volonté  cetto  longueur,  à l’aide  d’une  lige  rigide,  la  rosette,  qui  rend 
immobile  la  portion  de  la  lame  contre  laquelle  elle  s appuie. 

l.’aiiche  peut  être  libre  ou  battante  ; dans  le  premier  cas,  la  lame  oscil- 
lante rase  les  bords  de  l’orifice  sans  les  loucher;  dans  le  second,  elle  est 
un  peu  plus  large  que  rouverfiire  et  frappe  contre  les  bords  de  la  caisse 
ipi’elle  ferme  d'une  manière  intermittenle.  Celte  dernière  circonstance 
donne  aux  sons  produits  par  l’auche  battante  le  timbre  nasillard  qui  les 
caractérise. 

La  clariiietle  est  un  instrument  à anche  battante  : les  lèvres  de  l’exé- 
.ciilaul,en  pressant  en  tel  nu  tel  point  de  la  languette  mobile,  lont  l’of- 
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(icfi  de  la  raselle.  Le  limilbnis  et  le  basson  appartiennent  au  même 
groupe.  Dans  le  cor,  le  cornet  à piston  et  dans  1a  plupart  des  instruments 
de  cuivre  employés  par  les  musiques  militaires,  ce  sont  les  lèvres  du 
musicien  qui  jouent  le  réle  de  l'anche  et  qui  par  leurs  vibrations  repré- 
sentent la  cause  productrice  du  son.  La  colonne  d’air  qui  doit  vibrer 
dans  le  long  tuyau  de  ces  différents  instruments  est  tantôt  variable  de 
longueur  comme  dans  le  cornet  à piston;  et  tantôt,  elle  conserve  une 
longueur  constante  et  se  divise  alors  spontanément  en  plusieurs  tron- 
çons vibrant  séparément.  Ce  fractionnement  spontané  de  la  colonne 
gazeuse  permet  d’obtenir  les  diverses  notes  de  la  gamme,  l’our  le  cor 
en  particulier  ce  sont  les  harmoniques  8,  9,  10,  etc.,  répondant  aux 
sons  successifs  d’une  même  gamme,  qui  sortent  plus  facilement.  Le  fa  et 
le  la  de  cette  gamme  ne  correspondent  pas  exactement  aux  harmoniques 
Il  et  lo,  ils  sont  obtenns  justes,  en  plaçant  la  main  dans  le  pavillon  de 
rinstrumenl. 
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1175.  Bevlnreenaent  du  «o».  — L'étude  de  celle  qualité  spéciale  du 
son  qu’on  appelle  le  timbre  exige  que  nous  entrions  dans  quelques  détails 
sur  les  moyens  propres  A renforcer  les  sons.  — Un  mouvement  vibratoire, 
quelle  qu'en  soit  l'origine,  sera  propagé  et  transmis  par  .un  corps  élastique 
quelconque,  à la  seule  condition  que  ce  dernier  puisse  exécuter  des  vibra- 
tions de  même  période.  On  peut  même  arriver,  en  utilisant  ce  principe, 
à renforcer  énergiquement  certains  sons  qui,  en  raison  de  leur  mode  de 
production,  n’ont  qu'une  intensité  trés-faible.  Ainsi  un  diapason  que  l'on 


Fig,  îj60.  Fig.  IWil. 


lait  vibrer,  pradiiit,  en  général,  un  son  peu  intense  ; mais  si  on  le  pose 
sur  une  caisse  de  palissandre  convenablement  choisie  (^</.  560)  il  v a 
immédiatement  un  renforcement  considérable  qui  rend  le  son  percep- 
tible A une  grande  distance.  Cette  caisse  a la  forme  d’un  lube  prisma- 
tique ouvert  A rime  de  ses  extrémités  ; elle  présente  des  dimensions  telles 
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que  la  colonne  d’air  qu’elle  renferme  puisse  vibrer  à l’unisson  du  dia- 
pason. De  même  si  l'on  prend  une  éprouvette  à pied  {fig.  561)  consti- 
tuant comme  une  sorte  de  tuyau  fermé  à l’une  de  ses  extrémités  et 
qu’on  y verse  assez  de  mercure,  pour  donner  à la  colonne  d'air  qui  y est 
contenue  une  longueur  convenable  ; on  aura  un  renforcement  du  même 
genre,  quand  on  approchera  le  diapason  qui  vibre,  de  l’ouverture  de 
l’éprouvette.  L’expérience  sera  surtout  très-nette,  lorsque  l’une  des 
branches  du  diapason  sera  munie  d’un  disque  O qui  transmettra  d’une 
manière  plus  complète  les  vibrations  de  la  verge  métallique  à la  colonne 
gazeuse  de  forme  cylindrique  contenue  dans  l’éprouvette. 

Un  résultat  analogue  est  encore  obtenu  lorsque,  dans  le  voisinage 
d’un  timbre  de  métal  qu’on  fait  résonner  à l'aide  d’un  archet,  on  place 
un  tuyau  ouvert  à un  bout,  et  de  dimensions  e.alculées  à l’avance. 
En  raison  de  l’effet  produit,  on  le  nomme  tuyau  renforçant.  Si  on 
rend  mobile  le  fond  de  ce  tuyau  de  manière  à lui  faire  jouer  le  rôle  d'une 
sorte  de  piston,  on  constate  qu’il  suffit  de  le  déplacer  d’une  petite  quan- 
tité et  de  faire  varier  ainsi,  môme  très-faiblement,  la  longueur  de  la 
colonne  gazeuse,  pour  que  tout  renforcement  du  son  produit  par  le  timbre 
soit  devenu  impossible. 

1176.  méthode  de  ffl.  Helnhoits.  — Le  principe  dont  nous  venons 
d’indiquer  la  vérification  expérimentale  ' a permis  à M.  Helmhoitz  de 
construire  un  appareil  fort  simple,  qui  pennet 
A l’oreille  la  moins  exercée  de  démêler,  au 
milieu  d’une  foule  de  sons  produits  simul- 
tanément, l’existence  de  telle  ou  telle  note  ap- 
partenant à l’échelle  musicale.  Un  globe  creux 
de  cuivre  {fig.  562)  a été  accordé  pour  la 
note  dont  il  s’agit.  Il  porte  deux  ouvertures 
circulaires  placées  aux  extrémités  d’un  même 
diamètre;  l’une  est  en  communication  libre 
avec  l’air  extérieur,  l’autre  plus  étroite  est  munie  d’un  petit  tube  qui 
aboutit  à l’oreille  de  l’expérimentateur.  Si  l’ensemble  des  sons  produits 
dans  le  voisinage  du  rêsonnateur  contient  la  note  qui  lui  est  propre 
cette  note  est  aussitôt  considérablement  renforcée  et  l’oreille  ne  peut 
manquer  de  la  saisir.  Si  elle  manque  parmi  les  .sons  produits,  le  réson- 
nateur  demeure  silencieux. 

On  peut  encore  utiliser  le  même  instrument,  comme  un  indicateur 
très-précis,  sans  qu’il  soit  besoin  de  recourir  au  sens  de  l’ouïe.  L’orifice 
le  plus  étroit  porte,  dans  ce  ras,  au  lieu  d’un  tube,  une  membrane  tendue 
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munie  d’un  polit  peirliile  très-léger.  Quand  lerèsoiinateur  vient  à parler, 
le  petit  pendule  se  met  en  mouvement.  On  peut  enfin  remplacer  la  mem- 
brane par  une  boite  identique  à celle  qu'emploie  M.  Kœnig  dans  sa 
méthode  des  flammes  manométriqiies  (1172);  et  dans  ce  cas,  la  vibration 
de  l’air  du  résoimateur  est  rendue  manifeste  par  le  mouvement  ondula- 
toire que  prend  la  flamme  du  gaz. 

1177.  FlamnirH  phantnnieN.  — Les  expériences  dites  des  flamm'n 
charUantex  rentrent  encore  dans  le  groupe  de  ces  phénomènes  qui  dé- 
pendent de  la  transmission  par  les  milieux  élastiques  des  mouvements 
vibratoires  avec  la  période  propre  à chacun  d’eux. 

Ou  attribue  au  docteur  Higgins  la  première  observation  relative  aux 
flammes  sonores;  il  remarqua  que  la  flamme  de  l’hydrogène  placée 
dans  l’intérieur  d’uii  tuhe  vertical  ouvert  aux  deux  bouts  le  faisait  son- 
nerâ  la  manière  des  tuyaux  d’orgue.  .Après  lui,  Ohladni,  MM.  de  laRive, 
Faraday  et  Kundt  ont  multiplié  les  recherches  sur  le  même  sujet.  Voici, 
en  résumé,  les  faits  principaux  : 1"  Le  son  rendu  par  un  tube  sous  l’in- 
lluence  d’une  flamme  placée  dans  son  intérieur  a précisément  la  hauteur 
du  son  fondamental  ou  d’un  des  harmoniques  qui  correspondent  à la  lon- 
gueur de  ce  tube.  Par  suite,  la  même  flamme  d’hydrogène  ou  de  gaz 
de  l’éclairage  transportée  successivement  dans  des  tuyaux  de  longueurs 
différentes,  y engendre  des  sons  musicaux  dont  les  nombres  de  vibrations 
sont  en  raison  inverse  de  ces  longueurs.  2“  Une  flamme,  quand  elle  esl 
silencieuse,  reste  immobile  au  sein  de  l’air  qui  remplit  le  tuyau,  et  son 
étendue  esl  alors  parfaitement  délimitée.  Aussitêt  qu’elle  devient  sonore, 
elle  se  montre  dentelée  sur  son  pourtour.  .Au  premier  abord,  on  la  croi- 
rait continue,  mais  si  on  la  regarde  dans  un  miroir  tournant,  on  voit 
les  images  dues  aux  ravivements  alternatifs  qu’elle  éprouve,  nettement 
séparées  les  unes  des  autres.  En  un  mot,  la  flamme  vibre  elle-même  à 
l’unisson  de  la  colonne  d’air  qui  l’entoure  dans  le  tuyau  sonore.  T»''  En 
opérant  avec  précaution,  on  rencontre  toujours  dans  le  tube  une  région, 
où  la  flamme  que  l’on  y transporte,  tout  en  demeurant  silencieuse,  se 
trouve  dans  une  sorte  d’équilibre  instable.  La  moindre  cause  suffit  alors 
pour  la  faire  parler.  Un  léger  déplacement  de  la  flamme  suivant  l’axe 
du  tube,  un  petit  accroissement  dans  la  pression  du  gaz  combustible 
qui  l’alimente,  la  production  dans  le  voisinage  de  l’appareil  d’un  son 
musical  pris  à l’unisson  de  celui  que  le  tube  peut  fournir,  font  subi  ■ 
lement  passer  la  flamme,  de  son  immobilité  primitive,  à un  état  d’agi- 
t.alion  visible.  Au  même  instant,  un  son  quelquefois  trés-intense  éclate 
au  sein  du  tuyau. 
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t>ii  léalise  celle  deriiiéie  expéiieiice  de  la  laçon  suivante.  Dans  un 
tuyau  cylindrique  AB  {fig.  565),  d’une  jurande  lon<;ueui'  par  rappurl  à son 
diamètre,  pénètre  un  tube 
étroit  de  veri’e  on  de  métal  L, 
àrexlréinilé  duquel  brûle riiy- 
drogèiic  ou  le  gaz  de  l'éclai- 
rage. Ou  trouve,  par  tàtomie- 
lueiit,  à une  petite  distance 
de  rouverturc  inférieure  du 
tuyau , une  position  de  la 
llamiiie,  telle,  qu'un  minime 
déplacemeul  de  cette  flamme 
dans  le  sens  vertical  la  rende, 
à la  volonté  de  l'opérateur, 
sonore  ou  silencieiue.  Supi)o- 
sons-la  silencieuse.  Alors,  à 6 
ou  8 mètres  de  distance,  avec 
un  instrument  de  musique 
({uelconque  : un  diapason,  une 
sirène,  la  voix  humaine,  on 
produit  la  note  musicale  propre 
au  tuyau.  Aussitôt  la  flamme 
nous  répond,  et  elle  continue  t'ig.  SK. 

à [wrler  alors  même  que  le  son  excitateur  a cessé  de  se  laite  enlendre,. 

évidemment  ici,  la  communication  du  mouvement  ondulatoire  a eu 
lieu,  de  rinstrumenl  de  musique  à la  colonne  gazeuse  contenue  dans  le 
tuyau,  par  l'intermédiaire  de  l'atmosphère. 

Mais,  comment  comprendre  que  sous  l'inHuence  de  ce  niuuvement 
vibratoire,  considérablement  atténué  par  la  distance  et  transmis  par  l'air 
ambiant,  la  flamme  qui  était  immobile  ait  pu  entrer  elle-même  en 
vibration? 
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Des  expériences  récentes  de  M.Tyndall  mettent,  ce  nous  semble,  sur 
la  voie  d’une  explication. 

1178.  Expériences  de  M.  Tyndaii.  — La  flamme  d’un  gaz  placée  à 
l'air  libi'eest,  sous  certaines  conditions  dont  nous  allons  parler,  un  ap- 
pareil d’une  délicatesse  extrême  pour  signalera  un  observateur  attentif 
des  mouvements  vibratoires  même  trés-faiblesqui  se  propagent  dans  l’at- 
mosphère. Elle  est  comme  une  sorte  de  membrane  visible  et  parfaite- 
menl  élastique.  Cette  membrane  demeure,  tendue  et  lixe  quand  tout  est 
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autour  d’ullu',  dit;  vus'iiitléchissanl,  su  tlupriiiiuiil,  uiidiilaiil,  <|uaiid 
des  vibrations  d'une  certaine  période  lui  sont  coiniuuniquées.  Dans  une 
de  ses  expériences,  M.  Tyndall  prend  un  bec  qui  lui  donne  d'abord  une 
large  flaniine  tranquille;  elle  ne  parait,  dans  cet  état,  influencée  par 
aucun  des  bruits  produits  dans  son  voisinage,  même  par  les  plus  intenses. 
— En  agissant  sur  le  gazomètre  qui  contient  le  gaz  de  l’éclairage,  M.  Tyn- 
dall augmente  progressivement  la  pression  du  courant  gazeux  qui  ali- 
mente la  flamme;  celle-ci  s’allonge  ; mais,  en  même  temps,  elle  devient 
sensible  : un  coup  de  sifflet  la  rend  dentelée  sur  ses  bords.  La  pression 
du  courant  est  encore  accrue  jusqu’à  ce  que  la  flamme  soit  sur  le  point 
de  ginnder,  — car  toutes  les  flammes  grondent  quand  la  pression  est 
folle.  — A ce  moment,  la  sensibilité  est  maximum,  et  si  un  nouveau 
coup  de  sifflet  est  donné,  l’on  voit  la  flamme  s’agiter  en  grondant,  et  se 
partager  en  huit  longues  lames  de  l'eu. 

Citons  encore  un  autre  expérience  de  M . Tyndall.  Une  flamme  de  t'oriiie 
cylindrique,  et  dont  la  longueur  est  de  50  centimètres  environ,  est  pro- 
duite à l’extrémité  d un  bec.  Dans  ces  conditions,  la  sensibilité  du  jet 
lumineux  dépasse  tout  ce  qu’il  était  permis  d’espérer.  Le  coup  le  plus 
léger  frappé  sur  une  enclume  éloignée  suffit  pour  réduire  sa  longueur 
à 20  centimètres.  Les  sons  graves  l’affectent  peu  ; elle  est  impressionnée 
par  les  sons  les  plus  aigus,  et  il  suffit  que  l'un  de  ces  derniers,  consti- 
tuant un  harmonique  du  son  t'ondaineidal,  se  trouve  mélé  à dessous 
plus  graves  pour  que  la  flamme,  par  sa  dépression,  en  signale  aussitôt 
l'existence.  Ainsi  le  froissement  du  papier,  l’agiUdion  d’un  trousseau 
de  clef,  la  chute  d’une  goutte  d’eau  sur  le  parquet,  le  choc  de  deux 
pièces  de  monnaie  l’une  conti  e l'autre,  l’articulation  de  certaines  voyelles 
suffisent  pour  lui  faire  éprouver  de  violentes  commotions. 

1179.  Explication.  — D’où  vient  cette  sensibilité  si  curieuse  d’une 
flamme  que  l’on  a suffisamment  allongée,  ou  qui,  comme  on  dit  vulgaire- 
ment, est  sur  le  point  de  filer  ^ On  sait  que  toutes  les  fois  qu’un  liquide 
ou  qu’un  gaz  s’écoule  par  un  orifice,  le  fluide  en  mouvement  éprouve,  au 
moment  de  sa  sortie,  des  pulsations  périodiques.  Ces  pulsations  sont 
rendues  sensibles  par  la  formation  de  contraclions  et  de  renflements 
alternatifs  dans  le  cas  particulier  de  la  veine  liquide  s’échappant  d’un 
orifice  pratiqué  en  mince  paroi.  En  dehors  de  l’acte  chimique  de  la  com- 
bustion, une  flamme  est  en  définitive  la  veine  gazeuse  rendue  visible. 
Quand  vous  accroissez  progressivement  1a  pression  du  gaz  qui  s’écoule, 
il  arrive  un  moment  où  des  pulsations  se  produisent  dans  la  veine,  la 
flamme  gronde.  Arrêtez-vous  un  peu  avant,  il  esl  clair  que  la  veine  sera 
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ilaiib  im  élal  il  c({uilibre  Irùs-iiistable,  et  que  b'il  lui  vient  île  la  part  deb 
milieux  qui  l’entourent  des  impulsions,  quelque  faibles  qu’elles  soient, 
mais  d’une  période  convenable,  elle  sortira  de  son  équilibre  actuel  et 
deviendra  vacillante. 

Maintenant,  quand  vous  portez  dans  l’intérieur  d’une  colonne  d’air 
limitée  par  les  parois  d’nii  tuyau,  mie  flamme  qui,  à l’air  libre,  eut  été 
profondément  insensible  à tout  mouvement  vibratoire,  vous  la  placez 
dans  une  sorte  de  cheminée  d’appel  où  le  tirage  est  d’autant  plus  actif 
que  le  tube  est  plus  étroit  et  les  parois  plus  échauffées.  Ce  tirage  amène 
une  sorte  de  raréfaction  autour  de  la  flamme,  un  vide  partiel  inces- 
samment renouvelé,  équivalant,  pour  l’elTet  produit,  à une  augmenta, 
tioii  de  pression  qui  accroîtrait  la  vitesse  d’écoulement  de  la  veine 
gazeuse.  — Aussi  voit-on  la  flamme  se  rétrécir  et  s’allonger.  — Aussi- 
têt  que  cet  accroissement  de  pression  a atteint  le  degré  convenable 
pour  que  les  pulsations  naissantes  de  la  veine  correspondent  par  leur 
période  à la  tonalité  du  tube,  le  son  doit  éclater.  La  flamme,  par  suite 
de  la  pression  croissante  du  gaz  qui  l’entretient  devient,  en  somme,  la 
cause  productrice  d’un  mouvement  vibratoire  originel  que  l’oreille  n’eût 
peut-être  pu  percevoir,  et  c’est  la  colonne  d’air  du  tuyau  qui,  en  vibrant 
à l’unisson,  le  renforce  énergiquement. 

La  cause  que  nous  venons  d’indiquer  n’est  certainement  pas  la  seule 
qui  intervienne  dans  le  phénomène  des  flammes  chantantes.  La  nature 
du  gaz  qui  brûle,  le  mode  de  combustion  adopté  ont  probablement  une 
part  d’influence.  Mais  il  nous  parait  évident  que  le  point  de  départ  essen- 
tiel réside  dans  cet  état  physique  tout  particulier  que  présente  une  suh- 
stance  fluide  au  moment  où  elle  s’écoule  jiar  un  orilice. 

1I8Ü.  Premières  notions  sur  le  timbre.  — Deux  instruments  de 
musique  peuvent  donner  la  même  note  musicale,  la  produire  avec  la 
même  intensité  et  cependant  faire  naitre  eu  nous  des  impressions  diffé- 
rentes. Tout  le  inonde  distingue  les  sons  d'une  flûte  en  cristal  de  ceux 
d’une  flûte  en  ébène.  Les  instruments  à corde  donnent  aux  sons  qu’ils 
font  entendre  un  caractère  particulier  qui  ne  permet  pas  de  les  confondre 
avec  ceux  des  instruments  de  cuivre.  Cette  qualité  spéciale  qui  diflé 
rencie  les  sons  les  uns  des  autres,  en  dehors  de  l’intensité  et  de  la  hau- 
teur, porte  le  nom  de  timbre. 

Quelle  est  l’origine  du  timbre  ? — semble-t-il  pas  naturel  d’admettre 
qu’un mouvement  vibratoire,  un  mouvement  pendulaire  est  complète- 
ment défini,  lorsqu’un  connaît  la  durée  de  la  vibration  et  son  amplitude? 
Ceci  serait  incontestable,  si  l’on  avait  toujours  à percevoir  des  sons 
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siuiplrs  tels  que  iiuuï  les  avuiis  supposés  jusqu’à  préseul.  Mais,  au  lieu 
(le  cela,  l'oreille  peut  être  impressionnée  par  un  ensemble  de  sons  simples 
simultanés  dont  l’un  beaucoup  plus  intense  que  tous  les  autres  donne 
une  sensation  domiiiunte,  d’une  hauteur  déterminée.  Dans  ces  con- 
ditions nouvelles,  l’action  subie  par  le  nerl  auditif  ne  dépendra  plus 
seulement  du  la  duré(ï  et  de  l’ainplitude  de  roscillatioii  correspondautc 
au  son  principal.  Il  faudra,  pour  caractériser  nettement  ce  nouveau  mou- 
vement oscillatoire,  cunnaitre  un  élément  déplus.  Il  faudra  savoir  quels 
sont  les  niouvenients  individuels  semblables  à ceux  qu’accomplit  l'extré- 
mité  d’un  pendule  dans  ses  petites  oscillations  qui,  en  se  combinant 
ensemble,  engendrent  le  mouvement  vibratoire  complexe  dont  il  s’agit. 

Dans  une  série  de  sons  produits  successivement  et  ayant  chacun  une 
origine  différente,  le  son  principal,  celui  qui  détermine  l'acuité  aura 
beau  être  le  même;  suivant  que  les  sons  accessoires  qui  se  superposent 
à lui,  dans  chaque  cas,  varituont  de  nature  et  d’intensité,  l’organe  de 
l’ouïe  devra  éprouver  des  impressions  différentes.  .Alors,  tout  en  attri- 
buaiit  une  tonalité  identique  aux  divers  sons  qu’elle  perçoit  successive- 
ment, l’oreille  leur  trouvera  des  différences  parce  qu’ils  ne  seront  pas 
constitués  exactement  par  les  mêmes  éléments  simples.  Ces  dilférences, 
jieut-ètre  difficiles  à bien  définir,  n’en  seront  pas  moins  pour  nous  très- 
appréciables. 

1181.  Cette  conqdexité  du  sou  musical,  cette  siqierposition  de  mou- 
vements vibratoires  secondaires  à un  mouvement  vibratoire  principal 
est  précisément  la  cause  du  timbre.  Il  dépend,  comme  nous  allons  le 
démontrer,  delà  nature,  du  nombre  et  de  l’intensité  relative  des  noies 
harmoniques  (1151)  qui  accompagnent  la  note  fondamentale. 

C’est  surtout  aux  importants  travaux  de  M.  Helmholtz  qu’on  doit  l’élu- 
cidation à peu  (liés  complète  de  celte  question.  Il  a procédé  succes- 
sivement par  analyse  et  par  synthèse. 

I18‘2.  Analyne  de»  Mons.  — Il  s’agissait  eu  ])remier  lieu  de  démêler 
dans  le  sou,  en  apparence  simple,  rendu  par  un  instrument  de  musique 
les  divers  éléments  conslitulifs  qui  on  s’ajoutant  à la  note  dominante 
impriment  à la  sensation  un  caractère  particulier.  Plusieurs  procédés 
ont  été  employés  à cet  effet.  Le  premier  est  fondé  sur  l’emploi  du  rêsoit- 
naleur  (H7ti).  On  a une  série  de  19  résomialeurs  accordés  pour  les 
19  harmoniques  suc<;essifs  d’un  certain  son  fondamental,  par  exemple 

de  I ul^  de  150  ^ vibrations.  Ces  résomialeurs  donnent  ainsi  la  série  des 
harmoniques  de  la  note  ut^,  depuis  'i  juqu’à  20,  ou  de  ut,  à m»..  — Sup- 
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posuiis  iiiaiiitenaiit  qu’au  veuille  comparer,  au  point  de  vue  du  timbre, 
les  vibrations  des  cordes  métalliques  à celles  des  cordesà  boyau.  — On 
l'ait  d’abord  résonner  avec  l’archet,  d’une  manière  continue,  la  corde  de 
métal  convenablement  tendue  pour  donner  l’Mt,  ; et  on  se  place  dans  le 
voisinage  de  cette  corde  en  introduisant  successivement  dans  le  conduit 
externe  de  l’oreille  le  petit  tube  conique  de  chacun  des  résonnateurs. 
Suivant  que  l’air  contenu  dans  le  résonnateur  vibrera  ou  demeurera 
immobile,  suivant  que  le  renforcement  du  son  sera  plus  ou  moins  grand, 
on  jugera  de  la  présence  ou  do  l’absence  de  tel  ou  tel  harmonique  et 
même  des  intensités  relatives  de  chacun  d’eux.  A la  suite  de  ces  essais 
successifs,  la  nature  et  le  nombre  des  harmoniques  qui  accompagnent 
le  son  fondamental  seront  parfaitement  connus.  La  même  expérience 
sera  répétée,  dans  les  mêmes  conditions,  en  substituant  à la  corde  de 
métal  une  corde  à boyau  rendant  la  même  note,  mais  dont  le  timbre  est 
bien  différent.  Cette  double  épreuve  montrera  clairement  que  les  har- 
moniques qui,  en  se  superposant,  constituent  les  deux  sons  ne  sont  pas 
les  mêmes  pour  chacun  d’eux,  et  que  parmi  les  harmoniques  communs, 
il  y a des  différences  d’intensité  très-notables. 

On  a comparé,  dans  le  même  but,  et  par  le  même  procédé  analytique, 
le  son  fondamental  d’un  tuyau  ouvert  et  celui  d’un  tuyau  fermé  : les 
deux  tuyaux  étant  d’ailleurs  parfaitement  semblables,  quant  au  mode  de 
pioduction  du  son  et  à la  nature  des  parois.  Il  a été  ainsi  reconnu  que 
le  son  du  tuyau  ouvert  était  accompagné  de  ses  huit  premiers  harmo- 
niques, lundis  que,  dans  le  cas  du  tuyau  fermé,  les  harmoniques  de  rang 
impair  se  superposaient  seuls  au  son  principal. 

1 183.  F.ntpéricnce  de  M.  Kœnig.  — M.  Kœiiig  a modifié  la  méthode 
de  M.  Helmhollz,  dans  le  but  de  montrer  à tout  un  auditoire  les  résultats 
dont  nous  venons  de  parler  ; il  est  parvenu  à rendre  visibles  les  vibra- 
tions des  résonnateurs  en  utilisant  leur  action  sur  la  flamme  du  gaz, 
(Voy.  g 1172).  Huit  de  ces  résonnateurs  munis  de  l’appareil  aux  flammes 
manométriques  sont  choisis  de  manière  à donner  l’t/Y,,  l’iif;,  le  sol^,  l’uf*, 
le  mî„  le  sol^,  (le  son  7)  ; et  l’ufj,  on  les  dispose  verticalement,  Tun  au- 
dessus  de  l’autre,  sur  un  même  support.  Le  son  de  hauteur  nt„  qui  doit 
être  analysé  est  produit  à peu  de  distance  avec  l’instrument  choisi,  et  dans 
des  conditions  telles  que  les  vibrations  qui  lui  correspondent  puissent 
atteindre  avec  la  inéme  facilité  tous  les  résonnateurs.  Il  suffit  alors 
de  noter,  à quels  résonnateurs  appartiennent  les  flammes  vacillantes,  à 
quels  résonnateurs  correspondent  les  flammes  immobiles.  Les  premières 
indi»iuent  à l’œil  quels  sont  les  harmoniques  qui  s’ajoutent  au  son  prin- 
ir.  17 
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cipul.  M.  Kujiiig,  puiir  rendre  plus  iieltemeiil  pereeplibles  les  llaiiimes 
viieillaiiles,  lait  luuriier  d’un  niouvernenl  rapide,  dans  le  voisinage  des 
liuit  naïuiucs,  et  parallèlement  à leur  direction,  un  prisme  à base  cjirrée 
dont  les  (juatre  l'aces  sont  formées  par  des  miroirs  plans;  de  cette  façon, 
les  images  de  la  naiiime  qui  oscille  sont  séparées;  et  comme  elles  sont 
de  plus  alternativement  allongées  et  raccourcies,  l'observateur  distingue 
aisément  les  différences  de  longueur  qui  s'y  inanifeslenl.  (Juanl  aux 
llammes  qui  demeurent  immobiles,  leurs  images  fournies  par  le  miroir 
tournant,  conservent  évidemment  une  longueur  constante.  Leur  en- 
semble constitue,  comme  une  sorte  de  ruban  lumineux  dont  la  largeur 
UC  varie  pas. 

1 184.  Résultats  obtenus.  — La  iiiétliode  d’analyse  des  sons  due  à 
M.  Helmholtz  a mis  en  évidence  les  résultats  suivants  ; 1“  Les  sons  donnés 
par  les  instruments  de  musique  ne  sont  jamais  simples,  i"  Un  son  com- 
posé n’a  un  caractère  musical  véritable,  que  s’il  l ésultc  de  la  combi- 
naison de  sons  élémentaires  ayant  entre  eux  un  rapport  simple.  Si  ce 
rapport  est  ((uelconque,  l’oreille  ne  distingue  qu’un  bniit  vague  dont 
il  lui  est  impossible  de  lixer  la  hauteur.  0“  (juand  les  sons  élémen- 
taires représentent  les  barmoniques  du  plus  grave,  l'oreille  ne  per- 
çoit qu’un  seul  son  dont  la  hauteur  est  celle  du  son  fondamental,  et 
dont  le  timbre  dépend  de  la  nature  et  des  intensités  relatives  des  harmo- 
niques surajoutés.  4“  Ce  sont  en  général  les  6 ou  8 premiers  harmo- 
niques seulement,  qui,  par  leur  union  dans  des  proportions  très- 
diverses  avec  le  son  fondamental,  fournissent  cette  grande  variété  de 
timbres  que  perçoit  le  sens  de  1 ouïe.  5“  Quand  la  voix  humaine  donne 
une  même  note  musicale,  en  articulant  successivement  les  différentes 
voyelles,  on  rea)imait,  qu’à  chacune  des  voyelles  prononcées  au  moment 
de  l’émission  du  son  fondamental,  correspond  un  système  particuliei- 
d’harmoniques  ; ces  systèmes  dilTérent,  les  uns  des  autres,  par  la 
nature  et  les  intensités  des  sons  élémentaires. 

H 8.0.  b^nthéHc  dea  ■on*.  — Si  la  théorie  précédente  est  exacte, 
il  doit  être  possible  de  reproduire  artificiellement  et  à volonté  le  timbre 
de  tel  ou  tel  son  ; il  sulfira  de  faire  entendre,  en  même  temps  que  le 
sou  de  hauteur  voulue,  un  certain  nombre  de  ses  harmoniques  con- 
veuableiuent  choisis  et  d’intensités  relatives  déterminées.  Cette  géné- 
ration d’un  son  composé  par  la  combinaison  directe  de  ses  éléments 
constitutifs  porte  le  nom  de  synthèse;  tdle  a été  faite  et  dé<  rite  par 
M.  Helmholtz.  Voici  sa  méthode;  Un  diapason  H (/if/.  .ôtU)  est  installé 
entie  les  deux  pôles  1'  et  I’’  d’un  éleclro-aimaiil.  Quand  nu  courant  élec- 
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lri(|iiL‘  lusse  dans  le  fil  de  rélectro-aiinaiit,  les  deux  brandies  du  diapason 
sont  attirées;  quand  le  courant  cesse,  ces  brandies,  en  vertu  de  l’élasti- 
cité du  métal  qui  les  forme,  reviennent  à leur  position  initiale  et  la 
dépassent.  Si  donc,  en  un  temps  donné,  rinterrupteur  dont  on  sesert 
ouviv  le  circuit  un  nombre  de  fois  égal  à celui  des  vibrations  doubles 


Fig.  .'iS*. 


que  le  diapason  employé  exécuterait  normalement,  on  voit  que  ce  der- 
nier doit  vibrer  d’une  manière  continue.  L’èlectro-aimant  remplace, 
dans  ce  cas,  un  archet  ordinaire  qui  agirait  d'une  manière  incessante  sur 
l’instruinent.  M.  Lissajous  l’a  nommé  avec  raison  Varchel  élertriqui’. 
— L’interrupteur  le  plus  simple  utilisé  aujourd’hui  est  lui-inéme  un 
diapason  pris  à l’unisson  du  diapason  primitif.  — Le  même  résultat 
sera  encore  obtenu  si  le  nombre  de  vibrations  doubles  du  diapa.son  étudié 
est  un  multiple  exact  du  nombre  des  intennittenees  de  courant  provo- 
quées par  l’interrupteur. 

1186.  Ceci  connu,  supposez  (|u’eii  face  du  diapason  et  à une  petite 
distance  de  lui  soit  placée  l’ouverture  d’un  tuyau  cylindrique  BR  qui  puisse 
remplir  l’oflice  de  résoniiateur  ; supposez,  de  plus,  que  cette  ouverture 
primitivement  fermée  par  une  lame  de  métal  puisse  être,  au  gré  de  l’opé- 
rateur, ouverte  plus  ou  moins.  L’opercule  0 est  à cet  effet  en  relation 
avec  l’une  des  touches  d’un  clavier.  Nous  aurons  là  un  moyen  facile  de 
renforcer  le  son  du  diapason  ; il  deviendra  perceptible  poui’  l’oreille  et 
en  rendant  f)lus  ou  moins  libre  l’ouverture  du  résoniiateur,  nous  pour- 
rons augmenter  à volonté  son  intensité. 
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blli  bien  ! dix  diapasons  iiiontés  cuiiiiiie  il  vieiil  d'àlro  dil,  sonnent  les 
dix  liai'inoniijues  cunséciilil's  d'nn  inêine  son  Ibiidaineiilal.  Ilssonl  accuni- 
pagiiés  chacun  de  son  résonnaleiir  et  sont  lixés  sur  une  niêine  table.  Un 
les  isole  les  uns  des  antres  et  de  la  table  (|ui  les»siipporte  par  l’emploi 
de  coussinets  de  caoutchouc.  De  celte  façon,  les  transmissions  des  monve- 
menls  vibratoires  sont  aussi  atlénnces  que  possible.  Les  dix  éleclro- 
ainiants  qui  les  accompagnent  sont  parcourus  par  un  même  courant  coin- 
mandê  par  un  diapason  interrupteur  pris  à riniisson  du  diapason  le 
plus  grave  de  la  série.  Dans  ces  conditions,  quand  l’interrupteur  fonc- 
tionne, tous  les  diapasons  vibrent  à la  fois  et  cependant  l’oreille  ne  per- 
çoit que  des  sons  très-faibles.  A une  petite  distance  de  l’appareil,  il  n’y  a 
même  aucun  bruit  perceptible.  Mais  vient-on  à presser  avec  les  doigts 
quelques-unes  des  louches  du  clavier,  les  résonnateurs  C(trres]ioudauls 
sont  mis  en  activité,  et  on  produit  aussitôt  un  son  composé  résidtant 
de  la  superposition  d'uii  certain  nombre  de  sons  élémentaires  arbi- 
trairement choisis  et  dont  la  pression  des  doigts  règle  l’inlensilé.  Un  a, 
en  nu  mol,  un  appareil  des  plus  commodes  pour  engendrer  des  sons 
composés  de  tels  éléments  qu’il  plail  de  faire  intervenir. 

1IM7.  RéaultatH  obtenuM.  — M.  Ilelluboitz  a étudié,  de  celte  façon, 
des  timbres  très-variés  et  iiolammenl  celui  de  la  voix  humaine  au  mo- 
ment de  l’émission  des  voyelles.  Il  a )’econnu  qu’en  faisant  résonner  à 
la  fois  le  diapason  le  plus  grave,  le  l'*'’  et  le  'i'^  harmoni(|uc,  on  avait  le 
timbre  de  la  voyelle  ou.  — On  produit  lu  en  alfaiblissant  un  peu  le  son 
fondamental,  les  harmoniques  1,2  et  4,  et  faisant  sonner  fortement  le 
ô'-'  iiarmoihiiue.  Du  reste  les  philologues  admettent  aujourd’hui  que  l’o 
long  et  l’o  bref  ne  l'eprésentent  pas  une  même  voyelle,  tantôt  longue, 
lantül  brève;  ce  sont  en  réalité  deux  sons  différents.  11  en  est  de  même 
de  l’rt  et  de  l’â. 

Le  timbre  correspondant  à la  voyelle  « est  assez  bien  iniilé,  en  affai- 
blissant convenablement  les  harmoniques  1,  2,  5,  et  renforçant  au  con- 
traire le  7'  et  le  8'.  Los  dix  harmoniques  sonnant  à la  fois  donnent  le 
timbre  d’nn  tuyau  ouvert  qui  produirait  le  son  fondamental  ; les  harmo- 
niques de  rang  impair  sonnant  seuls  donnent  c.elui  d’un  tuyau  fermé  de 
même  longueur. 
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Kii  aeraisliqnc,  on  donni'  lo  nom  do  vergen  à dos  ligos  do  bois,  di* 
iiiolal  on  do  tonlo  .aniro  snbslanro  dont  l'opaisseur  est  assoz  forlo  |ioiir 
qn’ellos  rostont  droitos  ol  sans  floxion  nolaldo  quand  on  los  lioiil  hoii- 
zonlaloinonl. 

1 1 KS.  librations  lon|[itadtnales.  — (JllO  YOrgO  sorroo  oniro  los  doigis 
ou  enti’o  los  mâchoires  d’un  élau  (/ii/.  505),  exôoulo  des  vibrations  loii- 
gilndinalos  lorsque,  à 
partir  du  point  fixe,  on 
la  frotte  dans  le  sons 
de  la  longueur  avec  un 
drap  saupoudré  de  co- 
lophane ou  imprégné 
d’eau  acidulée  : un  sou 
pur  so  fait  alors  enten- 
dre. Le  procédé  le  plus 
simple  pour  montrer, 
dans  ce  o^is,  l’existence  '■‘s- 

du  mouvement  vibratoire  consiste  à armer  la  verge  maintenue  horizon- 
tale d'une  pointe  faisant  saillie  latéralomént,  et  à faire  passerai)  lauitacl 
de  cotte  pointe  une  plaque  qui  soit  enduite  de  noii-  de  fumée,  et  qui 
se  déplace  verlicalemenl.  La  ligure  monli'o  la  disposition  adoptée  pour 
exécuter  celle  expérience;  la  verge  el  la  pointe  sont  horizontales,  la 
plaque  enduile  de  noir  de  fumée  se  déplace  de  bas  eu  liant,  el  la  ligne 
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sinueiisp  qui  n élt*  Iracôp  pijr  1-a  poiiilp  luoiitrt'  l'existonno  <lu  ninuvc- 
inenl  vibratoire  Pt  permet  de  compter  les  oscillations  de  la  tige. 

be  mouvement  de  va-et-vient  des  extrémités  de  la  tige  peut  être  encore 
rendu  manifeste  en  plaçant  une  petite  bille  d’ivoire  suspendue  à un  fil  à 
une  trés-)ietite  distance  de  l’im  des  bouts  de  la  verge.  Aussitôt  que  le 
son  se  fait  euteadre,  la  bille  est  lancée  avec  force. 

Les  verges  peuvent  être  libres  à leurs  deux  bouts,  ou  libres  à un  bout 
seulement.  L’étude  du  mouvement  vibratoire  des  premières  nous  occu- 
pera tout  d’abord . 

1 189.  VerKM  libres  aax  deux  bonts.  — Les  verges  libres  aux  deux 
bouts  peuvent  être  assimilées  exactement  à des  tuyaux  ouverts  ; les  lois 
de  leurs  vibrations  sont  les  mêmes. 

La  verge  étant  fixée  en  son  milieu  seulemeut,  on  lui  fait  rendre  faci- 
lement, par  le  moyen  qui  vient  d’être  indiqué,  le  son  le  plus  grave 
qu’elle  puisse  donner  ou  le  son  fondamental.  Par  la  métbode  graphique, 
on  constate  alors  que  toutes  les  tranches  sont  en  mouvement,  à l’excep- 
tion de  celle  du  milieu,  qui  représente  le  nœud  médian  des  tuyaux  ou- 
verts. 

Par  ces  mêmes  expériences,  non-seulement  l’existence  des  vibrations 
longitudinales  est  mise  hors  de  doute,  mais  on  constate  de  plus  que 
rallongement  de  la  barre  à certaines  phases  de  son  mouvement  est, 
quoique  toujours  petit,  énorme  cependant,  quand  on  songe  à l’effort  mi- 
nime qui  est  nécessaire  pour  faire  glisser  le  drap  et  produire  le  frotte- 
ment. Si  telle  verge  qu’on  fait  vibrer  longitudinalement  était  fixée  é 
l’une  de  ses  extrémités  et  qu'on  suspendit  à l’autre  des  poids,  il  fau- 
drait, dans  certains  cas,  plus  de  1,000  kilogrammes  pour  produire  dans 
sa  longueur  l’accroissement  qu’elle  acquiert  dans  certaines  phases  de  sa 
vibration. 

H 90.  Loi  Ue»  lonKoeorM.  — Comme  dans  les  tuyaux  ouverts,  les 
nombres  de  vibrations  correspondant  au  son  fondamental  varient  en  rai- 
son inverse  des  longueurs,  pour  des  verges  de  même  nature  et  fixées  eu 
leur  milieu.  Prenez  deux  verges  d’acier  dont  les  lonsueurs  soient  dans 
le  rapport  de  2 à 1 ; la  plus  courte  rend  l’octave  aiguë  du  son  fonda- 
mental que  l’autre  fait  entendre. 

1191.  Nobm  harmoaiqneH.  — Lue  verge  dont  on  fixe  la  tranche 
située  au  quart  de  la  longueur  rend  un  son  autre  que  le  .son  fondamen- 
tal, et  qui  eu  est  juste  l’octave.  La  verge  se  divise  alors  comme  en  deux 

verges  vibrantes  égales  chacune  à la  moitié  de  la  verge  totale.  En  fixant 

1 i 

successivement  les  points  situés  à g.  g.  etc.,  etc  , de  la  longueur  de  la 
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verge,  on  obtient  les  sons  ô,  i,  b,  etc.,  c'est-à-dire  les  divers  liarino- 
niques  du  son  i'oiidamental,  exactement  comme  avec  un  tuyau  ouvert. 
En  un  mot,  les  verges,  (juand  elles  sont  ébranlées  dans  le  sens  longitu- 
dinal, se  partagent,  comme  les  cordes  tendues,  comme  les  colonnes  d’air 
des  tuyaux  sonores,  en  segments  distincts  qui  vibrent  à l’nnisson. 

1192.  Vérité»  lixée*  A nn  bout.  — Une  verge  fixée  à l’un  de  ses  bouts 
est  assimilable  à un  tuyau  fermé. 

1“  Elle  équivaut  à une  verge  qui  serait  libre  à ses  deux  bouts  et  de 
longueur  double. 

2"  Quand  on  fait  rendre  le  son  fondamental  à plusieurs  verges,  fixées 
par  un  bout,  les  nombres  de  vibrations  qu’elles  exécutent  varient  en  rai- 
son inverse  de  leurs  longueurs. 

3“  Une  même  verge  peut  faire  entendre  les  harmoniques,  dont  les 
nombres  de  vibrations  sont  représentés  par  la  série  des  nombres  impairs 
’l,  3,  3,  7. 

1193.  Vibrations  tranarersales  drs  veritrs.  — Diapason.  — Les 

verges  qu’on  soumet  à une  flexion  se  redressent,  en  vertu  de  leur  élasti- 
cité, et  exécutent  des  vibrations,  qui  sont  perpendiculaires  à l’axe  et 
qu’on  appelle  vibrations  tranversales.  On  étudie  ces  vibrations  en  se  ser- 
vant de  verges  aplaties  sur  lesquelles  on  projette  du  sable.  La  verge  saisie 
entre  les  doigts  et  attaquée,  à son  extrémilé  par  l’archet,  rend  un  son 
musical.  Le  sable  projeté  à sa  surface  se  rassemble  et  s’accumule  sur 
des  lignes  qui  indiquent  les  nœuds.  Les 
lois  de  ces  vibrations  sont  très-com- 
plexes; nous  nous  contenterons  d’en 
énoncer  une  seule  ; 

Des  verges  semblables  qui  sont  ébran- 
lées de  manière  que  les  nœuds  et  les 
ventres  produits  soient  en  même  nom- 
bre et  semblablement  placés,  exécutent 
«les  vibrations  dont  le  nombre  varie  en 
raison  inverse  «les  dimensions  homolo- 
gues des  verges. 

Une  lame  que  l’on  a recourbée  rend 
nn  son  plus  grave  que  lorsqu’elle  est 
droite.  Les  diapasons  (fig.U&ü)  sont  pr«*ciséinent  des  vergt's  courbes 
qui  vibrent  transversalement.  Quand  on  les  ébranle  à la  manière  ordi- 
naire, soit  en  faisant  passer  entre  leurs  deux  branches  un  cylindrt*  «le 
bois  dont  le  diamètre  est  nn  peu  plus  grand  «(ue  la  «lislanee  actuelle 
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qui  Ifts  sépare,  soit  en  les  attaquant  avec  un  archet  dans  le  voisinage 
lies  extrémités  ; ils  donnent  un  son  très-pur,  le  son  fondamental.  Mais 
quand  l’archet  frotte  l’une  des  branches  vers  le  milieu  de  sa  longueur, 
c’est  l’octave  du  son  fondamental  qui  est  nettement  perçue. 

tl9i.  Coexlatenee  dann  uæ  même  verge  deti  deux  mode*  de 
vibration.  — Les  vibrations  longitudinales  et  les  vibrations  transver- 
sales coexistent  souvent  dans  une  même  verge  que  l'on  a ébranlée.  Si  les 
dimensions  de  cette  verge  ont  été  choisies  de  telle  sorte  que  les  deux 
espèces  de  vibi  ations  puissei.it  donner  naissance  au  même  son,  on  recon- 
naît que  quel  que  soit  le  mode  d’ébranlement  employé,  les  vibrations 
d’une  espèce  fout  naître  aussitôt  et  nécessairement  celles  de  l'autre.  La 
verge  tout  entière  est  alors  le  siège  d’un  mouvement  très-complexe  résul- 
tant de  la  concomitance  des  deux  sortes  de  vibrations.  De  même,  quand 
la  verge  est  telle  que  le  son  transversal  et  le  son  longitudinal  qu’elle 
peut  donner  isolément  sont  à l’octave  l’un  de  l’autre,  on  ne  peutprovoquer 
le  premier  son,  sansque  le  second  ne  se  fasse  entendre  immédiatement. 


II.  — VIBRATlnXS  lies  n.AgllKS 


1 19.1.  .Vode  d’expérience.  — Nous  avons  déjà  dit  comment  on  exci- 
tait les  vibrations  des  plaques,  et  comment  on  constatait  le  mouvement 
oscillatoire  des  molécules  qui  les  exécutent.  Une  expérience  de  ce  genre 
a été  précédemment  décrite;  nous  la  mettons  de  nouveau,  sous  les  yeux 
du  lecteur,  dans  la  figure  567. 

En  réalité,  une  même  plaque  peut  rendre  des  sous  très-différents  et 
très-nombreux,  et  à chaque  son  particulier  correspond  un  système  de 
lignes  nodales.  Quand  on  fixe  tel  ou  tel  point  d’une  plaque,  on  tait  tou- 
jours naître  une  ligne  nodale  nouvelle  qui  passe  par  le  point  choisi, 
et  en  même  temps  qu’un  système  spècial  de  lignes  nodales  apparaît, 
une  note  nouvelle  résulte  dos  vibrations  de  la  plaque.  Les  figures  568, 
569,  570  montrent  trois  systèmes  de  lignes  relevées  sur  la  plaque  carrée 
mise  en  expérience  dans  la  figure  567  ; chaque  fois  le  centre  et  deux  ou 
trois  autres  points  avaient  été  fixés. 

La  figure  572  montre  l’un  des  systèmes  les  plus  simples  des  lignes 
nodales  que  l’on  peut  obtenir  avec  une  placpie  cii'culaire. 

1 196.  i.ol  den  êpnixHenrN.  — Le  nombre  des  vilirations  exécutées  par 
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(Ii's  plaques  (le  même  siirfare,  varie  comme  les  (ipaisseurs,  lorsque  les 
lifriies  nodales  qui  preuuenl  naissance  sont  en  même  nombre  et  pn^en- 


Fijç.  567. 


tent  la  même  disposition 
lieux  plaques  dont  les  épaisseurs 
sont  dans  le  rapport  de  1 à 2,  ren- 
dent des  sons  qui  sont  à l’ocdave 
l’nn  de  l’autre.  L’oreille  reconnaît 
([lie  dans  ce  cas  la  plaque  la  plus 
épaisse  rend  l’octave  aiguë. 

1197.  loi  de»  »«irf«ee!»,  — Les 
nombres  de  vibrations  sont  en  rai- 
son inverse  des  surfaces  lorsque 
l’épaisseur  demeure  constante. 


Fi?.  568 


Üeux  plaques  carrées  de  même  épaisseur,  mais  dont  les  surfaces  .sont 
dans  le  rapport  de  1 à 2,  mises  en  vibration,  résonnent  à l'octave,  la 
plus  petite  fait  entendre  l’octave  aiguë.  11  faut  toutefois  que  les  mêmes 
lignes  nodales  se  dessinent  sur  toutes  les  deux. 


Fig.  5‘ïl  Fig.  570.  Fig.  571. 


1198.  Loi  de»  dimen»ion»  homoloKae».  — Lnfln  la  loi  des  dimen- 
sions homologues  est  aussi  celle  des  vibrations  des  plaques.  Quand  on 
prend  deux  plaques  formées  de  la  même  substance  et  ayant  des  volumes 
semblables,  les  nombres  de  vibrations,  qu’elles  exéculenl  dans  le  même 
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temps,  varient  en  raison  inverse  de  leurs  dimensions  lioniologiies,  à In 
condition  toujours  que  les  lignes  nodales  marquent  un  nn'me  mode  de 
division,  pour  l’iine  et  pour  l’autre. 

La  loi  que  nous  venons  d'énoncer  est  la  plus  générale  de  l'acoustique  ; 
nous  avons  en  occasion  de  la  signaler  pour  toutes  les  espèces  de  corps 
vibrants. 


III.  — vimiATioNs  ns.s  vkiiiir.x.'iks  fi.»stu,iuks. 

H99.  ■iatoriqne  de  la  qacntlaa.  — Le  mouvement  vibratoire  des 
membranes  minces  et  élastiques  que  l’on  fixe  sur  un  cadre  par  tous  les 
points  de  leur  pourtour,  et  auxquelles  on  communique  une  certaine 
tension,  a été  étudié  à l’aide  du  calcul  et  de  l’expérience.  Poisson  et 
M.  Lamé  ont  examiné  la  question  à un  point  de  vue  exclusivement  théo- 
rique. Ce  dernier  a fait  connaitre  la  succession  des  sons  que  peut 
rendre  une  membrane  carrée,  ainsi  que  les  figures  nodales  correspon- 
dantes. Il  a aussi  traité  le  cas  des  membranes  triangulaires.  Poisson 
s’était  occupé  des  membranes  circulaires;  mais  dans  le  cas  seulenient 
ou  elles  se  partagent  en  cercles  nodaux  concentriques. 

Les  recherches  expérimentales  relatives  aux  vibrations  des  mem- 
branes sont  dues  à Savai  t d’abord,  puis  à MM.  Bourget  et  F.  Bernard, 
qui,  dans  le  cas  des  membranes  carrées,  ont  soumis  les  résultats  de 
l’analyse  au  contrôle  de  l’expérience.  Enfin  M.  Bourget,  dans  un  tra- 
vail tout  récent,  a découvert  les  lois  mathématiques  du  mouvement 
vibratoire  des  membranes  circulaires,  en  se  plaçant  à un  point  de  vue 
tout  à fait  général.  Puis  il  a vérifié,  par  des  expériences  directes,  les  lois 
déduites  du  calcul. 

1"200.  .'Mode  d'expérience.  — Les  membranes  que  l’on  emploie  sont 
babitiiellement  en  baudruche,  en  papier  végétal  ou  en  papier  ordi- 
naire. [ja  baudruche  est  rarement  homogène,  le  papier  végétal  est  trop 
hygrométrique,  le  papier  ordinaire  est  celui  qui  a donné  les  meilleurs 
ré.sHltats.  Quelle  que  soit  la  substance  choisie,  la  membrane  est  collée 
par  ses  bords  sur  un  cadre  de  bois  ou  de  carton,  et  la  précaution 
|irincipale  à prendre  est  de  lui  faire  acquérir,  dans  tous  ses  points, 
une  tension  égale.  Quand  elle  est  sèche  et  prête  à fonctionner,  on  la  sau- 
poudre de  sable,  afin  de  se  renseigner  sur  la  position  qu’occuperont  les 
lignes  nodales,  et  l’on  produitidaiis  son  voisinage  nii  son  intense,  soit 
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â l’aide  d’une  corde  vibrante,  soit  avec  un  tuyau  sonore.  Ce  dernier 
mode  est  préférable. 

1201.  Lois  des  vibrotionN  des  membraneH.  — Voici  les  principaux 
résultats  obtenus. 

I.  Membranes  mi  rées.  — 1“  11  n’est  pas  vrai,  cominc  Savai  t croyait 
l’avoir  démontré,  et  comme  on  l’a  supposé  d’abord,  quand  on  a voulu 
appliquer  le  phonographe  de  Scott  à l’analyse  de  tous  les  sons,  que 
les  membranes  carrées  puissent  exécuter  un  nombre  quelconque  de  ribra- 
lions,  et  que  l’on  puisse  passer  d’un  mode  de  division  de  ces  membranes 
é un  antre,  quel  qu’il  soit,  d’une  manière  continue,  en  faisant  varier  le 
son  par  degrés  insensibles. 

2"  Une  membrane  carrée  peut  vibrer  â l’unisson  d’une  infinité  de 
sons  de  plus  en  plus  aigus  à partir  d’nn  son  dit  fondamental  et  qui  esl 
le  plus  grave  de  la  série. 

ô"  En  appelant  1 le  nombre  de  vibrations  du  son  fondamental  ; ceux 
que  la  membrane  peut  rendre,  correspondent  aux  nombres  1,.581  — 2, 
— 2,236  — 2,550  — 2,915  — 5,  etc. 

Cette  série  des  sons  possibles  montre  bien  que  la  membrane  ne  peut 
pas  vibrer  à l’unisson  d’un  son  quelconque,  qu’elle  a son  système  d’har- 
moniques comme  une  corde  a le  sien. 

4"  Plusieurs  de  ces  sons  peuvent  être  rendus  à la  fois  ou  l’étre  sépa- 
rément, suivant  le  mode  indirect  d’ébranlement  que  l’on  a adopté. 

5"  Les  systèmes  nodanx  des  membranes  carrées  doivent  être  groupés 
par  types  formés  de  lignes  parallèles  aux  côtés.  A chacun  des  sons  pos- 
sibles, correspond  un  groupe  spécial  de  ces  lignes  nodales  souvent  d’un 
même  type.  Dans  chacun  de  ces  groupes  et  suivant  le  mode  d’ébran- 
lement adopté,  la  figure  nodale  pourra  être  plus  ou  moins  compliquée. 
Mais,  dans  aucun  cas,  on  ne  pent  faire  dériver,  par  déformations  conti- 
nues, des  lignes  qui  correspondent  à un  son,  les  lignes  qui  appartien- 
nent à une  note  musicale  différente  ; les  seules  qui  puissent  se  transfor- 
mer  les  unes  dans  les  autres  sont  celles  qui  font  partie  d’nn  groupe 
correspondant  A un  môme  son. 

II.  Membranes  ciradaires . — M.  Bourget,  à la  suite  de  recherches 
théoriques  et  expérimentales  habilement  dirigées,  est  arrivé  aux  con- 
clusions suivantes  : 

1"  I.,es  figures  nodales  d’nue  membrane  circulaire  uniformément  ten- 
due ne  peuvent  être  que  des  cercles  concentriques,  des  diamètres  équi- 
distants on  des  combinaisons  de  cercles  et  de  diamètres. 
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2"  Cli.irun  do  rns  modes  de  division  correspond  à un  son  déterminé 
dilTérent. 

3’  Les  divers  sons  possibles  d'nne  membrane  circulaire  formeni  une 
série  très-compliquée  à partir  du  son  le  plus  bas,  qui  correspond  au  cas 
où  la  membrane  vibre  en  totalité.  Les  nombres  de  vibrations  de  ces  sons 
sont  tous  incommensurables. 
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Première»  expérience»  ilc  M.  Li»«aJou».  — Il  l'üt  possible 
d’éludiei',  à l’uide  de  l'o'il,  les  iiiouveiiieiils  vibratoires  qui  déterraineni 
la  produdiüii  des  sous.  .M.  Lissujous  a résolu  le  premier  ce  problème, 
de  la  manière  la  plus  ingénieuse,  eu  ulilisaiil  loul  à la  lois  les  propriétés 


géométriques  (jue  |iossédeut  ces  mouvements  et  la  persistance  des  impres- 
sions visuelles.  Ia;s  expériences  propres  à mettre  en  évidence  les  prin- 
ci()es  de  celle  méthode  ont  été  exécutées,  en  premier  lieu,  avec  des  dia- 
pasons présentant  une  disposition  spéciale.  Chacun  de  ces  diapasons  est 
armé  d'un  mii’oir  métallique  M lixésur  la  surface  convexe  del’unede  ses 
branches  et  dans  le  voisinage  de  rexli'émité  (fig.  ii7‘2)  ; l’autre  branche 
poi'te  un  contre-poids.  Celte  condition  est  indispensahle  puni'  (pie  le 
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(liapasuii  vibre  avec  facilité  et  pendant  un  temps  assez  long.  — Un  peut 
aisément,  à l’aide  de  cet  appareil,  démontrer  que  le  son  est  dû  à im 
mouvement  vibratoire,  comme  on  l’a  déjà  fait  par  le  tracé  graphique. 

Kn  effet,  par  une  ouverture  trés-étroite  O,  faisons  passer  un  faisceau 
horizontal  de  lumière  venant  du  soleil  ou  d’une  lampe  électrique.  Rece- 
vons ce  faisceau  sur  une  lentille  L,  et  de  là,  sui-  le  miroir  M fixé  à un 
diapason  vertical  1).  Le  faisceau  sera  réfléchi;  on  pourra  le  renvoyer 
sur  un  miroir  (1  et  de  là  sur  un  écran  H.  Le  faisceau  qui  part  du 
point  U est  divergent.  Mais  après  avoir  traversé  la  lentille,  les  rayons 
(jui  le  composent  sontrendus  convergents  ; et  si  la  lentille  est  couvenable- 
lueiit  choisie  et  convenablement  placée,  on  peut  amener  le  point  de  croi- 
sement des  rayons  sur  l’écran  eu  ()'.  Si  les  rayons  partaient  tous  d’iiii 
siml  point,  ils  convergeraient  en  un  point  unique;  partant  d’une  petite 
ouverture,  ils  vont  se  concentrer,  dans  un  espace  resserré,  de  même 
forme  que  l’ouverture  O,  à contours  nettement  définis  et  formant  ce 
qu’oii  appelle  l’image  du  point  0. 

l'iüô.  Faisons  maintenant  vibrer  le  diapason,  le  niiroii  .M  va  oscillei 
sensiblement,  comme  s’il  pivotait  autour  d'uu  axe  horizontal  passant 
par  un  certain  point  de  la  branche  à laquelle  il  est  fixé;  du  miroir,  ce 
mouvement  d’oscillation  se  communiquera  au  faisceau  réfléchi  .MG  et  par 
suite  au  faisceau  GO'  dont  la  direction  varie  avec  celle  du  faisceau  MG. 
L’image  0'  oscillera  donc  rapidement  entre  deux  limites  extrêmes  A et  B 
déterminées  par  l'amplitude  du  mouvement  vibratoire  que  possède  le 
diapason.  Si  les  vibrations  étaient  très-lentes,  on  pourrait  suivre  l’image 
dans  son  mouvement  oscillatoire  de  A en  B et  de  B en  A,  mais  par  suite 
de  la  rapidité  même  du  mouvement,  l’impression  lumineuse  persiste 
dans  l’œil,  pendant  la  durée  de  plusieurs  oscillations  consécutives.  La 
ligne  AB  paraît  donc  illuminée  dans  toute  son  étendue.  Pour  bien  éta- 
blir que  cette  illumination  est  due  à un  mouvement  oscillatoire  de 
l'image,  il  suffit  de  faire  tourner  le  miroir  G autour  de  sou  support 
c.oinnie  autour  d’uu  axe  vertical.  L’image  est  alors  projetée  sur  des 
régions  différentes  de  l’écran  et,  tandis  qu’elle  oscille  de  bas  en  haut, 
elle  se  déplace  dans  le  sens  horizontal  ; elle  décrit  donc  une  ligne 
sinueuse  AS.  Celte  ligne,  par  suite  de  la  persistance  des  impressions 
visuelles,  est,  à chaque  instant,  éclairée  dans  une  partie  de  sa  longueur, 
et  apparaît  sous  foniie  d’un  ruban  de  feu  semblable  aux  lignes  sinueuses 
<lonnées  par  le  trae.c  des  vibrations. 

Cette  expérienciî  constitue  doue  la  nianifestalion  (q>lique  du  mouu'* 
ment  xibiatoire. 
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1204.  Compofiition  optique  de»  mouvements  vibratoires.  — L’cx- 
|i(!i'it‘nce  prêci'rieiile  inoiilrc  qu’il  est  possil)le  de  donner  à une  image, 
mi  inuuvenienl  vibratoire  semblable  à celui  dont  un  twrps  sonore  est 
animé.  Un  peut  de  même  communiquer,  à une  même  image,  deux  ou  plu- 
sieurs mouvements  vibratoires  simultanés  de  même  direction  ou  de  di- 
rections différentes.  Ces  mouvements  se  composeront  en  un  mouvement 
résultant  dont  la  trajectoire  peut  être,  dans  chaque  cas,  calculée  et  au 
besoin  tracée  par  l’emploi  des  méthodes  géométri(iues.  Cette  trajectoire 
s'illumine  dans  une  étendue  plus  ou  moins  grande,  suivant  les  conditions 
de  rexpéricnce  : de  là  résultent  des  apparences  que  nous  allons  exami- 
ner, et  dont  on  peut  tirer  parti  poui'  l’étude  des  mouvements  auxquels 
ces  apparences  sont  dues. 

120b.  Cumposition  optlqae  de  deux  monvemeiit»  de  meme  dlrec- 
ilon.  — Pour  réaliser  ce  genre  de  phénomène,  il  suffit,  dans  l’expé- 
rience prècédenle,  de  substituer,  au  miroir  G,  le  miroir  d’un  deuxième 
diapason  parallèle  au  premier.  L’image  0'  se  déplacera  alors  sous  l’in- 
lluence  du  mouvement  qu’elle  reçoit  à la  fois  de  chacun  des  miroirs 
oscillanls,  et  son  déplacement  sera  la  somme  algébri(pie  des  déplace- 
ments qu’elle  éprouverait  si  on  faisait  vibrer  isolément  run  ou  l’autre 
diapason. 

Nous  supposerons,  pour  plus  de  simplicité,  les  diapasons  à l’unisson. 
Uuand  ces  diapasons  vibrent  en  même  temps,  il  arrive  presque  toujours 
((lie  le  commencement  de  chaque  vibration  du  premier  ne  coïncide  pas 
exactement  avec  le  commencement  de  la  vibration  correspondante  du 
second.  Il  en  est  séparé  par  un  certain  intervalle  de  temps  que  l’on  ap- 
(lelle  \a  différence  de  phase.  Cet  intervalle  se  mesure,  en  prenant  pour  unité 
la  durée  commune  de  la  vibration  totale.  Soit  6 cette  durée  commune,  si 
le  retard  entre  l’origine  de  deux  vibrations  correspondantes  des  deux  dia- 
pasons est  ‘l*^®  différence  de  phase  est  ^ j--- 

I20t).  Ceci  posé,  lorsque  la  différence  de  phase  est  u,  les  deux  mou- 
vements communiqués  à l’image  sont  de  même  direction  à tous  les  in- 
stants; ils  s’ajoutent  donc  purement  et  simplement,  et  l’amplitude  du 
mouvement  résultant  est  la  somme  des  amplitudes  des  mouvements 
composants.  La  ligne  lumineuse  AR  obtenue  en  faisant  vibrer  à la  fois  les 
deux  diapasons,  aura  donc  une  longueur  égale  à la  somme  des  longueurs 
((ii’ellc  prendrail,  si  chaque  diapason  vibrait  seul.  — Si,  au  contraire,  la 
dilTérence  de  phase  est  les  deux  mouvements  sont  constannnent  de 
•sens  contraire,  puisque  la  période  ascendante  de  la  vibration  cominuni- 
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quéc  à pai'  le  preiiiier  diapason  coïncide  avec  la  période  descen- 

dante de  la  vibration  due  à l’autre  diapason.  Dans  ce  cas,  l’amplitude 
du  mouvement  de  l’image  est  la  différence  des  amplitudes  dues  à chacun 
des  inoiiveinents  vibratoires.  Si  ces  mouvements  sont  égaux,  l’image  O' 
reste  immobile;  s’ils  sont  inégaux,  l’amplitude  a sa  valeur  minimum. 

Poui'  les  différences  de  phase  intermédiaires,  on  a une  amplitude 
intermédiaire.  Ainsi,  soit  a l’amplitude  du  mouvement  de  l’image  due 
à la  vibration  du  premier  diapason,  a'  l’amplitude  due  à la  vibration  du 
deuxième  diapason.  La  hauteur  de  l'image  peut,  suivant  la  différence  de 
phase,  varier  de  a -h  a'  à a — a'. 

r207.  Étude  optique  du  batteineut.  - Quand  les  deux  diapasons 
sont  presque  d'accord,  la  différence  de  phase  des  deux  mouvements 
vibratoires  n’est  plus  constante,  elle  varie  lentement  avec  le  temps.  Il 
en  résulte  que  l’amplitude  du  mouvement  résultant,  et  par  suite  la  hau- 
teur de  l’image,  varie  et  passe  par  des  maxima  et  des  minima  alterna- 
tifs. L’intervalle  entre  deux  maxima  ou  deux  minima  est  égal  au  temps 
pendant  lequel  la  différence  de  phase  a augmenté  d’une  unité,  c'est- 
à-dire  au  temps  pendant  lequel  un  des  doux  diapasons  a fait  une  vibra- 
tion double  de  plus  que  l’autre. 

La  composition  des  ondes  sonores  produites  en  même  temps  par  les 
deux  diapasons,  détermine,  dans  l’intensité  du  son,  des  variations  pério- 
diques connues  sous  le  nom  de  battements.  Ces  battements  affectent 
l’oreille,  en  même  temps  que  l’œil  perçoit  les  pulsations  de  l image.  On 
réalise  donc  ainsi  la  représentation  optique  du  battement. 

1 208.  Composition  opllqoe  de  deux  mouvements  vibratoires  rec- 
tanKulalres.  — Pour  cette  expérience,  les  diapasons  sont  disposés  de  la 
manière  suivante  fig.  57ô)  : l’un  des  deux  A est  placé  de  façon  que 
le  plan  des  branches  soit  horizontal;  dans  l'autre  B,  le  plan  des  bran- 
ches est  vertical.  Un  faisceau  de  lumière  partant  de  la  lampe  élec- 
trique, ou  d’une  lampe  ordinaire  L,  comme  cela  est  indiqué  dans  la 
ligure  574,  traverse  une  lentille  (nous  n’avons  pas  jugé  nécessaii'e  de 
l’indiquer  sur  la  ligure),  se  réfléchit  sur  le  miroir  M du  diapason  Ü,  puis 
sur  celui  du  diapason  D'  et  vient  se  concentrer,  finalement,  soit  sur 
un  écran  comme  en  F (fig.  573),  soit  dans  une  lunette  S {ftg.  574),  à 
l’aide  de  laquelle  les  observations  peuvent  être  faites  d’une  manière 
Irés-préc.isc. 

Quand  on  attaque  avec  l’archet  le  diapason  horizontal  D',  on  obtient 
une  ligne  lumineuse  horizontale;  quand  onaltaque  le  diapason  vertical  1), 
la  ligne  lumineuse  est  verticale;  si  on  met  les  deux  diapasons  à la  fois 
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L’ii  iiiouveiiient,  en  lus  attaquant  successivement  à court  intervalle  avec 
l archet,  le  point  lumineux  se  meut  avec  rapidité  sur  l'écran  et  produit 


Fig.  573. 


line  trace  lumineuse  dont  la  forme  dépend  du  rapport  qui  existe  entre 
les  nombres  de  vibrations  des  deux  sons,  ainsi  que  de  la  différence  de 
phase  des  deux  mouvements  vibratoires. 
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liii  vibration,  on  aperçoit  dans  le  ehamp  de  la  lunette  une  ligue  droite, 
une  ellipse  ou  un  cercle.  Ces  formes  diverses  correspondent  aux  diverses 
différences  de  phase. 

Pour  la  différence  de  phase  0,  on  a une  ligne  droite  {fig.  575,  l"  série). 

2 I 

Pour  la  différence  de  phase  ^ ou  on  a un  cercle  si  les  deux  mouve- 
ments ont  la  même  amplitude  ; une  ellipse  dont  les  axes  sont  dirigés 
suivant  la  verticale  et  riiorizonlale,  si  les  deux  mouvements  ont  des  am- 
plitudes inégales. 

Pour  la  différence  de  phase  ^ ou  ou  a une  ligne  droite  inclinée  en 
sens  inverse  de  1a  direction  primitive. 

Pour  la  diflereuce  de  phase  ou  j,  les  apparences  seraient  les  niéines 
2 

ipie  pour  la  différence”- 

Uuant  aux  différences  de  phases  intermédiaires  : *.  elles  corre.s- 

pondeiil  à des  ligures  elliptiques  dont  les  axes  ont  des  directions  intei- 
inëdiaires  entre  la  verticale  et  l'horizontale. 

1210.  Toutes  ces  figures  sont  inscrites  dans  un  rectangle  dont  les  di- 
mensions sont  précisément  les  amplitudes  du  mouvement  horizontal  et 
du  mouvement  vertical. 

Par  conséquent,  si  l’un  des  mouvements  s’éleinl  plus  rapidenieiil  que 
l'autic,  l'ellipse  s’écrase,  en  quelque  sorte,  sur  elle-niême  dans  le  sens 
où  l’amplitude  du  mouvement  vibratoire  se  raccourcit.  Si,  au  contraire, 
l’amplitude  des  deux  mouvements  s’affaiblit  dans  une  égale  proportion, 
la  courbe  reste  semblable  à elle-même  jusqu’au  moment  où,  par  la  di- 
minution d’amplitude,  elle  se  réduit  à un  point  immobile. 

En  tout  cas,  la  figure  produite  conserve  une  immobilité  parfaite  et 
une  constance  de  forme  absolue,  alors  même  que  scs  dimensions  varient, 
tant  que  les  diapasons  restent  rigoui-eusement  d’accord. 

1211.  CaH  où  les  diaptuonH  oe  sont  pas  rlgoareusement  d‘aceor«l. 
— Quand  l’accord  n’est  pas  complet,  la  différence  initiale  déphasé  ne  sc 
maintient  pas,  et  la  courbe  prend  à chaque  instant,  la  forme  particulière 
qui  correspond  à la  différence  de  phase  actuelle.  Elle  se  ti'ansforme- 
donc  progressivement,  en  aiMjuérant  successivement  toutes  les  formes 
mdi(|uées  dans  la  première  ligne  du  tableau;  cl  Uirsque  la  eçurbe,  pur 
suite  de  ces  transformations  successives,  a repris  sa  forme  initiale,  on 
est  sur  que  l’iin  des  deux  diapasons  a exécuté,  durant  ce  temps,  une 
vibration  double  de  plus  (|ue  l autre. 
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Celte  ti'uiisforniation  de  la  figure  obtenue  sur  l’écran  est  ti’ès-i’euiai- 
quable;  elle  s’accomplit  avec  l'apparence  d’un  balancement  périodique 
ou  d'nnc  rotation  (|ue  la  ligure  semble  épi'uuver,  et  dont  la  rapidité 
décroît  à mesure  que  l’on  se  rajiproclie  davantage  de  l’accord  tout  à l’ail 
rigoureux. 


•V  1.  i.  X.  3.  N.  l.  X.  5. 


Cette  apparence  singulière  est  précisément  celle  que  l’oii  observerait 
SI  un  cerceau  lumineux  incliné  sur  le  jdan  de  l’horizon  tournait  dans 
l’espace  autour  d’un  axe  vertical. 

l21tJ.  Deumkmk  cas. — iMapasoua  ù l’octave.  — tjuand  les  diapasons 
sont  exactement:  à l’octave  l’un  <le  l’autre,  ils  donnent  une  des  ligures 
leprésentées  dans  la  deuxième  ligne  horizontale  du  tableau  ((Ui.  57b, 
i’’  série). 

l.a  ligule  aperçue  dès  le  premiei-  instant  nmserve  absolument  sa  lornie 
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initiale  si  l’accord  est  irréprochable,  et  cette  forme  elle-iiiènie  dépend  de 
la  différence  initiale  de  phase.  Si  il  y a une  faible  différence  d’accord,  la 
fi^nire  passe  successivenieiit  par  toutes  les  formes  indiquées  dans  la 
deuxième  ligne  du  tableau,  et  lorsqu'elle  est  revenue  à sa  forme  initiale, 
le  diapason  le  plus  aiyn  a fait  une  vibration  double,  de  plus  que  le  dia- 
pason le  plus  grave. 

Les  autres  lignes  du  tableau  (5*  série,  i'  série)  représentent  les 
diverses  ligures  correspondant  à d’autres  intervalles  musicaux  plus 
compliqués  : la  quinte  et  la  quarte. 

Kn  général,  l’examen  de  chacune  des  ligures  ainsi  obtenues  fournil, 
sans  plus  ample  informé,  le  rapport  des  nombres  de  vibrations  exécutées 
simultanément  par  les  deux  diapasons  auxquels  elle  est  due.  En  effet,  si 
le  diapason  qui  oscile  dans  le  sens  vertical  exécute  2 vibrations,  par  exem- 
ple, pendant  que  le  second  en  fait  5;  le  point  lumineux,  dont  le  mouve- 
ment sur  l’écran  détermine  l’apparition  de  la  figure,  atteindra  deux  fois  la 
limite  de  son  excursion  verticale,  tandis  qu’il  atteindra  trois  fois  la  limite 
de  son  excursion  horizontale.  Nous  aurons  donc,  dans  la  figure  qui  cor 
respond  au  rapport  de  2 à S (quinte)  (fig.  575,  5'  série), deux  sommets  à 
la  partie  supérieure,  deux  sommets  à la  partie  inférieure  de  la  courbe 
et  trois  à chacune  de  ses  parties  latérales.  Lu  même  loi  s’appliipic 
d’ailleui's  à un  rapport  quelconque. 
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12ir>.  L’appareil  auditif,  au  point  dt’  vue  pliysiologique,  se  compose 
de  deux  parties  bien  distinctes  : la  première,  douée  d'une  sensibilité  spé- 
ciale, est  destinée  à la  perception  et  chargée  de  conduire  l’impression 
sonore  jusqu’au  cerveau  : elle  est  constituée  par  le  nerf  acoustique;  la 
seconde  est  destinée  à la  réception  et  à la  transmission  des  sons , elle  est 
représentée  par  l’oreille  proprement  dite.  Il  est  évident  que  l'étude  de  la 
partie  sensible  échappe  au  physicien,  dont  le  but  est  de  connaître  la  dis- 
position des  parties,  afin  de  pouvoir  fixer  le  rôle  de  Vinslrnment  lui- 
même.  Aussi,  au  point  de  vue  physique,  n’Iiésitons-nous  pas  à définit 
l'oreille  : Un  appareil  qui  a pour  effet  de  rassembler  et  de  transmettre 
les  sons.  Ce  double  but  est  rempli  par  l’oreille  externe,  sorte  de  conque 
utile,  mais  non  indispensable  à la  fonction,  et  ]iar  une  série  d’organes 
délicats  qui  commencent  à la  membrane  du  tympan,  membrane  vibrant 
à l’unisson  des  sons  revus,  et  qui  aboutissent  aux  parties  sensibles  elles- 
mêmes,  par  l’intermédiaire  de  la  cliaine  des  osselets. 

C'est  la  description  anatomique  de  ces  divers  organes  chez  l’homme, 
que  nous  allons  rapidement  esquisser.  Nous  insisterons  ensuite  sur  les 
usages  respectifs  et  la  valeur  des  différentes  parties. 

1214.  Anatomie  de  l'oreille.  — Chez  l’homme,  l’orcille  est  logée  de 
chaque  côté  de  la  tête,  dans  les  cavités  mêmes  des  os,  qui  lui  offrent  à la 
fois  un  point  d’appui,  une  protection  et  dos  circonvolutions  nombreuses 
dans  lesquelles  s’épanouissent  les  dernières  ramifications  du  nerl  acous- 
tique. Une  division  classique  permet  d’y  considérer  ; 1“  l’oreille  externe; 
2*  l’oreille  moyenne;  ?>"  l’oreille  interne. 

1°  Voreille  externe  représente  une  cavité  en  forme  d’entonnoir  ; elle 
comprend  non-seulement  la  partie  tout  extérieure  ou  Pavillon  P {fig.  .*t76) 
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de  l’oreille,  mais  encore  le  Coiidiiit  audilif  externe  C,  c’est-à-dire  le  tuyau 
prolongé  de  cet  entonnoir. 

Les  divers  contours  du  Pavillon  ont  reçu  ries  noms  qu’il  importe  peu 

il’indiquer  dans  l’étude  suc- 
cincte que  nous  voulons 
l'aire  de  l’appareil  auditif; 
tout  ce  qu’il  faut  retenir  ici, 
c’est  la  direction  en  avant 
de  ces  replis,  la  conserva- 
tion de  leurs  formes  par  des 
cartilages,  et  leur  mobilité 
restreinte  ou  ah.sente  chez 
l’homme,  très-évidente  an 
contraire  chez  certains  ani- 
inau.x,  notamment  le  cheval 
et  le  lièvre. 

Le  conduit  auditif  externe 
n’est  pas  recliligne;  il  .sp 
porte  llexueusement  dans 
les  cavités  osseuses,  se  moule  sur  leurs  parois  et  aboutit  à la  membrane 
du  tympan  qui  le  ferme  à la  partie  la  plus  interne.  Des  poils  nombreux 
et  petits  destinés  à retenir  les  pous.siéres  de  l’air,  servent  d’organe  de 
protection  à l’entrée  de  ce  canal,  et  des  glandes  logées  dans  les  tégu- 
ments sécrètent  une  humeur  qui  lubrifie  constamment  ses  parois. 

2“  L’oreille  moyenne  a été  comparée  par  les  anatomistes  à un  tambour 
véritable,  d’on  le  nom  de  Caisse  dq  tympan  donné  à sa  cavité.  Nous  v 
trouvons  en  effet  une  membrane  tendiie.sur  un  cadre  osseux  et  capable 
d’entrer  en  vibration  : c’est  la  membrane  du  tympan  T,  dont  le  plan  fait 
un  angle  assez  aigu  avec  la  direction  du  conduit  auditif.  Cette  membrane 
est  circulaire,  très-mince,  en  rapport  par  sa  face  interne  avec  la  chaîne 
des  osselets. 

La  paroi  de  la  caisse  opposée  à la  membrane  du  tympan,  présente 
deux  ouvertures,  la  Fenêtre  ronde  F et  la  Fenêtre  ovale  F',  ouvertures 
qui  sont  fermées,  la  dernière  par  la  base  de  Fun  des  osselets  : l’Ktrier  ; 
la  première  par  une  membrane  propre. 

En  même  temps  que  la  Caisse  du  tympan,  nous  devons  indiquer  une 
partie  intéressante  pour  nous  : la  Trompe  d’Eustache  E formée  par  un 
canal  allant  de  la  cavité  de  l’oreille  moyenne  à l’arrière-fond  des  fosses 
nasales.  Elle  est  destinée  à mettre  l'oreille  moveniie  en  libre  commnn- 
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iiicaiion  avoc,  l'air  ('xlci  iour  aiiquri  rllo  livre  passage,  eoiniue  cela  a lien 
Hans  les  caisses  militaires,  par  rinterniédiaire  d'un  orifice  élroil  placé 
laléralement. 

Enfin,  la  Caisse  du  tympan  contient  dans  son  intérieur  une  série  d’os- 
selets Ifig.  577)  formant  une  chaîne  continue  depuis  lamembranedu  tym- 
pan jusqu'à  la  fenêtre  ovale.  Ces  petits  os  sont 
an  nombre  de  quatre  et  désignés,  d’après  leur . 
forme,  sous  les  noms  de  Marteau  m,  Enclume 
(J,  Os  lenticulaire  /,  Étrier  e.  Us  sont  réunis 
par  des  ligaments  aux  parties  voisines;  le  mar- 
teau notamment  est  en  relation  directe  avec 
la  membrane  du  tympan.  De  plus,  divers  muscles  M,  M',  qui  président 
à leurs  mouvements,  paraissent  destinés  à agir  médiatement,  par  l’intei  - 
médiaire  des  osselets,  sur  la  membrane  du  tympan,  peut-être  aussi  sur 
d’autres  parties  dont  ils  augmentent  ou  diminuent  l’état  de  tension. 

5“  L'oreille  interne  est  la  partie  la  plus  délicate  et  partant  la  plus  pro- 
tégée de  l’appareil  auditif,  elle  est  logée  dans  une  portion  très-dure  de 
l’os  temporal,  celle  qu’on  appelle  le  Rocher  ; elle  présente  des  circon- 
volution nombreuses  qui  lui  ont  valu  le  nom  de  Labyrinthe. 

Nous  ne  pouvons  décrire  ici  tous  ces  conduits  ; nous  dirons  seulement 
que  l’oreille  interne  se  compose  d’une  cavité  irrégulièrement  ovoïde 
appelée  Vestibule,  à laquelle  viennent  aboutir  trois  tubes  curvilignes, 
I"  les  Canaux  semi-circulaires  S (fig.  576)  ; 2"  une  ampoule  de  forme 
conique  L,  désignée  sous  le  nom  de  Limaçon,  pour  rappeler  sa  ressem- 
blance avec  les  coquilles  de  certains  mollu.sqiies  gastéropodes  ; 5"  le 
Conduit  auditif  interne. 

Le  conduit  auditif  interne  est  un  canal  qui  livre  passage  au  Nei  f 
acoustique  N ; ce  nerf  vient  exercer  sa  fonction  dans  l’oreille  interne 
ipii  acquiert  par  cela  même  une  grande  importance,  et  constitue,  à pro- 
prement parler,  la  seule  partie  essentielle  et  fondamentale  du  sens  de 
l’ouïe  ; c’est  la  seule  qui  existe  chez  certains  animaux.  A côté  de  lui 
viennent  par  ordre  d’importance  les  Canauxsemi-circulaires et  le  Limaçon. 

Ces  diverses  parties  sont  tapissées  de  lames  minces,  molles,  membra- 
neuses, transparentes,  multipliant  encore  les  surfaces  dtqà  si  nombreuses 
de  l’oreille  interne,  et  offrant  un  dévelop|)ement  considérable  sur  lequel 
viennent  s’épanouir  les  branches  terminales  du  nerf  acoustique.  Des  li- 
quides spéciaux  baignent  constamment  l’oreille  interne,  de  manière  à 
maintenii-  sur  ses  parois  l’humidité  nécessaire  à la  fonction  nerveuse. 
Le  Limacnti,  eu  i)articulier,  est  divisé,  suiv.niil  sa  longueur,  eu  trois  com- 
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partiinents,  par  deux  membranes  offrant  un  certain  degré  de  tension. 
Dans  le  compartiment  moyen,  Corti  a signalé  l’existence  d’un  nombre 
considérable  de  petites  plaques  d’une  étendue  très-faible,  presque  micro- 
scopiques, rangées  régulièrement  les  unes  à célé  des  autres,  comme  les 
touches  d’un  piano.  Ces  plaques  communiquent  par  une  de  leurs  extré- 
mités avec  les  fibres  du  nerf  acoustique  et  par  l’autre  avec  la  membrane 
tendue.  Dans  le  vestibule,  se  trouvent  des  fibrilles  nerveuses  en  grand 
nombre,  terminées  par  des  appendices  élastiques  qui  ont  la  forme 
de  petits  poils  roides.  Dans  l’opinion  de  M.  Helmholtz,  ces  appendices 
se  mettraient  à vibrer  à l’unisson  des  ondulations  sonores  parvenues 
dans  l’oreille;  et  chacun  d’eux  serait  accordé  avec  un  seul  son,  un 
son  de  hauteur  déterminée.  En  admettant  cette  hypothèse,  M.  Helm- 
holtz a pu  se  rendre  compte  de  la  perception  par  l’organe  auditif  du 
timbre  des  sons.  Le  timbre  résultant,  comme  nous  l’avons  établi  plus  haut, 
de  la  superposition  au  son  fondamental  d’un  certain  nombre  de  ses  har- 
moniques, on  comprend  que  les  seules  fibres  nerveuses,  accordées  avec 
les  sons  élémentaires  superposés,  éprouvent  une  modification  spéciale. 
Toutes  les  autres  ne  subiraient  aucun  ébranlement  et  dès  lors  l’oreille 
serait  capable  de  résoudre  en  leurs  parties  isolées  des  mouvements 
sonores  très-complexes. 

1215.  L'sagea  de*  diversea  partieH  de  l'oreille.  — Maintenant  que 
nous  connaissons  la  disposition  anatomique  des  organes  compliqués  qui 
servent  d’instrument  au  sens  de  l’ouïe,  nous  pouvons  essayer  d’en  ap- 
précier le  rôle  et  le  mécanisme. 

Les  usages  de  l’oreille  externe  sont  évidents,  et  les  courbures  de  ses 
diverses  parties  semblent  destinées  à réaliser  celte  condition  : que  la 
conque  ait  toujours  une  partie  de  sa  surface  interne  placée  sur  le  trajet 
des  ondes  sonores,  afin  que  ces  dernières  puissent  être  réfléchies  dans 
une  direction  convenable  jusque  sur  la  membrane  du  tympan.  Il  paraît, 
en  effet,  que  chez  l’homme,  une  inclinaison  ou  plutôt  un  écartement  du 
pavillon  coïncide  avec  une  grande  finesse  de  l’ouïe.  Quoi  qu’il  en  soit  de 
cette  observation,  cbacun  sait  que  les  animaux  craintifs  ou  nocturnes 
ont  ces  parties  extrêmement  développées  ou  très-mobiles.  Chez  certaines 
chauves-souris,  les  dimensions  du  pavillon  sont  énormes;  et  nous  voyons 
tous  les  jours  des  animaux  qui  ont  la  faculté  de  diriger  l’ouverture  de 
l’oreille  externe  vers  le  côté  d’où  vient  le  bruit. 

Les  flexuosités  et  la  courbure  vers  le  haut  du  conduit  auditif  externe 
ne  paraissent  avoir  d’autre  but  que  de  s’opposer  à l’introduction  des 
corps  étrangers.  D’après  Muller,  ce  conduit  serait  destiné  à renforcer 


Digitized  by  Google 


DE  L’OEIE. 


281 


les  sons  ; il  faut  remarquer  en  effet  que  la  disposition  infundibuliforme 
a pour  résultât  de  concentrer  sûrement  les  ondes  sonores  sur  un  espace 
de  plus  en  plus  petit.  Ajoutons  que  l’oreille  externe  offre  une  sensibilité 
Irès-niarquée  et  qu’elle  représente  ainsi  une  avant-garde,  contre  les 
objets  extérieurs. 

1216.  La  membrane  du  tympan  s’insère  obliquement,  nous  l’avons 
vu  ; cette  disposition  a d’abord  l’avantage  d’éviter  l’action  brusque  cl 
directe  des  corps  étrangers  qui  pénètrent  dans  l’oreille.  En  outre,  grâc(> 
à cette  obliquité,  la  partie  terminale  du  conduit  auditif  interne,  qui 
n a guère  que  7 ou  8 millimètres  de  diamètre,  est  fermée  par  une  mem- 
brane qui  mesure,  à son  point  d’insertion,  un  diamètre  de  10  ou 
1 1 millimètres.  La  différence  est  sensible,  on  le  voit,  et  les  naturalistes 
ont  établi  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  la  perfection  du  sens  de 
l'ouie  est  en  rapport  direct  avec  la  surface  et  avec  l'obliquité  de  cette 
membrane. 

1217.  Si  la  membrane  du  tympan  servait  de  paroi  à une  caisse  vide  ou 
remplie  par  un  gaz  complètement  emprisonné  entre  des  parois  résis- 
tantes, il  est  certain  qu’elle  ne  vibrerait  pas,  ou  qu’elle  vibrerait  mal. 
Aussi,  faut-il  bien  se  pénétrer  de  cette  idée,  que  les  deux  faces  de  la 
membrane  sont  accessibles  à l’air,  sont  soumises  à la  même  pression, 
et  que  les  ondes  sonores  peuvent  se  transmettre  aussi  bien  par  l’oreille 
externe  que  par  la  trompe  d'Eustache.  Toutefois,  les  dimensions  res- 
treintes de  ce  dernier  canal,  sa  position  dans  l'arrière-cavité  des  fosses 
nasales,  et  par  conséquent  son  rapport  avec  de  l’air,  dont  les  vibrations 
se  sont  amorties  sur  des  contours  déjà  nombreux,  tout  cela,  disons- 
nous,  n’en  fait  pas  le  conduit  ordinaire  des  ondes  sonores,  mais  seu- 
lement une  ouverture  destinée  au  maintien  d’une  pression  toujours  égale 
à la  pression  atmosphérique.  L’expérience  prouve  d’ailleurs  que  si  l’on 
bouche  les  oreilles  avec  le  doigt  on  perçoit  fort  bien  un  son  émis  avec  la 
bouche  fermée;  et,  d’autre  part,  l’observation  médicale  a établi  que 
l’occlusion  de  la  trompe  d’Eustache  coïncidait  avec  une  certaine  dureté 
de  l’ouïe. 

L’oreille  moyenne  a pour  usage,  non  pas  seulement  de  transmettre  les 
vibrations,  mais  elle  est  encore  un  appareil  de  perfectionnement  dans 
lequel  les  sons  sont  atténués  ou  renforcés.  Elle  manque  chez  tous  les  in- 
vertébrés, et  même  chez  les  vertébrés  à respiration  branchiale,  et  c’est 
elle  qui  donne  aux  animaux  supérieurs,  la  faculté  d’apprécier  la  valeur 
exacte  des  sons.  Ce  rôle  important  est  rempli  par  les  divers  organes,  qui 
constituent  la  caisse  du  tympan,  membranes  et  osselets;  il  est  rempli 
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l'iicon'  par  ries  prolongements  eonsirléralilcs,  varialiles  (réleiulne  et  de 
forme,  qni,  sons  le  nom  de  (lellules  mastoïdiennes,  s’étendent  dans  l'é- 
paisseur de  l’os  temporal.  Chez  l’homme  cet  agrandissement  des  cavités  a 
déjà  son  importance  ; chez  les  oiseaux,  les  ruminants,  etc.,  elles  se  pro- 
longent jusque  dans  l’os  occipital,  et  offrent  un  développement  trés- 
notahle. 

1218.  La  chaîne  des  osselets  présente  des  flexuosités,  et  fait  l’ellet 
d’un  ressort  destiné  à transmettre,  avec  tons  les  ménagements  désira- 
bles, les  vibrations  sonores.  I.es  musebrs,  qui  les  font  mouvoir,  ont  pour 
action  secondaire,  nous  l’avons  dit,  de  tendre  ou  de  relâcher  la  meni- 
hrane  du  tympan  et  de  la  r endre  ainsi  pai’faitement  apte  à vibrer  à Tu- 
nisson  de  tous  les  sons  qui  viennent  de  l’extérieur.  Ces  muscles  sont 
soumis  jusqu’à  un  certain  point  à l’empire  de  la  volonté  ; quelques  pei’- 
sonnes  ont  Ja  faculté  de  les  faire  mouvoir,  et  de  produire  ainsi  un  léger 
bruit  dans  leur  oreillt*,  mais  chez  tons  ils  sont  soumis  à l’action  réllexe, 
<;’est-à-dii’e  qu’ils  agissent  instantanément  pour  répondre  aux  pi’ovoca- 
tions  extérieures,  sans  Pintermédiaii'e  de  la  volonté.  L'utilité  de  ces 
muscles  est  très-grande  ; à part  la  finesse  du  sens  auditif  qu’ils  fa- 
vorisent au  plus  haut  point,  ils  relâchent  la  membrane  dans  le  c;rs 
des  impressions  trop  vives  et  évitent  ainsi  sa  rupture.  On  a vu  en 
effet  des  coups  de  canon  tirés  à l’impi'oviste  et  avant  que  la  mem- 
brane eût  accpiisle  l’elàcbement  nécessaire,  déterminer  la  déchirure  de 
cet  organe. 

Du  reste,  ces  divers  organes  sont  utiles,  mais  non  indispensables; 
la  perde  ou  la  décliirui'c  du  tympan,  l’absence  des  osselets  u’entrai- 
nent  pas  la  surdité  complète. 

1219.  Norts  avions!  donc  raison  de  dire  eir  conmrençairt  <jue  l’organe 
seul  essentiel  est  l’orTille  intenre  et  même  le  vestibule.  Chez  les  crus- 
tacés et  les  céphalopodes,  le  vestibule  forme  seul  le  sens  de  l’oute. 
Les  autres  parties  drr  labyrinthe  lui-même  rr’apparaisserrl  que  succes- 
sivement dans  les  êtres  plus  élevés  de  l’échelle  animale  poirr  rr’éli’e 
complètes  que  chez  les  rrranmrifér’t's. 
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1220.  L’optique  est  la  partie  de  la  physique  qui  comprend  l’étude 
des  phénomènes  ayant  pour  cause  l’action  de  la  lumière. 

Habituellement,  ces  phénomènes  se  présentent  en  très-grand  nombre 
à nos  regards,  et  par  leur  multitude,  ils  produisent  une  confusion  que 
ranaly.se  ne  démêlerait  qu'avec  d’immenses  difficultés.  Aussi  le  physi- 
cien prend-il,  avant  tout,  des  précautions  particulières  pour  éviter  les 
influences  perlnrhatrices  : il  se  place  dans  une  chambre  fermée  de  toute 
part,  on  ne  pénètre  aucune  autre  lumière  que  celle  dont  il  se  propose 
défaire  l’étude,  — on  a l’habitude  de  la  nommer  clwmbvr  noire.  — Là,  il 
peut  observer  .successivement  chaque  phénomène,  et  n’ayant  plus  ni  la 
vue  ni  l’esprit  troublés  par  des  effets  étrangers,  il  lui  est  plus  facile 
de  poursuivre,  dans  tous  ses  détails,  l’analyse  qu’il  s’était  proposé  de 
rendre  complète. 

1221.  Corps  luminrnx.  — Lorsqu’on  vient  à introduire  dans  lu 
chambre  obscure,  où  nous  sommes  placés,  un  corps  lumineux,  une 
lampe  allumée,  par  exemple,  le  premier  effet  qui  nous  frappe,  c’est  que 
nous  n’apercevons  pas  seulement  la  source  de  lumière,  mais  nous  dis- 
tinguons encore  tous  les  objets  placés  dans  le  voisinage  : quelques-uns 
même,  tels  que  les  métaux  polis,  brillent  d’un  grand  éclat. 

Cette  première  expérience  conduit  à une  conclusion,  qui,  quoique 
bien  connue,  devait  être  cependant  rappelée:  c’est  que  des  objets  qui 
ne  .sont  pas  visibles  par  cnx-mêmes  deviennent  himineiix,  quand  ils  sont 
mis  en  présence  d’une  source  de  lumière.  Ces  objets  n’émellenl  pas  de 
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lumière  qui  leur  soit  propre,  mais  ils  peuvent  renvoyer  en  partie 
celle  qu’ils  reçoivent  des  sources  lumineuses.  On  est  conduit,  par  suite, 
à distinguer  les  corps  en  deux  groupes  : 1"  ctnix  qui  sont  lumineux  par 
eux-mêmes  ; S"  ceux  qui  ne  le  deviennent  que  par  la  présence  des  pre- 
miers. Le  soleil,  les  étoiles,  les  bougies  allumées,  le  bois  qui  brûle 
appartiennent  au  premier  groupe,  et  presque  tous  les  autres  corps  qui 
s’olfrent  à nos  yeux  rentrent  dans  le  second. 

Si  un  corps,  non  lumineux  par  lui-méme,  est  en  présence  d’un  foyer 
qui  l’éclaire,  il  peut  jouer  le  rôle  d’une  source  de  luinière,  et  rendre  par 
sa  seule  influence  les  autres  corps  visibles.  La  lune  nous  offre  un  des 
meilleurs  exemples  que  l’on  puisse  citer  : elle  n’a  pas  de  lumière  propre; 
car,  aux  époques  où  le  soleil  n’éclaire  pas  la  face  tournée  vers  la  terre, 
nos  yeux  ne  peuvent  pas  la  distinguer  dans  le  ciel  ; mais  quand  la 
lumière  solaire  frappe  le  côté  de  la  lune  tourné  vers  nous,  J’astre  est 
rendu  visible,  et  en  outre,  par  sa  seule  influence,  l’obscurité  de  la  nuit 
est  dissipée. 

1222.  Corpii  tranapareuts,  eorpa  opaquea.  — La  distinction  qui 
vient  d’être  établie  entre  les  corps,  n’est  pas  la  seule  qu’il  importe  de 
signaler  ; certaines  substances,  telles  que  le  verre,  se  laissent  traverser  en 
partie  par  la  lumière  qui  les  frappe  ; les  autres,  telles  que  le  bois,  l’in- 
terceptent  complètement  ; il  y a donc  lieu  de  distinguer  les  corps 
transparents  et  les  corps  opaques. 

122?i.  PropaKation  de  la  lumière.  — La  lumière  se  propage  en 
ligne  droite.  Pour  le  démontrer,  on  perce  une  ouverture  au  volet  de  la 
chambre  noire,  afin  que  la  lumière  du  soleil  puisse  y pénétrer.  Grâce 
aux  poussières  qui  flottent  dans  l’air,  et  que  la  lumière  solaire  éclaire 
sur  son  passage,  on  voit  nettement  la  route  qu’elle  suit.  La  ligne  tracée 
est  toujours  une  ligne  droite.  Cette  ligne  suivant  laquelle  la  lumière  se 
propage,  porte  le  nom  de  rmjon  lumineux. 

De  ce  seul  fait  que  la  lumière  se  meut  en  ligne  droite,  on  peut  tirer 
l’explication  d’un  assez  grand  nombre  de  phénomènes  ; nous  citerons 
ceux  qui  présentent  le  plus  d'intérêt. 

1224.  Ombre.  — La  lumière  est  interceptée  par  un  corps  opaque 
qui  est  placé  à une  certaine  distance  de  la  source  lumineuse  ; si  celte  der- 
nière existait  seule,  une  portion  de  l’espace  rc.slerait  dans  une  obscurité 
complète  dont  il  s’agit  de  déterminer  les  limites. 

Pour  y parvenir,  nous  réduirons  d’abord  la  source  lumineuse  à des 
dimensions  aussi  petites  qu’il  est  possible  de  l’imaginer  : ce  sera  un 
point  lumineux  L (fiff.  578).  Je  fais  passer  par  le  point  L un  plan  quel- 
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cüiiquu  qui  coupc  l’ccran  opaque  suivant  OP,  et  j’exaniiiie  d’abord  ce  qui 
a lieu  dans  ce  plan.  Les  deux  droites  LA  et  LB  qui  partent  de  L et  rasent 
l'écran  en  O et  en  P,  partagent 
l'espace  en  deux  parties  i l’une 
située  derrière  le  corps  et  com- 
prise entre  OA  et  PB  ne  reçoit 
pas  de  lumière;  car  entre  tout 
point  de  cet  espace  et  le  point 
lumineux  L,  se  trouve  interposé 
le -corps  opaque;  cet  espace  est  dit  dans  Vombre;  l’autre  partie,  pla- 
cée en  dehors  de  l’espace  AOBP,  est  évidemment  éclairée. 

Pour  toute  section  faite  dans  le  corps  opaque,  les  mêmes  constructions 
détermineraient  l’ombre  et  la  lumière.  Donc,  en  général,  pour  tracer  les 
limites  de  l'ombre,  il  faut  décrire  un  cône  en  faisant  tourner  autour  du 
point  L une  ligne  qui  s’appuie  constamment  sur  le  contour  du  corps 
opaque. 

1225.  Pénombre.  — Deux  points  lumineux  L et  1/  {fig.  579)  sont-ils 
placés  devant  un  corps  opaque  ; d’après  les  règles  qui  précèdent,  on  sait 
tracer  l’ombre  que  donnerait 
chacun  des  points  L ou  L'  s’il 
existait  seul.  La  figure  repré- 
sente une  section  faite  par  un 
plan  qui  passe  par  L et  L'.  Les 
lignes  LB,  L'A',  qui  se  rencon- 
trent en  0;  les  lignes  LA,  L'B' 

<|ui  se  rencontrent  en  P,  sont 

tracées  d’après  les  régies  indiquées,  et  l'on  peut  voir  que  1 espace  ÜÜPB 
placé  derrière  le  corps  opaque,  ne  reçoit  de  lumière  ni  de  L ni 
de  1/  : il  est  dans  l’ombre  complète.  (Juaiit  aux  espaces  APB'  BOA', 
ils  reçoivent  de  la  lumière,  mais  de  l’un  des  points  1/  ou  L seulement  ; 
ils  ne  sont  ni  dans  l’obscurité 
complète,  ni  en  pleine  lumière, 
on  les  dit  dans  la  pénombre,  tin- 
fin,  au  delà  de  OA'  ou  de  PA,  se 
manifeste  l’éclairement  maxi- 
mum. 

Lntre  L et  L'  supposons  un 
point  lumineux  L"  {fig.  580),  la 
construction  précédente  pourra  être  reproduite.  Par  l’intervcnlion  de  ce 
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Iruisiùme  point,  lu  péiiuiiibre  n'aura  pas  un  éclat  unil'urine,  la  partie  cuin- 
prisedans  l’angle  A'UA"  sera  éclairée  plus  fortement  que  celle  que  limi- 
tent les  lignes  OA  et  OA".  Ainsi  la  pénombre  ira  en  se  dégradant,  t^tle 
dégradation  se  fait  ici  trés-brusquement  ; mais  elle  aura  lieu  par  degrés 
insensibles,  si  entre  les  points  L et  1/  on  imagine  un  Irait  lumineux 
continu.  Ce  qui  a été  fait  dans  cette  section  particulière  étant  étendu 
à l’espace  occupé  par  le  corps,  nous  voyons  que  si  l’on  trace  les  deu.v 
cônes  dont  les  sommets  sont  en  L et  en  L'  et  qui  s’appuient  sur  le  pour- 
tour de  la  surface  opaque,  la  parlie  commune  au.v  deux  cônes  donnera 
l’ombre  complète;  celle  qui  se  trouve  en  dehors  de  celte  dernière,  et  qui 
est  limitée  par  les  cônes  extrêmes,  correspondra  à la  pénombre  : au 
delà,  la  clarté  sera  maximum. 

1^!26.  .tpplieation.  — Cette  théorie  s’applique  aux  ombres  portées 
par  les  corps  célestes.  Pour  tracer  l’ombre  et  la  pénombre  produite  par 
1 interposition  de  la  lune  placée  devant  le  soleil,  il  suffira  de  l eproduirc 
la  construction  précédente.  Si  la  terre  entre  dans  l’ombre  formée  der- 
rière la  lune,  un  spectateur  placé  dans  cette  ombre  ne  verra  pas  le  soleil; 
il  sera  témoin  d’une  éclipse  totale  ; le  spectateur  placé  dans  la  pénombi  e 
UC  verra  qu’une  partie  du  soleil  : poui'  lui  l’éclipse  sera  partielle  ; enlin, 
si  le  même  spectateur  était  sur  le  prolongement  de  la  ligne  qui  joint  le 
centre  des  deux  astres  et  à une  distance  telle  qu’il  fut  dans  1a  pénombre, 
il  venait  les  bords  du  disque  du  soleil,  et  les  apenrevrait  également 
de  tous  les  côtés  ; pour  lui  l’éclipse  serait  annulaire. 

l.a  même  explication  se  rapporte  aussi  aux  éclipses  lunaires  ; lorsque 
la  lune  entre  dans  le  cône  d’ombre  produit  par  la  terre,  elle  s’éclipse. 
Ici  toutefois,  une  remarque  importante  doit  être  faite  : ralmosphère  qui 
entoure  notre  globe  agit,  comme  nous  le  verrons  bientôt,  eu  déviant 
les  rayons  lumineux,  elle  modilie  par  suite  les  limites  de  l’ombre  portée. 

I‘2!27.  Exp^riencex.  — Des  faits  nombreux,  qui  se  présentent  jour- 
nellement à notre  observation,  nous  montrent  l'existence  de  l’ombre  et 
de  la  pénombre.  Lorsque  la  lumière  d’une  bougie  se  trouve  interceptée 
par  un  corps  opaque,  on  voit  que  l’ombre  du  corps  sur  les  murs  n’esi 
jamais  tranchée,  qu’elle  n’est  jioint  nettement  limitée  dans  ses  contours; 
et  cela  est  d'autant  plus  sensible  que  le  corps  opaque  est  plus  éloigné 
du  mur  et  plus  rapproché  de  la  source  lumineuse.  Si  l’on  regarde 
l’ombre  des  bAtiments  un  jour  qu’il  fait  soleil,  on  dislingue  très-nelte- 
iiient  la  pénombre,  sui'tüut  si  l’on  observe  l’ond)re  portée  par  un  ]ioinl 
élevé  de  l’édifice.  La  pénombre  est  donc  toujours  .sensilde,  quand  le 
corps  lumineu.xa  une  cerlaiue  étendue.  — Au  contraire,  ipiand  on  prend 


Digitized  by  Google 


l'IlfXlill.N^lUtS.  -JS7 

rainine  suurcc,  la  luiiiictre  électrique,  qui  se  rapproche  beaucoup  par  ses 
faibles  ilinieiisions  d’un  point  lumineux,  la  pénombre  disparait,  el  les 
ombres  des  coi’ps  sont  nettement  tranchées. 

12‘28.  Chambre  noire.  — La  propagation  de  la  lumière  en  ligne 
droite  explique  également  un  phénomène  facile  à constater,  <|ui  se 
montre  dans  la  chambre  noire.  Ce  phénomène  se  présente,  lorsqu'au 
volet  de  la  chambre,  on  perce  nue  petite  ouverture  ; et  (jne,  devant  cette 
ouverture,  ou  place  uu  écran.  On  voit  alors  se  peindre  sur  celui-ci 
l'image  des  objets  extérieurs  ; cette  image,  un  peu  vague  dans  ses 
coiitoui's,  est  renversée;  elle  possède  les  couleiii's  naturelles  à chaque 
point  représenté.  La  ligure  .'iSI  est  destinée  à donner  une  idée  de  cette 
belle  expérience. 


Fig.  uHl. 


Voici  l'explicatioii  du  phénomène  ; soient  ab  une  ligne  dinite  appar- 
tenant à l'objet,  O rouverlure  de  la  chambre  noire.  Considérons  d’abord 
le  point  « qui  est  le  plus  élevé;  ce  point  envoie  de  la  lumière  en  tous 
sens  ; nous  eu  sommes  certains,  car  l’œil,  en  quehpie  position  qu’il  soit 
placé,  voit  le  point  a.  Parmi  les  rayons  lumineux  que  a envoie,  il  en  est 
qui  viendront  vers  rou\erlure,  ils  entreront  dans  la  chambre  en  for- 
mant un  cône  qui  aura  pour  sommet  le  point  lumineux,  et  pour  base 
rouverlure  elle-même.  Ils  viendront  donc  dessiner  sur  un  écran  placé 
perpendiculairement  à l'axe  du  cône  une  image  de  l’orilice  ipCils  oui 
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li  aversé.  Si  co  dernier  est  très-petit  et  que  l'écran  soit  très-rapproclié, 
la  trace  lumineuse  obtenue  sera  sensiblement  un  point  a'  et  pourra  être 
considérée  comme  l’image  du  point  fl.  Le  point  b fera  de  même  son 
image  en  b',  et  ainsi  pour  tous  les  points  intermédiaires  ; l'ensemble 
donnera  l’image  a'b'.  La  construction  indique  très-nettement  pourquoi 
l’image  est  renversée. 

1229.  L’ouverture  0 a été  prise  de  petite  dimension,  et  cela  est  tout 
à fait  indispensable,  car  l’expérience  prouve  à tout  le  monde  que,  si 
cette  ouverture  acquiert  de  grandes  dimensions , le  phénomène  ne 
s’observe  plus.  Un  salle  qui  reçoit  le  jour  par  une  large  fenêtre  ne  pré- 
sente pas  le  tableau  des  objets  extérieurs  sur  le  mur  situé  vis-à-vis.  La 
raison  en  est  que  si  l’ouverture  0 est  large,  les  rayons  qui  partant  du 
point  a entrent  dans  la  chambre,  forment  alors  un  large  faisceau  qui 
sur  l’écran  se  marque,  non  plus  par  une  toute  petite  trace  comparable  à 
un  point,  mais  par  une  large  surface  éclairée.  Le  point  voisin  de  a pro- 
duit le  même  phénomène,  et  ainsi  des  autres.  .Sur  tous  ces  espaces 
éclairés  par  les  points  successifs,  les  lumières  se  superposent  l’une  à 
l’autre  et  forment  un  mélange,  qui  ne  saurait  jamais  donner  ui.ie  image 
bien  nette  dos  objets. 

Dans  (ont  ce  qui  a été  dit,  il  n’a  été  nullement  question  de  la  forme 
de  l’ouverture:  elle  peut  être  ronde,  carrée,  triangulaire,  présenter  des 
irrégularités  quelconques  ; les  mêmes  raisonnements  s’appliqueront 
dans  ces  circonstances  diverses,  et  l’on  reconnaîtra  que  l’image  conser- 
vera sensiblement,  dans  tous  les  cas,  le  même  aspect  ; elle  reproduira 
la  forme  générale  de  l’o’njet. 

1250.  ima«e  dn  Moieii.  — l’amii  les  objets  extérieurs  qui  se  peignent 
dans  la  chambre  noire,  l’un  d’eux  peut  être  le  soleil  ; et  dès  tors  nous 
sommes  amenés  à prévoir  que  les  rayons  solaires  traversant  une  ouver- 
ture de  forme  quelconque,  donneront  une  image  ronde.  11  faudra  toute- 
fois pour  cela,  que  l’écran  soit  perpendiculaire  à l’axe  du  cône  formé  par 
les  faisceaux  incidents.  Quand  l’écran  est  incliné,  des  courbes  elliptiques 
se  dessinent. 

Ce  résultat  rend  compte  des  images  à contours  arrondis,  que  forme 
le  soleil  quand  sa  lumière  passe  à travers  les  intervalles  que  laissent 
entre  elles  les  feuilles  des  arbres.  Quelle  que  soit  l’irrégularité  des  con- 
tours, les  ombres  portées  sont  limitées  par  des  courbes  elliptiques,  à 
moins  toutefois  que  les  intervalles  libres  ne  soient  de  grande  dimension, 
(juand  le  soleil  est  en  partie  éclipsé  et  (pi’on  n'en  voit  plus  qu’un  crois- 
sant, ou  bien  quand  c’est  la  lune  qui  éclaire  et  qu’elle  est  dans  son 
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premier  ou  dans  son  dernier  quartier,  les  images  du  croissant  lumi- 
neux se  dessinent  sur  le  sol  à travers  les  ouvertures  du  feuilllage. 

1231 . vitesHe  de  la  lumière.  — C’esl  en  1676,  que  Roemer,  astro- 
nome danois,  appelé  à l’Observatoire  de  Paris  par  Louis  XIV,  mesura 
la  vitesse  avec  laquelle  la  lumière  se  propage.  Roemer  y fut  conduit 
par  l’observation  des  éclipses  des  satellites  de  Jupiter.  11  est  cependant 
nécessaire  de  remarquer,  dans  l’intérêt  de  la  vérité  historique,  que 
d’après  Fontenelle,  c’est  Cassini  qui,  pour  rendre  compte  de  certai- 
nes inégalités  dans  les  mouvements  des  satellites  de  Jupiter, 
imagina  le  premier  d’attribuer  à la  lumière  une  vitesse  finie.  Seule- 
ment il  abandonna  un  peu  plus  tard  son  hypothèse,  et  c’est  alors  que 
Roemer,  s’emparant  de  l’idée  de  l’astronome  français , la  fit  sienne, 
en  démontra  très-nettement  la  réalité  et  fournit  une  valeur  approchée 
de  cette  vitesse. 

L’un  des  satellites  de  Jupiter,  le  plus  voisin  de  la  planète,  observé 
de  la  terre,  placée  en  T,  Ifig.  582),  disparait  aux  yeux  de  l’observateur 
au  moment  de  son  im- 
mersion dans  le  cône 
d’ombre  que  Jupiter, éclai- 
ré par  le  soleil,  projette 
derrière  lui.  Le  satellite, 
continuant  sa  course,  sort 
du  cône  d’ombre,  au 
bout  d’un  certain  nombre 
d’heures,  et  un  observa- 
teur peut,  quand  la  terre 
est  placée  en  T„  noter  \ 
l’instant  précis  de  la  sor- 
tie du  cône  d’ombre,  ou 
ce  que  l’on  appelle  l’é- 
incrsion.  Avant  Roemer, 

»n  savait  que,  entre  deux 
émersions  consécutives,  il 
s’écoulait  un  temps  égal  à A2‘‘  28"'  35‘.  Cassini  était  arrivé  à ce  ré- 
sultat, en  prenant  la  moyenne  de  toutes  les  bonnes  observations  qui 
avaient  été  faites  par  les  divers  astronomes  : dans  cette  moyenne,  dispa- 
raissent les  eiTeurs  que  les  causes  accidentelles  introduisent.  Roemer, 
en  reprenant  la  question , reconnut  que  lorsque  la  terre  est  en  T 
et  qu’elle  chemine  dans  une  direction  à peu  prés  perpendiculaire  à la 
11.  19 
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ligne  qui  joint  son  eeiilre  û celui  de  Jupiter,  l'intervalle  de  temps  qui 
s’écoule  entre  deux  émersions  successives  du  satellite,  est  bien  celui 
qu’avait  indiqué  Cassini.  Il  en  est  de  même  quand  la  terre  est  placiie 
en  T'  ; mais  lorsqu’elle  se  trouve  en  T"  et  qu’elle  s’écarte  Irés-rapi- 
dement  de  la  planète  en  se  déplaçant  à peu  prés  parallèlement  à la 
ligne  qui  joint  les  deux  centres,  on  trouve  que  le  temps  compris  entre 
les  deux  émersions  successives  est  plus  grand  que  42''  28“’  55*.  Enfin, 
le  temps  de  deux  émersions  consécutives  est  plus  petit  que  le  pré- 
cédent, lorsque  la  terre  arrivée  en  T'"  se  rapproche  rapidement  de 
Jupiter. 

Ces  divers  résultats  s’expliquent  très-bien,  en  admettant  que  la  lumière 
met  un  temps  fini  pour  se  propager  d’un  point  à un  autre.  Le  temps  qui 
sépare  deux  émersions  successives  étant  toujours  exactement  le  même, 
l’observateur,  qui  est  en  T,  alors  que  la  distance  entre  la  terre  et  le  satel- 
lite change  peu,  voit  les  deux  émersions  se  succéder  après  un  intervalle 
de  temps  égal  à celui  qui  les  sépare  effectivement,  bien  qu’en  réalité  il 
ne  voie  pas  les  phénomènes  au  moment  même  de  leur  accomplissement. 
Quand  la  terre  est  en  T",  la  première  émersion  n’est  connue  comme  précé- 
demment de  l’observateur  que  lorsque  la  lumière  a franchi  tout  l’espace 
qui  le  sépare  du  satellite;  mais,  quant  à l’émersion  suivante,  elle  est  aper- 
çue après  un  plus  grand  retard,  car  l’observateur  s’est  éloigné  du  satellite, 
il  a fui  la  lumière  qui  doit  lui  annoncer  l’instant  de  la  sortie  du  cône 
d’ombre.  Le  faisceau  lumineux  a donc  parcouru  cette  fois  une  distance 
plus  grande  que  tout  à l’heure.  Par  suite,  l’intervalle  qui  sépare  les  deux 
émersions  est  augmenté  de  tout  le  temps  que  la  lumière  aura  mis  à fran- 
chir  l’espace  dont  la  terre  s’est  déplacée.  Inversement,  quand  la  terre  est 
en  T",  qu’elle  se  rapproche  de  Jupiter,  rintervalle  qui  sépare  deux 
émersions  successives  est  diminué  de  tout  le  temps  nécessaire  à la  lu- 
mière pour  franchir  la  distance  que  l’observateur  a parcourue. 

1252.  Rmaltatü  obtennw.  — Iloemcr,  pour  obtenir  des  résultats 
exacts,  a opéré  dans  les  conditions  suivantes  : il  a observé  une  première 
émersion  lorsque  la  terre  était  voisine  de  T,  puis  une  seconde  émersion 
lorsqu’elle  était  voisine  de  'F,  les  retards  se  sont  accumulés  et  ont 
donné  une  différence  totale  représentant  le  nombre  de  minutes  que  la 
lumière  met  à parcourir  le  diamètre  de  l’orbite  terresti-e.  En  calculant 
ces  résultats,  il  a reconnu  que  la  lumière  parcourt  ce  diamètre  en 
lt)"',26‘  : c’est  une  vitesse  de  70,000  lieues  par  seconde,  la  lieue  cor- 
respondant à 4,000  mètres.  Pour  donner  une  idée  de  ce  que  doit  être 
une  vitesse  si  considérable,  nous  prendrons  l'exemple  suivant  : Un  corps 
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qui  se  mouvrait  avec  une  vitesse  de  15  lieues  à l’heure,  c’est-à-dire 
avec  la  rapidité  d’une  locomotive  sur  un  chemin  de  fer,  mettrait  plus 
de  deux  siècles  à parcourir  une  distance  égale  à celle  qui  sépare  le 
soleil  de  la  terre.  Eh  bien!  la  lumière  parcourt  cet  espace  en  moins  de 
9 minutes. 

De  ce  que  la  lumière  met  un  certain  temps  à lianchir  la  distance  qui 
sépare  la  source  lumineuse  du  point  éclairé,  il  résulte  que  les  phé- 
nomènes célestes  ne  sont  visibles  qu’à  un  moment  où  ils  ont  déjà 
cessé  d’ètre.  Ceux  qui  se  produisent  à des  distances  peu  éloignées  de 
nous  frappent  nos  yeux  peu  de  temps  après  qu’ils  se  sont  manifestés. 
Ceux  qui  ont  lieu  à la  distance  à laquelle  se  trouve  le  soleil  parviennent 
à notre  connaissance  8 minutes  après ’qu’ils  se  sont  accomplis.  Quant 
aux  étoiles,  si  éloignées  de  notre  terre,  que  les  rayons  émanés  de  la 
plus  voisine  cheminent  pendant  plus  de  4 ans  avant  de  parvenir  jusqu’à 
nous,  il  est  légitime  d’admettre  que  la  lumière  de  plusieui*s  d’entre 
elles  met  des  siècles  pour  nous  arriver.  Ainsi,  au  moment  où  l’une 
des  périodes  de  leur  histoire  s’accomplit,  nous  assistons  à l’une  de 
celles  qui  se  sont  écoulées  dans  les  siècles  précédents. 

1233.  .«^hode  de  M.  Fizean.  — M.  Fizeau  est  parvenu,  en  1849,  à 
déterminer  la  vitesse  de  la  lumière  par  une  méthode  nouvelle  qui  re- 
pose, non  plus  sur  l’obsenation  des  phénomènes  astronomiques,  dont 
les  manifestations  sont  indépendantes  de  notre  volonté,  mais  bien  sur 
de  véritables  expéi'iences,  à l’aide  desquelles  le  physicien  provoque  lui- 
mémc  l’apparition  des  pliénoméncs  qu'il  veut  étudier',  à sort  gré,  dans 
des  conditions  bien  définies. 

Dans  ses  expér  iences,  M.Fizeait  mesure  le  teiupsque  la  lumière  met  à 
franchir  une  distance  d’environ  17  kilomètres,  distance  que  la  lumière 

parcourt  ett  un  temps  plus  petit  que  [5^  de  seconde;  oit  comprend 
i|u'uiie  |tareille  détermination  exige  une  disposition  spéciale  qui  per- 
mette d’évaluer  avec  exactitude  les  inter  valles  de  temps  d’une  extrême 
petitesse. 

En  principe,  la  méthode  consiste  essentiellement  à lancer  dans  une 
direction  AB  (fig.  583),  un  rayon  lumineux  qui,  après  avoir  parcouru  la 
distance  de  Suresne  à Montmartre  (8, 655‘"),  rencontre  un  miroir  MN, 
revient  dans  la  direction  BA,  de  manière  à frapper  l’œil  voisin  du  point 
A,  si  aucun  corps  opaque  ne  l’intercepte,  au  moment  où  il  retourne  à son 
point  de  départ.  11  suffira  alors,  pour  résoudre  le  problème  que  nous 
nous  sommes  posé,  de  mesurer  le  temps  employé  par  le  rayon  pour 
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«ïlTecUiar  l’aller  et  le  retour,  l'aiis  ce  but,  à un  instant  précis,  on  enlève 
un  écran  R qui  cinpécliait  la  lumière  de  se  propager  dans  la  direction 
indiquée;  alors,  le  rayon  luinineux  AB  se  dirige  vers  le  miroir  MN,  et 
l'on  cherche  à quelle  autre  époque  il  faut  qu’un  autre  écran  reprenne  la 
position  R,  pour  que  le  rayon  de  retour  RA  se  trouve  juste  intercepté 
au  moment  où  il  arrive.  L’intervalle  de  temps  qui  sépare  deux  intcrru|i- 
tions  consécutives  du  rayon  donne  le  temps  que  la  lumière  a mis  é par- 
courir le  double  de  la  distance  comprise  entre  l’écran  et  le  miroir. 


Fig.  585. 


b'après  l’extrême  rapidité  de  la  marche  du  rayon  luiniiieiix,  il  est  né- 
cessaire que  l’écran  vienne  arrêter  le  rayon  de  retour  quelques  ceiit- 
iiiilliémcs  de  seconde  après  r|ue  la  lumière  a été  lancée.  M.  Fiiseau  réa- 
lise cette  condition  en  se  servant  d’une  roue  divisée  à sa  circonférence, 
à la  manière  des  roues  dentées,  en  intervalles  égaux,  alternativement 
vides  et  pleins  (fig.  585).  Avec  une  roue  qui  fera  un  tour  par  seconde,  et 
(|iii  aura  500  dents  et  500  intervalles  vides,  une  dent  viendra  se  substi- 
tuer au  vide  précédent  au  bout  d’un  temps  égal  à 0,001  de  seconde.  Si 
la  roue  va  10  ou  100  fois  plus  vite,  c’est-à-dire  si  elle  fait  10  tours  ou 
|00  tours  par  seconde,  toute  dent  remplacera  le  vide  qui  la  précède  au 
bout  d’un  0,0001  ou  0,00001  de  seconde.  Une  roue  semblable,  mue  par 
un  inouvement  d'horlogerie,  permettait  donc  à M.  Fizeau  de  réaliser  la 
mesure  dont  il  s’agit;  elle  laissait  passer  un  rayon  lumineux  dans  l'es- 
pace vide  compris  entre  deux  dents,  puis  l’arrêtait  par  l’interposition 
de  la  dent  qui  succède  au  creux,  après  un  temps  aussi  petit  qu’on  le 
voulait,  et  cela  au  moment  où  le  rayon  revenait  à son  point  de  départ. 

I‘2r>4.  Expérieaee.  — Appareil.  — La  lumière  d’iiiic  lampe  L arrive 


Digitized  by  Google 


VITESSE  DE  LA  LLMIKRE. 


293 


sur  iino  lame  de  verre  PQ  inclinée  à i5“  ; elle  est  renvoyée  vers  le  miroir 
M.\,  revient  sur  PQ  en  suivant  toujours  la  ligne  AB,  et  l’œil  reçoit  alors  le 
rayon  de  retour  qui  traverse  la  lame  de  verre.  Près  de  cette  lameœt  sui- 
vant la  ligne  AB,  se  trouve  la  roile  dentée  R,  dont  nous  venons  de  parler. 
Celle-ci  étant  mise  en  mouvement,  le  rayon  AB  passe,  dès  qu’un  vide  se 
présente;  et  si  la  roue  tourne  avec  une  vitesse  convenable,  le  rayon 
qui  revient  suivant  BA  trouve  sur  son  passage  la  dent  qui  suit  : il  est 
arrêté,  il  ne  peut  plus  tomber  sur  le  miroir  PQ,  et  l’œil  ne  reçoit  aucune 
lumière.  Au  contraire,  pour  une  rotation  plus  lente  de  la  roue,  la  lumière 
a le  temps  de  revenir  avant  que  la  dent  ne  ferme  le  passage  ; et  de  même, 
pour  une  rotation  plus  rapide,  ta  dent  qui  suit  l'espace  libre  a déjà  fait 
place  à un  creux,  quand  la  lumière  retourne  à son  point  de  départ  : dans 
ce  dernier  cas,  un  nouvel  intervalle  vide  a succédé  au  premier,  et  le 
rayon  de  retour  pouvant  passer  librement,  la  clarté  reparaît.  Ainsi  l’ob- 
servateur reconnaît  aisément  le  moment  où  la  roue  possède  la  vitesse 
convenable;  il  a obtenu  le  lésultat  cherché,  lorsque,  par  un  accroisse- 
ment progressif  dans  la  vitesse  de  rotation,  toute  lumière  vient  à dispa- 
raître. 

Pour  nous  rendre  bien  compte  du  phénomène,  traçons  plusieurs  dents 
successives  considérablement  grossies  {fig.  583)  : CHEF  est  une  première 
dent,  GHIK  la  seconde.  Le  mouvement  a lieu  de  K vers  C;  commençons 
par  supposer  ce  mouvement  lent,  et  puis  rendons-le  de  plus  en  plus 
rapide.  En  ce  moment,  EDEF  empêche  le  rayon  AB  d’aller  sur  MN,  mais 
bientôt  le  bord  EF  de  la  dent  .se  présente;  le  mouvement  continuant, 
l'espace  vide  EFGH  se  trouve  sur  la  direction  AB  et  la  lumière  passe. 
Celle  qui  se  propage  tout  d’abord  en  rasant  EF  trouve  encore,  à son 
retour,  le  passage  libre;  mais  la  lumière  qui  s’échappe  en  rasant  GH, 
rencontre  en  revenant  la  dent  GlllK  qui  s'est  interposée.  A mesure  que 
le  mouvement  s’accélère,  ce  n’est  plus  seulement  la  lumière  qui  rase  GH, 
c’est  aussi  celle  qui  a traversé  le  milieu  du  vide  qui  est  arrêtée  par  la 
dent  GHIK  ; ainsi,  à mesure  que  la  vitesse  de  rotation  s’accroît,  la 
lumière  diminue  peu  à peu  d’intensité,  jusqu’à  ce  qu’enfin  elle  s’annule 
pour  reparaître  encore  si  le  mouvement  s’accélère  suftisamrnent. 

1235.  Ré«uitat«  obienuM.  — Par  cette  méthode,  M.  Fizeau  a trouvé 
les  résultats  qu’avait  déjà  donnés  IK  méthode  astronomique. 

Toutefois,  il  faut  ajouter  que  son  appareil  n’est  pas  aussi  simple  que 
relui  que  nous  avons  décrit  : l'opérateur  fut  obligé,  pour  réaliser  son 
idée,  d’ajouter  quelques  pièces  optiques,  car  la  lampe  ne  pouvait  donnei' 
un  faisc.eau  lumineux  assez  délié.  Dans  l’appareil  de  M.  Fizean.un  sys- 
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lème  de  lentilles  concentre  la  lumière,  au  point  où  les  dents  de  la  roue 
passent,  et  la  concentre  en  un  tout  petit  espace.  Les  rayons  lumineux, 
repris  ensuite  par  une  lentille  nouvelle,  cheminent  suivant  des  lignes 
parallèles.  Une  dernière  lentille  les  fait  converger  sur  le  miroir  MN;  après 
quoi  ils  reviennent  sur  leurs  pas,  reprennent  leur  parallélisme  pri- 
mitif pour  être  concentrés  de  nouveau  au  point,  où  ils  l’avaient  été  au 
moment  du  départ  et,  à travers  un  dernier  verre,  l’œil  aperçoit  la 
lumière  de  retour  sous  la  forme  d'une  petite  étoile. 

Malheureusement,  cette  petite  image  est  toujours  tremblotante  à cause 
de  l’agitation  des  couches  d’air  voisines  du  sol  que  la  lumière  a dû  tra- 
verser; aussi  l’ingénieuse  méthode  de  M.  Fizeau  ne  comporte-t-elle  pas, 
pour  la  détermination  de  la  vitesse  absolue  de  la  lumière  une  précision 
plus  grande  que  la  méthode  astronomique  fondée  sur  l’observation  des 
satellites  de  Jupiter.  M.  Foucault,  en  1850,  s’était  déjà  occupé  de  la  même 
question;  ses  expériences  le  conduisirent  tout  d’abord  à résoudre  l’im- 
portant problème  de  l’inégale  vitesse  de  la  lumière  dans  les  différents 
milieux,  il  établit  nettement  qu’un  rayon  lumineux  se  propage  plus  rapi- 
dement dans  l’air  que  dans  l’eau.  Depuis  cette  époque,  M.  Foucault  a 
perfectionné  son  procédé  et  l'a  rendu  tout  à fait  apte  à fournir,  avec  une 
précision  jusqu’alors  inconnue,  la  valeur  de  la  vitesse  absolue  de  la 
lumière  dans  l’espace.  C’est  le  22  septembre  1862  qu’il  a communiqué  à 
l’Académie  des  sciences  les  importants  résultats  auxquels  il  est  par- 
venu. Expliquons  d’abord  en  peu  de  mots  le  principe  de  la  méthode  de 
.M.  Foucault. 

1256.  méthode  de  M.  Foucault.  — üii  laisccau  de  lumière  solaire 
rendu  fixe  et  horizontal  tombe  sur  une  mire  micrométrique  0 taillée  à 
jour  à la  surface  d’une  lame  de  verre  argenté.  Cette  mire  porte  une  série 

de  traits  verticaux  distants  les  uns  des  autres  de  de  millimètre.  Les 

rayons  qui  l’ont  traversée  rencontrent,  à une  certaine  distance  de  la 
mire,  un  miroir  plan  M (fig.  584)  qui  les  renvoie,  en  les  réfléchissant, 
vers  un  premier  miroir  concave  C placé  à 4 mètres  du  miroir  plan.  Seu- 
lement, entre  les  deux  miroirs,  sur  le  trajet  du  faisceau  réfléchi  et  tout 
près  de  .M,  est  disposée  une  lentille  objectif  L qui  fait  arriver  à la  surface 
même  du  miroir  concave,  l’image  réelle  de  la  mire.  On  peut  aisément 
démontrer,  en  partant  des  lois  de  la  réflexion  de  la  lumière  qui  seront 
établies  bientôt,  que,  dans  ces  conditions,  le  miroir  concave,  s’il  a 
son  axe  convenablement  dirigé,  doit  réfléchir  les  rayons  qui  lui  ar- 
rivent, dans  une  direction  telle,  et  avec  un  degré  de  convergence  tel. 
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qu’api  ès  avoir  traversé  de  nouveau  la  lentille,  ils  aillent  former  sur  la 
mire  une  image  qui  s’y  superpose  exactement,  sans  être  ni  renversée  ni 
agrandie.  Au  lieu  de  cela,  le  miroir  concave  est  disposé  de  façon  à 
rejeter  les  rayons  lumineux  dans  une  direction  un  peu  oblique.  Ces 
rayons  sont  alors  repris  par  un  second  miroir  concave  G',  qui  les  fait 
convei’ger  à la  surface  d’iin  troisième  miroir  concave  G"  où  ils  forment 


une  nouvelle  image  de  la  mire;  et  ainsi  de  suite,  jusqu’à  un  cinquième 
miroir  concave.  Nous  n’avons  point  indiqué  sur  la  figure  le  quatrième 
et  le  cinquième  miroir  pour  éviter  toute  complication.  Le  cinquième 
miroir,  après  avoir  reçu  à sa  surface  l’image  en  question,  renvoie  le  fais- 
ceau exactement  sur  lui-même.  Dès  lors  on  comprend,  que  le  faisceau 
lumineux  va  être  rejeté,  de  miroir  en  miroir,  en  suivant  une  marche 
G",  G',  G,  M,  exactement  inverse  de  la  précédente,  il  se  réfléchira  de 
nouveau  sur  le  miroir  plan  M,  et  les  rayons  qui  le  composent  vien- 
dront ressortir  par  la  mire  O aux  mêmes  points  qu’ils  ont  d’abord 
traversés.  Les  cinq  miroirs  employés  dans  cette  expérience  dévelop- 
paient une  ligne  dont  la  longueur  totale  était  de  20  mètres. 

Pour  pouvoir  observer  facilement  l'image  de  retour  avec  un  micro- 
scope, on  détourne  par  une  réflexion  effectuée  à la  surface  d’une  lame 
de  glace  L'  inclinée  à 45"  une  partie  du  faisceau  qui  revient.  Gette  lame 
non  étamée  est  placée  entre  le  miroir  plan  et  la  mire,  de  telle  manière 
que  l’image  réelle  de  la  mire  O aille  se  former  en  O'  aux  points  de  l’es- 
pace qui  correspondent  à l’image  virtuelle  de  cette  mire  vue  par  ré- 
flexion dans  la  même  glace. 
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Telle  est  la  marche  des  rayons  tant  que  le  miroir  plan  M est  immo- 
bile ; mais,  si  on  vient  à lui  communiquer  un  mouvement  rapide  de 
rotation,  -iOO  tours  par  seconde,  la  lumière  qui  met  un  temps  fini  pour 
aller  deux  fois  d’un  miroir  concave  à l’autre,  ne  retrouve  plus  à son 
retour,  le  miroir  qui  tourne,  dans  la  position  qu’il  occupait  au  moment 
où  la  première  réflexion  a eu  lieu  : le  rayon  de  retour  ne  fait  pas  avec 
la  normale  au  miroir  le  même  angle  que  le  rayon  d’arrivée;  l’image 
réelle  qui  va  se  former  dans  le  champ  du  microscope  a donc  dù  se 
déplacer.  La  grandeur  de  ce  déplacement  d,  que  l’on  mesure  avec  le 
plus  grand  soin,  dépendra  évidemment  du  nombre  de  tours  n que  fait 
le  miroir  M par  seconde,  de  la  vitesse  V de  la  lumière,  de  la  longueur  l 
de  la  ligne  brisée  comprise  entre  le  miroir  tournant  et  le  dernier  miroir 
imncave,  et  enfin  de  la  distance  r qui  sépare  la  mire  du  miroir  tour- 
nant. On  trouve  entre  ces  quantités  la  relation  suivante  : V = 

■ La  vitesse  de  la  lumière  s’obtient  ainsi,  à l’aide  de  quantités  qui  ont 
toutes  été  évaluées  avec  le  plus  grand  soin  et  pour  la  mesure  desquelles 
VI.  Foucault  a montré,  une  fois  de  plus,  loutc  la  fécondité  de  son  génie 
inventif. 

lîésuUntit  obtenus.  — La  vitesse  de  la  lumière  qui,  d'après  les  déter- 
minations des  astronomes,  serait  de.  70,000  lieues  par  seconde  ou  de 
Ô08  millions  de  mètres,  a été  trouvée  par  M.  Foucault  égale  à 298  mil- 
lions de  mètres.  La  discussion  des  expériences  a d’ailleurs  montré  que 
l’erreur  possible  ne  saurait  atteindre  500,000  mètres. 

En  combinant  le  nouveau  chiffre  avec  le  rapport  jqqôô  Pitre  la  vitesse 
moyenne  de  la  terre  autour  du  soleil  et  la  vitesse  de  la  lumière,  rapport 
qui  a été  estimé  avec  une  grande  précision  par  M.  Struve,  on  trouve  que 
la  terre  parcourt  par  seconde  29,800  mètres.  Ce  dernier  nombre  permet 
de  calculer  la  longueur  de  l’orbite  annuelle  de  la  terre  et  par  suite  le 
diamètre  de  cette,  orbite. 

Le  calcul  très-simple  que  nous  venons  d’indiquer  montre  clairement 
que  le  nombre  généralement  aWmis  pour  représenter  la  distance  moyenne 

i 

du  soleil  à la  terre  doit  ôire  diminué  de  ou,  ce  qui  revient  au  même, 

que  la  parallaxe  du  soleil  qu’on  croyait  égale  :V  8", 57  doit  être  portée  é 

8",8C. 
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1257.  Intensité  de  la  lantiére.  — L'intensité  lie  la  lumière  vaine  en 
raison  inverse  du  carré  de  la  distance  : tel  est  l’énoncé  habituel  de  la 
loi  que  nous  allons  expliquer.  Cet  énoncé  veut  dire  que  si  un  point 
lumineux  ou  un  corps  lumineux  de  petite  dimension  éclaire  des  sur- 
faces identiques  mais  placées  é différentes  distances,  réclaircmeiit  de 
la  surface  sera  quatre  fois  plus  grand  quand  la  distance  à la  source 
lumineuse  sera  deux  fois  plus  petite,  il  sera  neuf  fois  plus  grand  si  la 
distance  est  trois  fois  plus  petite.  On  démontre  cette  loi  soit  par  le  rai- 
sonnement, soit  par  l’expérience.  Le  raisonnement  repose  sur  cette  sup- 
position que  si  l’on  considère  diverses  sphères  concentriques  ayant  pour 
centre  commun  le  point  lumineux,  la  quantité  totale  de  lumière  émise 
par  ce  point  parviendra  sans  perte  et  se  distribuera  tout  entière  sur 
chacune  des  surfaces  sphériques  que  nous  venons  d’imaginer.  Consi- 
dérons deux  d’entre  elles,  dont  l’une  ait  un  rayon  égal  à 1 et  l’autre  un 
rayon  égal  à 2.  Celle  du  rayon  2 a une  surface  quadruple  sur  laquelle 
se  dissémine  la  même  quantité  totale  de  lumière  que  sur  la  surface  appar- 
tenant à la  sphère  de  rayon  1 . Donc,  chaque  partie  de  la  plus  grande 
en  reçoit  quatre  fois  moins  qu'une  partie  de  môme  dimension  prise  sur 
la  plus  petite. 

1238.  DémonatrftUoii  expérliiieiit«ie.  — Par  l’expérience,  la  dé- 
monstration se  fait  au  moyen  d’une  boite  (fig.  58.5)  dont  une  paroi  ver- 
ticale est  percée  d’une  fenêtre  HH'  recouverte  de 
papier  huilé.  Une  cloison  opaque  et  verticale  C 
divise  la  fenêtre  en  deux  moitiés,  et  partage  la 
boite  en  deux  compartiments.  Dans  l’un  d’eux,  on 
met  une  seule  bougie  A,  et  dans  l’autre  on  en  met 
quatre  assez  voisines  B.  On  écarte  ou  l'on  ap- 
proche ces  dernières  jusqu’à  ce  qu’un  observateur, 
placé  à l’extérieur  qui  regarde  d’une  certaine  di- 
stance le  papier  huilé  en  aperçoive  les  deux 
moitiés  également  éclairées.  Si  l’on  mesure  alors 
les  distances  des  hnugies  à l’écran  que  le  corps 
gras  rend  translucide,  on  trouve  que  la  distance 
bougies  à la  paroi  doit  être  deux  fois  la  distance  de  la  bougie  unique. 
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résultat  démontre  la  loi  énoncée,  car  dans  le  premier  compartiment, 
si,  au  lieu  de  quatre  bougies,  on  en  laissait  une  seule  à la  place  qu'elles 
occupaient,  elle  produirait  un  éclairement  quatre  fois  plus  petit  que 
celui  donné  par  les  quatre  ensemble,  ou  bien  encore  un  éclairement 
quatre  fois  moindre  que  celui  qui  provient  de  la  bougie  placée  dans  le 
second  compartiment.  Ainsi  une  lumière  placée  deux  fois  plus  loin  a 
une  intensité  quatre  fois  plus  petite  ; c’est  la  loi  énoncée. 

I'25t).  laiioruinee  de  la  idiotométrie.  — La  pliotométrie  est  cette 
partie  de  l’optique  qui  s’occupe  de  la  mesure  du  rapport  des  intensités 
lumineuses  de  deux  sources  différentes.  L’importance  d’un  pareil  sujet 
d’études  se  comprend  aisément  : plusieurs  questions  théoriques  et  quel- 
ques applications  pratiques  ne  peuvent  être  abordées  avec  succès,  qu’a- 
pré-s  la  solution  préalable  du  problème  fondamental  de  la  pliotométrie. 
Parmi  les  premières,  nous  citerons  : la  détermination  des  intensités 
lumineuses  du  soleil,  des  planètes,  des  étoiles,  et  les  questions  qui  s’y 
rattachent,  telles  que  le  classement  des  étoiles  d’après  l’intensité  de  leur 
lumière,  l’étude  des  variations  de  la  lumière  solaire  au  point  de  vue 
de  sa  vivacité  dans  les  différentes  époques  de  l’aiinée,  aux  différentes 
heures  du  jour.  Parmi  les  secondes,  se  trouvent  la  comparaison  des 
difTérents  modes  d’éclairage,  la  recherche  de  celui  qui  réalise  le  plus 
d'économie  pour  une  même  quantité  de  lumièi’c  fournie  dans  le  iiiéiue 
temps  ; la  détermination  de  la  source  de  lumière  qu’il  est  préférable 
d’employer  dans  les  phares,  détermination  qui  a fait  l’objet,  à plusieurs 
reprises,  des  recherches  des  physiciens. 

En  un  mot,  le  photomètre  est  pourP  optique  ce  que  le  thermomètre 
est  pour  la  chaleur  ; cependant  quelle  différence  dans  les  progrès  ac- 
complis pour  la  construction  des  deux  instruments!  Tandis  qu’on  sait, 
depuis  longtemps  déjà,  apprécier  les  températures  avec  une  grande 
rigueur,  on  ne  peut  estimer  les  intensités  lumineuses  qu’avec  une,gros- 
sière  approximation,  et  le  photomètre  de  précision  est  encore  à trouver. 

1240.  Prlnelpe  «ar  lequel  repose  la  eonstrucUon  des  pbolo- 
méires.  — La  loi  que  nous  avons  énoncée  (1237)  représente  le  point  de 
départ  théorique  qui  a guidé  dans  la  construction  des  photomètres  ordi- 
naires. Pour  l’intelligence  de  ce  qui  va  suivre,  il  vaut  mieux  néanmoins 
la  présenter  sous  une  autre  forme.  La  source  B,  qui  est  quatre  fois  plus 
intense  que  A,  doit,  pour  produire  le  même  éclairement,  être  placée  à 
une  distance  de  la  surface  éclairée  deux  fois  plus  grande  que  cette  der- 
nière, ainsi  que  nous  l’avons  ui  ; de  même,  si  les  distances  des  deux 
sources  à la  surface  qu’elles  éclairent  également  sont  dans  le  rapport  do 
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5 à 1,  leurs  intensités  seront  dans  le  rapport  de  9 à 1,  et,  en  général, 
d et  d' étant  les  distances  des  deux  lumières  é une  même  surface  qu’elles 

éclairent  également,  le  rapport  des  intensilés  lumineuses  p des  deux 

(P 

sources  sera  égal  au  rapport  direct  des  carrés  des  distances  jp;  qui  les 

séparent  de  la  surface  en  question  : 

I _ 

r ■■  d’*' 

Fartant  de  ce  principe,  Iluyghens  en  165ô,  Auzout  eu  1667,  André  Cel- 
sius en  1724,  Bouguer  en  1729,  imaginèrent  différents  photomètres  qui 
furent  surtout  employés  dans  les  recherches  astronomiques.  Bouguer 
varia  cependant  les  procédés  de  manière  à les  rendre  aptes  à être  uti- 
lisés dans  la  pratique;  et  vers  1760,  Lambert  put  se  servir  de  l'un  des 
instruments  de  Bouguer  pour  la  comparaison  de  deux  lumières  quel- 
conques. 

1241.  Photomètre  de  Biuaford.  — Parmi  les  méthodes  photomé- 
triques qui  ont  été  successivement  adoptées,  colle  qui  a obtenu  le  plus 


de  succès  et  qui,  jusque  dans  ces  derniers  temps, a été  à peu  près  la  seule 
utilisée  dans  les  applications  industrielles,  est  la  méthode  indiquée  par 
Bumford.  En  voici  le  principe  : un  corps  opaque  T (une  tige  de  verre 
noircie  au  noir  de  fumée,  par  exemple  ( fig.  586))  étant  placé  sur  le  trajet 
des  rayons  de  lumière  envoyés  à la  fois  par  deux  sources  différentes 
L,  L',  donne  naissance  é deux  ombres  distinctes  O,  0'  qui  se  projettent 
sunm  écran  de  carton  blanc,  placé  à une  petite  distance  du  corps  opaque. 
Chacune  de  ces  ombres  est  éclairée  par  une  seule  des  deux  lumières: 


Fig.  58«. 
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O'  par  L'  et  0 par  L;  et  quaml  elles  le  sont  également,  on  est  en  droit 
d’admettre,  qu’à  l’identité  d’aspect  des  deux  ombres,  correspond  un  éclai- 
rement égal  de  l’écran  par  chacune  des  deux  lumières  : dès  lors  le  rapport 
des  carrés  des  distances  des  lumières  qui  produisent  cette  identité  doit 
être  égal  au  rapport  de  leurs  intensités  respectives. 

Voici  maintenant  la  description  du  photomètre  de  Rumford  avec  les 
perfectionnements  que  M.  Péclet  a apportés  à sa  construction.  Sur  une 
table  de  bois  horizontale  sont  creusées  deux  rainures  rectilignes  faisant 
entre  elles  un  angle  d’un  petit  nombre  de  degrés  seulement;  un  écran 
rectangulaire  de  carton  E est  posé  verticalement  sur  la  table,  dans  une 
direction  perpendiculaire  à la  bissectrice  de  l’angle  des  rainures.  Ea'  tige 
de  verre  noircie  est  placée  en  T,  au  sommet  de  cet  angle,  à une  petite 
distance  de  l’écran  et  parallèlement  à sa  surface  : les  deux  lumières  qu’on 
veut  comparer  sont  posées  sur  des  chariots  qui  peuvent  glisser  à frotte- 
ment doux  dans  les  rainures;  un  repère  porté  par  chaque  chariot  indique 
à chaque  instant,  par  sa  position  sur  le  boad  gradué  de  la  rainure  qui 
lui  correspond,  la  distance  de  la  lumière  A l’ombre  quelle  éclaire.  L’opé- 
rateur se  place  en  S.  derrière  la  cloison  fixeC',  et,  à l’aide  d’un  tube  qui 
protège  sa  vue  contre  le  rayonnement  direct  des  deux  sources,  il  aperçoit 
simultanément  les  deux  ombres  qui  se  projettent  en  0 et  O'.  A l’aide  de 
cordons  qui  passent  sur  des  poulies  de  renvoi,  il  fait  varier  lui-même, 
sans  se  déplacer,  les  distances  des  lumières  A l’écran,  jusqu’à  ce  que 
l’identité  d’aspect  des  deux  ombres  se  soit  produite.  11  n’a  plus  alors 
qu’à  noter  la  position  des  repères  sur  la  graduation  qui  accompagne 
chaque  rainure  pour  en  déduire,  par  un  calcul  fort  simple,  le  rapport 
des  intensités  lumineuses. 

1242.  IHticussion  du  procédé  de  Rnniford, — Le  procédé  de  Ruiu- 
fordest,  comme  on  le  voit,  d’une  grande  simplicité,  et  c’est  à cela  qu’il 
faut  attribuer  la  popularité  qu’il  a acquise  ; mais,  quand  on  arrive  à la 
mise  en  œuvre,  on  reconnaît  bientôt  que  cette  simplicité  n’est  qu’appa- 
rente, et  que  la  détermination  exacte  du  moment  précis,  où  les  deux 
ombres  sont  égales,  constitue,  en  réalité,  une  opération  fort  délicate. 
Cette  difficulté  se  fait  surtout  sentir  quand  les  lumières  diffèrent  un  peu 
par  leur  coloration  : c’est  là  pourtant  1e  cas  ordinaire,  alors  qu’on  veut 
comparer  des  sources  lumineuses  alimentées  par  des  combustibles  de 
nature  différente.  La  meilleure  preuve  qu’on  puisse  donner  de  l’incerti- 
tude des  résultats  obtenus  avec  l'appareil  de  Rumford,  c’est  que,  si  on 
le  met  entre  les  mains  de  différents  opérateurs  ayant  cependant  l’babi- 
Inde  d('s  expériences  d’optique,  si  on  les  place  tous  dans  les  mêmes 


Digiiized  by  Google 


PHOTüMÉTWE.  501 

conditions,  et  qu’on  leur  donne  à comparer  les  mêmes  lumières,  ils  arri- 
veront le  plus  souvent  à des  résultats  notablement  différents. 

1243.  Photomètre  de  Banseu.  SoB  princi|^.  — Photomètre  de 
poehe.  — De  tous  les  photomètres,  celui  qui  s’adapte  le  mieux  aux  be- 
soins de  l’industrie,  celui  qui  est  le  plus  employé  par  les  ingénieurs  an- 
glais pour  évaluer  le  pouvoir  éclairant  du  gaz  de  la  houille,  c'est  le  pho- 
tomètre de  Bunsen.  Voici  le  fait  d'observation  qui  a servi  de  point  de 
départ  dans  sa  construction  : une  feuille  de  papier  blanc,  bien  homo- 
gène, portant  une  tache  de  matière  grasse  eu  son  milieu,  tache  qui  la 
rend  translucide  dans  toute  la  portion  imprè.gnée  par  le  corps  gras,  est 
placée  entre  les  deux  lumières  que  l’chi  veut  comparer,  de  manière  que 
chacune  de  ses  faces  se  trouve  éclairée  seulement  par  les  faisceaux  que 
rayonne  une  seule  des  sources,  celle  qui  est  en  regard  de  la  face  consi- 
dérée. Les  rayons  lumineux,  dont  l’ensemble  constitue  les  faisceaux  inci- 
dents, frappent  à peu  prés  tous  à angle  droit,  la  lame  de  papier  assez 
étroite  qui  sert  d’écran;  dans  ces  conditions,  il  est  facile  de  prévoir  que 
si  les  deux  foyers  de  lumière  ont  une  même  intensité,  les  deux  faces  de 
la  tache  huileuse  devront  présenter  le  même  aspect;  mais  l’expérience 
indique  la  production  d’un  phénomène  beaucoup  plus  saillant  : c’est  la 
disparition  complète  de  la  tache  centrale  au  moment  où  l’écran  est  éga- 
lement éclairé  des  deux  côtés. 


Fig.  S87. 


L’un  des  appareils  les  plus  simples  où  le  principe  précédent  ait  été 
utilisé  porte  le  nom  de  pliotonuHre  de  jioclu’  ; il  est  d'un  emploi 
facile,  et  de  plus  il  est  Irés  puiialif,  comme  son  nom  l’indique.  Un 
ruban  BU  (/ùj.  587)  tout  à fait  semblable  à ces  rubans  enroulés  sur 
(les  bobines  que  nous  employons  en  France  pour  la  mesure  des  lon- 
gueurs, est  tendu  horizontalement  entre  deux  points  fixes  : il  touche, 
par  l’une  de  ses  extrémités,  à la  lumière  L (bec  de  gaz,  lampe  Carcel, 
etc.)  dont  il  s’agit  d’évaluer  l’intensité  ; par  l’autre,  à la  lumière  type 
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I/,  dont  l'intensité  est  prise  pour  unité  et  qui  consiste  habituellenienl  en 
une  bougie  passée  dans  un  anneau.  L’écran  E dont  nous  venons  de  donner 
la  description  peut  glisser  à la  main  sur  le  ruban  tendu.  L’opérateur, 
quand  il  vent  exécuter  une  mesure,  déplace  lentement  cet  écran  jusqu’à 
ce  qu’il  soit  parvenu  à produire  la  disparition  totale  de  la  tache  de 
matière  grasse.  C’est  donc  en  regardant  alternativement  des  deux  côtés 
de  l’écran  qu’il  arrive  promptement  à produire  l’égalité  d’éclairement 
des  deux  faces  de  la  lame  de  papier.  Une  lecture  faite  alors  sur  la  gra- 
duation que  porte  le  ruban  le  met  à même  d’évaluer  numériquement  le 
pouvoir  éclairant  de  la  source.  Il  lui  suffit  d’appliquer  la  loi  qui  a été 
établie  plus  haut.  La  bougie  dont  l’intensité  lumineuse  est  prise  pour 
imité  est  faite  avec  du  blanc  de  baleine  et  fabriquée  dans  des  conditions 
toujours  les  mêmes  et  bien  déterminées. 

Le  photomètre  de  poche  donne  des  indications  promptes,  mais  on  ne 
peut  pas  espérer  qu'elles  soient  bien  précises  ; l’instrument  présente  en 
effet  plusieui’s  imperfections  : 

1“  Il  n’a  pas  une  stabilité  suffisante  à cause  de  la  flexibilité  du  ruban. 

2“  On  n’est  jamais  sûr  que  la  flamme  de  la  bougie,  le  foyer  lumineux  à 
évaluer  et  le  centre  de  la  tache  soient  alignés  à la  même  hauteur  au- 
dessus  du  ruban  ; les  rayons  émanés  des  deux  sources  peuvent  donc, 
avoir  des  inclinaisons  différentes  sur  l’écran. 

5“  La  bougie  placée  à l’air  libre  a uue  flamme  vacillanle  variable  d’iu- 
lensité  par  le  fait  même  de  ses  mouvements. 

1244.  Photomètre  de  M.  Bnrel.  — Aussi,  le  photomètre  de  Bunsen 
a-t-il  successivement  reçu  de  nombreux  perfecüonneinents.  Nous 
décrirons  ici  rinstrument  imaginé  par  un  ingénieur  civil,  .M.  Burel  j 
parce  i)uc  les  dispositions  adoptées  donnent  à l’appareil  une  sensibilité 
à peu  prés  constante  dans  les  divers  points  de  son  échelle,  et  que,  par 
suite,  les  mesures  obtenues,  avec  son  aide,  méritent  une  plus  grande 
confiance. 

Une  barre  prismatique  de  cuivre  00'  {fig.  588)  solidement  établie  sup- 
porte les  diverses  pièces  de  l’appareil.  A l’une  des  extrémités  de  la 
barre,  est  maintenu  par  une  vis  de  pression,  en  un  point  qui  est  le  zéro 
de  l’échelle  photométrique,  le  support  qui  reçoit  la  source  G dont  on 
veut  mesurer  l’intensité  : ce  sera,  par  exemple,  un  bec  de  gaz.  La 
lumière  prise  pour  unité  est  une  bougie  do  blanc  de  baleine  B dont  la 
flamme  est  rendue  immobile  par  une  cbeminée  de  verre  analogue  à 
celle  des  becs  de  gaz  ; elle  est  maintenue  à une  hauteur  constante  par 
un  ressort  à boudin,  de  telle  sorte  (juc  le  centre  de  la  flamme  du  bec  de 
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gaz,  le  cenlre  de  l'écran  et  celui  de  la  flaiiiiiie  de  la  bougie  se  trouvent 
cuiistaniinent  sur  une  inènie  ligne  droite.  Le  long  de  la  règle  de  métal, 
se  meuvent  solidairement,  en  demeurant  à une  distance  invariable 

I 

l'écran  et  la  bougie,  fi.vés  sur  un  même  pied.  Ueux  iniroii-s  plans 


E 


inclinés  à angle  droit  et  dont  l'angle  dièdre  est  partagé  en  deux  parties 
égales  par  le  plan  de  l’écran,  permettent  à l’opérateur  d’apercevoir 
simultanément  sur  une  même  surface  plane  placée  devant  lui,  les 
images  de  la  tache,  et  il  peut  alors  reconnaître  plus  sûrement  le  moment 
précis  où  se  produit  l’identité  d’aspect  des  deux  faces  qui  correspond  à 
la  disparition  de  la  tache.  A l’avance,  on  a inscrit  sur  la  tringle  de  cuivre 
servant  de  support,  des  chiffres  qui  donnent  immédiatement  sans  calcul 
le  rapport  du  pouvoir  éclairant  des  deux  lumières  qu’on  compare  ; une 
fenêtre  pratiquée  dans  la  pièce  à coulisse  qui  porte  la  lumière  type  et 
l’écran,  découvre  les  divisions  de  l’échelle  tracée  sur  la  tringle;  et  un 
index  correspondant  à l’axe  vertical  de  la  llamme  de  la  bougie,  indique 
à l’opérateur,  par  sa  position  sur  cette  échelle,  à combien  d’unités  cor- 
respond l'inlensité  de  la  source  examinée. 

1245.  Scnaibilité  du  photomètre  précédent.  — Pour  apprécier  le 
degré  de  sensibilité  de  cet  instrument,  il  suffit  de  remarquer  que  le  sys- 
tème mobile  formé  par  la  bougie  et  l’écran  se  déplace  toujours  de  quan- 
tités égales,  quand  les  intensités  lumineuses  varient  comme  les  carrés 
des  nombres  consécutifs  1,2,  ô,  etc. 

En  effet,  dans  le  cas  où  les  deux  lumières  ont  même  intensité,  l’écran 
se  trouve  placé  à une  distance  du  bec  de  gaz  égale  à la  distance  fixe  l 
qui  le  séparé  de  la  bougie  : inscrivons  le  chiffre  1 en  regard  de  la  posi- 
tion actuelle  de  l’index.  Si  nous  appelons  mainlenant  x la  ({uantité  dont 
se  déplace,  à partir  de  ce  point  de  départ,  le  système  mobile,  (piaml 
l’intensité  de  la  fiamme  du  bec  de  gaz  devenant  I,  on  fait  mouvoir  le 
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diariot  pour  que  les  deux  faces  de  l’écran  soient  également  éclairées; 
on  aura  d’après  la  loi  connue  : 

J = d’oùa:=/(VÏ-l). 

Donc  en  faisant  successivement  : 

1 = 1 4 9 10 25 etc  , 

un  trouve  comme  valeurs  correspondantes  de  x : 

x — 0 l ‘il 3/ 4/  . ...  clc., 

ce  qui  revient  à dire  que  pour  des  différences  dans  les  intensités  lumi- 
neuses du  bec  de  gaz  et  de  la  bougie  égales  aux  différences  des  carrés 
des  nombres  consécutifs,  le  déplacement  du  système  œt  constant,  égal 
à l et  par  conséquent  toujours  très-notable.  A la  rigueur,  la  sensibilité 
dèci  üit,  mais  d’une  manière  peu  rapide. 
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l'JiB.  l,ol«  de  la  réflexion.  — Lu  liiiiiiùi'u  qui  luiiiito  sur  une  suiiuce 
polie,  se  rénéchil  : notre  exjiérienre  de  chaque  jour  nous  l’indique. 
Lorsque  les  rayons  solaires  frappent  un  iniruir,  tout  le  inonde  sait  (|iie 
ce  miroir  les  renvoie  dans  une  direction  déterminée,  qui  dépend  de 
l’angle  que  fait  la  surface  polie  avec  les  rayons  incidents.  La  réllexion 
s’opère  suivant  deux  lois  qui  ont  été  déjà  données  dans  l’étude  de  la 
chaleur  rayonnante  ; les  voici  : 

1“  Le  rayon  incident  et  le  rayon  rélîéchi  mit  danx  un  même  plan  per- 
pendiculaire à la  surface  réfléchissante; 

2“  L’anyle  de  réflexion  est  égal  d l'angle 
d’incidence. 

Soit  PQ  une  surface  plane  rélléchissanle 
(fig.  589)  ; IC  un  rayon  lumineux  qui  tombe 
sur  cette  surface  ; Cft  le  rayon  réfléchi;  Ci\  la 
perpendiculaire  au  plan  élevée  au  point  d’in- 
cidence C.  D’après  la  première  loi,  IC,  Cli  et  la 
normale  LN  à la  surface  réfléchissante  sont 
trois  lignes  contenues  dans  un  même  plan  ; 
d’après  la  seconde  loi,  l’angle  de  réflexion  NCli  ^ ^ ^ 

est  égal  à l’angle  d’incidence  1C.\. 

Si  la  surface,  au  lieu  d’élre  plane  comme  -é’'  H 

l’est  l'tj,  est  une  surface  courbe  telle  que  celle  Kig.  î,so. 

d’une  sphère,  par  exemple,  les  mêmes  lois  subsistent.  Le  rayon  Iti 

T.  O.  ‘2(1 
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i/iÿ.  ôyU),  iirrivé  an  point  (i,  rencoiifre  un  petit  élément  superficiel  tpn 
peut  être  considéré  comme  se  confondant  avec  le  plan  tangent  û la 
sphère  en  ce  point.  On  mène  par  le  point  C la  droite  CN  normale  à la 
surface,  et,  comme  on  le  sait,  celte  normale  n’est  autre  que  le  rayon 
de  la  sphère.  Il  suffit,  pour  avoir  la  direction  du  rayon  réfléchi,  de 
tracer  dans  le  plan  des  deuv  lignes  CN  et  Cl  une  droite  CH  faisant  avec 
CN  un  angle  égal  à ICN. 

ttl47.  Démooiitratian  rxpërlmeatair  des  lois  de  loréSexIon.  — 

l*our  démontrer  ces  lois  par  l’expérience,  on  se  sert  d’un  petit  miroir 

plan  PQ  formé,  ou  par  une  plaque 
de  métal  bien  polie,  ou  plus  sou- 
vent encore  par  une  glace  noire.  Ce 
miroir  PQ  {fiy.  591)  est  perpendi- 
culaire à un  cercle  gradué  .N  et  son 
plan  coupe  ce  cercle  suivant  un 
diamètre.  La  graduation  commence 
à partir  d’un  point  N marqué  zéro, 
où  le  rayon  perpendiculaire  au  dia- 
mètre dirigé  suivant  PQ,  et  par 
conséquent  au  miroir,  vient  ren- 
contrer le  cercle  divisé  ; elle  est 
tracée,  de  part  et  d’autre  de  ce 
zéro,  jusqu’à  la  rencontre  du  plan 
PQ  avec  la  circonférence.  Deux  ali- 
dades sont  mobiles  autour  d’un 
axe  passant  par  le  centre  du  «;ercle  ; elles  portent  des  tuyaux  fermés 
à leurs  extrémités  par  des  plaques  qui  ne  présentent  chacune  qu’une 
très-petite  ouverture  à leur  centre.  Ces  tuyaux  servent  à marquer  la 
roule  du  l'ayon  incident  et  du  rayon  réfléchi,  et  leurs  axes,  d’après  la 
construction  de  l’appareil,  forment  un  plan  parallèle  au  cercle  divisé 
ou,  si  l’on  veut,  perpendiculaire  au  miroir. 

On  fait  pénétrer  à travers  l’un  des  tuyaux,  celui  de  gauche  11',  un 
rayon  de  lumière  solaire  ; ce  rayon  en  suit  évidemment  l'axe  lorsque, 
entrant  par  la  première  ouverture  1,  il  peut  sortir  par  la  seconde  et 
venir  frapper  le  miroir.  On  fait  tourner  aloi’s  l’alidade  qui  porte  le  tuyau 
HH'  de  droite,  et  l’on  trouve  que  pour  une  ]iosition  convenable  de  cette 
alidade,  le  rayon  réfléchi  CH  parcourt  l axe  de  ce  second  tuyau  et  vient 
frapper  un  écran.  Ce  lireinier  ré.snltal  iléinontie  1a  première  loi.  Le 
rayon  incideiil  el  le  rayon  rélléehi  suivent  les  axe.s  des  tuyaux,  et  par 
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(Oiibéqticiit  sont,  comme  cos  axes  eux-iiiêinos,  dans  un  moine  plan  per- 
pondiciilairo  au  miroir  l'Q.  Quant  à la  seconde  loi,  elle  se  trouve  aussi 
démontrée  ; car  si  l’on  mesure  sur  le  cercle  gradué  les  angles  tbrmés 
par  chacune  des  alidades  avec  la  ligne  CN,  on  trouve  que  ces  angles  sont, 
dans  tous  les  cas,  égaux  entre  eux. 

1248.  Antre  démonstration.  — ün  démontre  aussi  ces  lois,  en  em- 
ployant pour  miroir  la  surface  rigoureusement  horizontale  PQ  (fig.  592) 
lournie  par  un  bain  de 

mercure,  et  en  se  servant  ' ; 

pour  la  mesure  des  angles 
d’un  cercle  vertical  HH'  de- 
vant lequel  une  lunette 
RR'  est  mobile.  La  lunette 
tourne  autour  d’un  axe  qui 
est  perpendiculaire  au  cer- 
cle gradué  et  qui  passe  par 
son  centre.  L’axe  de  la  lu- 
nette est  donc  toujours  di- 
rigé dans  un  même  plan 
vertical  parallèle  à celui  du 
cercle.  On  vise  une  étoile, 
directement  avec  la  lunette 
qui  prend  pour  cela  la  position  H',  puis  on  dirige  cette  lunette  vers 
l’image  de  l’étoile  que  renvoie  la  surface  du  bain  de  mercure,  et  cela 
sans  changer  la  position  du  cercle  vertical  ; il  suffit  de  faire  tourner  la 
lunette  autour  de  son  axe  0.  On  trouve  que  l’angle  l'OR'  formé  par  ses 
deux  positions  successives  est  coupé  en  deux  parties  égales  par  la  verti- 
cale OV  menée  au  point  0. 

Ces  résultats  prouvent  les  deux  lois.  En  effet,  CO  et  01'  sont  dans  le 
plan  vertical  que  décrit  l’axe  de  la  lunette.  Mais  la  ligne  IC  menée  du 
point  C à l’étoile  est  parallèle  à 01'  à cause  de  la  distance  de  l’étoile  qui 
peut  être  regardée  comme  infinie.  Donc  le  rayon  incident  IC  ayant  un 
de  ses  points  C dans  le  plan  l OC  doit  se  trouver  tout  entier  dans  ce 
plan.  Les  deux  rayons  IC,  OC  étant  dans  un  même  plan  vertical,  sont 
donc  contenus,  l’un  et  l’autre,  dans  un  même  plan  perpendiculaire  à la 
surface  rélléchissonte,  qui  est  horizontale  ; et  la  première  loi  se  trouve 
établie.  Quant  à la  seconde,  pour  la  démontrer,  imaginons  lu  normale 
C.\  à la  surface  PQ  : et  renmrtpions  que  les  angles  RCi\,  ICX  sont  égaux 
l espectivement  à VOR'  et  à l'OV  : mais  ces  derniers  angles  sont  égaux 
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entre  eux  d’après  l’expérienct!  ; donc  les  angles  d’incidence  cl  ilc 
réHexion  le  sont  aussi . 


11.  — MIROIIIS  I-L-INS 


l'2i9.  imaKcsdaix* le»  miroir»  plan».  — Les  lois  précédentes  rendent 
un  compte  lacile  de  la  production  des  images  qui  s’offrent  aux  yeux, 
lorsque  l’on  regarde  une  surface  rétléchissanle  plane,  l’ouren  donner  la 
théorie,  connnençons  par  considérer  l’un  des  points  seulement  d’un  objet. 
Soit  le  point  A {fig.  593),  placé  devant  la  surface  i étléchissanle  PQ.  Ce 
point  envoie  des  rayons  dans  toutes  les  direc- 
tions, et  un  grand  nombre  de  ces  rayons 
frappe  le  miroir  ; soit  AG  l’un  d’eux.  Le 
rayon  réfléchi  correspondant  s’obtient  en 
menant  la  normale  CN,  puis  en  traçant  dans 
le  plan  ACN,  un  rayo  i CR,  dont  l’angle  avec 
la  normale  soit  égal  à l’angle  ACN  ; CI!  est  le 
rayon  réfléchi.  Jusqu’à  présent,  nous  n’avons 
fait  qu’appliquer  les  règles  établies.  Main- 
tenant,  que  l’on  imagine  le  plan  ACR  qui 
coupe  la  surface  du  miroir  suivant  CC',  que  l’on  abaisse  du  point  A 
une  perpendiculaire  AB  sur  celte  intersection,  elle  sera  perpendicu 
laire  à la  surface  PQ  ; enfin  cette  perpendiculaire  rencontrera  en  A'  le 
prolongement  du  rayon  CR.  Or,  les  deux  triangles  rectangles  ABC  et  A'BC 
sont  égaux,  car  ils  ont  un  côté  BC  commun,  et  les  angles  A et  A'  sont 
égaux  l’un  à ACN,  l’autre  à NCR  et  par  suite  égaux  entre  eux.  Par  consé- 
quent AB  est  égala  A'B. 

Ce  résultat  s’applique  à tous  les  rayons  réfléchis  ; car  CB  n’a  pas  été 
choisi  dans  une  position  particulière,  il  a été  pris  au  hasard.  It  en  résulle, 
que  le  prolongement  de  tous  les  rayons  réfléchis  coupe  la  perpendicu- 
laire AA'  en  un  point  A'  symétrique  de  A. 

Imaginons  maintenant  l’œil  placé  sur  le  trajet  des  rayons  CR,  C'R',  etc. 
Comme  tous- les  rayons  partis  du  point  A suivent  après  leur  réflexion 
exactement  la  même  roule  que  s ils  partaient  d’un  point  A' situé  der- 
rière le  miroir,  le  spectateur  éprouvera  la  même  sensation  que  si  le 
point  A'  existait  réellement;  et  il  veira  en  A'  l’image  du  point  A. 

1250.  ijanaKe  d'un  objet.  — lin  objel  AB  (fig.  594)  est-il  placé  devant 
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MIROIRS  PLANS.  5üU 

un  miroir,  l’imago  A'B'  sera  doiinw  on  prônant  successivement  celle 
des  différents  points  de  cet  objet.  Si  AB  est  rectiligne,  l’image  B'.V  es-l 
rectiligne  aussi;  elle  est  de  mémo 

° B 

dimension  que  l’objet,  et  il  suffit 
d’en  tracer  les  extrémités.  Kn  gé- 
néral, si  l’on  abaisse  des  différents 
points  d'nn  objet  des  perpendicu- 
laires sur  le  miroir  et  qu’on  les 
prolonge  de  quantités  égales,  les 
extrémités  de  ces  perpendiculaiies 
ainsi  prolongées  représentent  par 
leur  ensemble  l’image  cherchée  qui 
est  toujours  symétrique  de  l’ohjet. 

1251.  Objet*  vlalblei*  dan*  na 
miroir.  — Un  Spectateur  n’aper- 
çoit dans  un  miroir  qu’une  partie 

seulement  des  objets  situés  devant  la  surface  réfléchissante,  (jiiand  il 
se  déplace,  il  voit  apparaître  d’antres  objets  qui  n’étaient  pas  visibles 
auparavant,  disparaître,  au  conlraire,  quelques-uns  qu’il  apercevait 
d'abord.  Il  est  aisé 
d’en  montrer  la  rai- 
son : un  point  lumineux 
A (fig.  595)  placé  de- 
vant un  miroir  PQ,  ne 
donne  une  image  A'  vi- 
sible que  si  une  partie 
des  rayons  réfléchis  ar- 
rive à l’œil.  Le  spectateur,  qui  pénétre  dans  la  région  de  l’espace  oc- 
cupée par  les  rayons  réfléchis,  aperçoit  A'  et  cesse  de  le  voir  dès  qu’il 
s’écarte  de  l’espace  indiqué.  D’après  ce  qui  a été  dit  plus  haut,  cet  es- 
pace sera  évidemment  limité  par  les  génératrices  du  cône  qu’on  en- 
gendrerait en  faisant  tourner  une  ligne  droite  qui,  passant  constamment 
par  le  point  A',  parcourrait  le  bord  même  du  miroir  PQ.  La  figure  .595 
montre  une  section  de  ce  cône  par  un  plan  normal  à PQ  ; l’espace 
B'PQR  comprend  tous  les  points  d’où  l’image  A'  sera  visible. 

1252.  Miroir*  fniiwnt  un  nngie.  — Deux  OU  plusieurs  miroirs,  fai- 
sant un  angle,  fournissent  en  général  un  giaiid  nombre  d’images  d’un 
même  objet.  Un  exemple  de  la  marche  ù •suivre,  pour  déterminer  ces 
images,  sera  donné  ici  dans  le  cas  de  deux  miroirs  faisant  un  angle  de 
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(iO".  Iæs  siirranesréflécllissaiilfis  sont  représfiiUéfis  par  Ipurs  inlorspctions 
NM,  NM'  avec  un  plan  perpoiidiculairp  à leur  ariHe  comnunie  {fig.  596). 


i>  ' 


Ce  plan  passe  par  le 
point  lumineux  A ; de 
plus  une  circonférence 
a été  tracée  : elle  a 
pour  centre  le  point  .N 
et  pour  rayon  NA. 

Placé  devant  le  mi- 
M roir  NM,  le  point  A 
forme  une  image,  que 
l'on  obtient  en  abais- 
sant de  ce  point  une 
perpendiculaire  surMN 


et  en  prolongeant  cette 


perpendiculaire  jus- 
qu’à la  rencontre  de  la 
circonférence  en  A'. 


Les  rayons,  qui  tombent  sur  le  miroir  NM,  donnent  alors  des  rayons 
réfléchis,  qui  viennent  ensuite  rencontrer  NM'  comme  s’ils  partaient  réel- 
lement du  point  A'.  Par  conséquent  A' jouera  le  rôle  d’un  point  lumineux 
placé  devant  le  miroir  NM',  et  l’on  aura  l’image  de  A'  en  abaissant  de 
ce  point  une  perpendiculaire  sur  NM'  et  en  la  prolongeant  d’une  quantité 
égale  à plle-inême  : cette  perpendiculaire  se  terminera  en  A"  où  elle 
rencontre  la  cii  conférence.Mais  une  partie  des  rayons  qui  se  sont  réflé- 
chis sur  NM',  revient  vei’s  NM,  et  le  point  A"  joue  par  rapport  à NM  1(> 
rôle  que  jouait  .A'  par  rapport  à NM';  .A"  donnera  donc  une  image  A'". 
Quant  à l’image  A'",  aucun  des  rayons  qui  la  foi'ment  ne  peut  venir  ren- 
contrer la  surlace  réfléchissante  NM'  : car  tous  les  rayons  réfléchis  qui 
permettent  de  l’apercevoir,  sont  compris  entre  les  prolongements  des 
lignes  A'"N  et  A'"M,  et  ces  prolongements  divergent  en  s’écartant  de 
NM'.  Donc,  toute  nouvelle  image  ne  sera  plus  possible  de  ce  côté. 

Nous  n’avons  considéré  jusqu’ici  que  les  images  provenant  de  celle 
qui  avait  été  formée  primitivement  par  le  miroir  MN.  Les  mêmes  raison 
nements  peuvent  être  recommencés,  en  considérant  l’image  A',,  pro 
diiite  par  les  rayons  qui  tombent  directement  sur  NM'.  Cette  première 
en  donnera  une  seconde  A",,  formée  par  le  miroir  NM,  et  A",  en  donnera 
enfin  une  troisième  .A'",,  qui  se  confondra  avec  A’".  On  le  constate  eu 
comptant,  sur  les  arcs  de  cercle,  les  distances  auxquelles  ces  images 
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(loivpiil  so  li'ouvt*r  (|p  A.  Niillf  auhi'  inia^i'  ne  pourra  ôlro  oliloiiiio.  Km 

gùnôrni,  si  les  miroirs  se  reiiconireiil  sous  uu  angle  égal  à ^ de  quaire 
droits,  le  nombre  des  images  sera  n — 1 . 

1255.  niroirs  paraiieirii. — Deux  miroirs  parallèles  MN,M'N'(/iÿ.  597) 
font  apercevoir  un  nombre  infini  d'images,  quand  un  seul  objet  est  placé 
entre  eux.  On  ex|ilique  le  phénomène,  en  raisonnant  comme  nous  venons 
de  le  faire. 

M'3 


Le  point  .\  placé  devant  le  miroir  MN  donne  une  image  A' qui  joue  le 
réled’un  objet  pour  le  miroir  .M'N'  et  produit  une  image  A"  ; k" , pour 
la  môme  raison,  donne  une  image  A'"  derrière  le  miroir  MN,  et  ainsi  de 
suite.  Cette  construction  n'a  fourni  encore  que  la  moitié  des  images.  En 
effet  l’objet  A placé  devant  le  miroir  .M'N'  donne  une  image  A',,  qui  forme 
A",,  et  ainsi  indéfiniment.  Une  remarque  à faire,  c’est  que,  si  l’objet 
n’est  pas  réduit  à un  point  lumineux,  toutes  les  images  dont  nous  venons 
de  parler  ne  sont  pas  identiques  : uu  homme  placé  entre  les  deu.x  miroirs 
et  regardant  fun  d eux  apercevra,  comme  la  ligure  597  l'indique,  sou 
image  tournée  alteriiativemeiil  dans  uu  sens  et  dans  l’autre. 

1254.  Dlveraea  e<ipéce«  de  miroIrM  pinna. — Porte-Iami^e.  — La 
théorie  qui  vient  d’être  donnée  s’applique  aux  miroirs  qui  possèdent 
une  seule  surface  réfléchissante.  Elle  convient  par  exemple  aux  miroirs 
de  métal  poli  qui  sont  fréquemment  employés  en  physique,  et  elle 
explique  très-bien  les  phénomènes  de  réflexion  qui  ont  lieu  à la  surface 
libre  des  liquides.  Mais  les  glaces  ou  les  miroirs  qui  sont  le  plus  en 
usage,  sont  en  réalité  moins  simples.  La  figure  598  représente  une  coupe 
de  l’un  d’eux  parmi  plan  perpendiculaire  à sa  surface.  C’est  une  lame 
de  verre  à faca>s  parallèles  dont  la  partie  antérieure  M'N'  est  nue,  tandis 
que  le  côté  MN  se  trouve  recouvert  d’niie  feuille  d’étain  amalgamé.  C’est 


Digitized  by  Google 


r,12  OJTIOUK. 

sur  oe  métal  nnialgamè  que  s’opère  principalement  la  rénexiou.  Quant  à la 
surface  M'iN',  elle  réflécliil  aussi  la  lumière,  mais  elle  la  réfléchit  faihle- 
^ . ment,  et  d’habitude,  on  n’utilise  point  les 

images  qu’elle  fournit.  Les  deux  surfaces  jouent 

* t le  réle  de  deux  glaces  parallèles.  Mais  l'œil, 

par  la  position  qu’il  occupe,  ne  peut  voir  que 
la  première  .V  des  images  données  par  la  sur- 
face M'^'  ; tandis  que  toutes  les  images  pro- 

• c duites  par  le  miroir  MN  sont  visibles.  Parmi 

(‘Iles,  la  première.  A",  l'emporte  de  beaucoup 
; sur  toutes  les  autres  par  son  intensité  lumi- 

1^,  lieuse,  et  la  plupart  du  temps  c’est  la  seule  que 

i nous  remarquons.  Cependant,  si  l’on  place  une 

I bougie  à une  petite  distance  d’une  glace  éta- 

Kiij.  im.  jnée  et  qu’on  regarde  dans  une  direction  un 

peu  oblique  par  rapport  à la  surface  de  la  glace,  on  distingue  très-net- 
tement la  série  des  dernières  images  dont  nous  venons  de  parler. 

Les  usages  des  miroirs  plans  sont  si  connus  qu’il  est  inutile  de  les 
rappeler. 

On  les  utilise  fréquemment  dans  les  expériences  de  physique  : voici 

un  instrument  qui  est  em- 
ployé pour  renvoyer  la  lu- 
mière solaire  dans  la  cham- 
bre noire,  on  le  nomme 
porte-lumière  {fig.  599)  : 
c’est  un  miroir  plan  MN, 
auquel  on  donne  toutes  les 
positions  possibles,  au 
moyen  des  vis  V'  et  V"  qui 
lui  communiquent  chacune 
un  mouvement  de  rotation 
autour  d’une  ligne  déterminée.  Les  deux  lignes  ou  axes  de  rotation  sont 
perpendiculaii  es  l’une  à l’autre.  La  plaque  de  métal  PP  est  fixée  au  volet 
de  la  chambre,  et  le  miroir  exposé  au  soleil  est  incliné  convenablement 
pour  que  le  rayon  solaire  réfléchi  entre  par  l’ouverture  O et  tombe  sur 
les  appareils  mis  en  expérience. 
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125").  üilroin»  nphériqueM.  — Parmi  liîs  (iilïérpnlrs  courbures  que 
peuvent  présenter  les  surfaces  rénêcbissantes,  il  en  est  qui  leur  don- 
nent la  propriété  de  produire  une  image  nette  des  objets  mis  en  priV 
seiice,  image  amplifiée  ou  réduite,  mais  sans  déformation  sensible.  Tel 
est  précisément  le  cas  de  la  surface  sphérique  qui,  après  la  surface' 
plane,  est  la  plus  facile  à obtenir  avec  quelque  perfection.  Jusqu'aux 
essais  de  M.  Foucault  pour  la  production  de  surfaces  réfléchissaules 
d’une  autre  espèce,  essais  qui  datent  de  ces  dernières  années,  et  qui  ont 
ont  été  couronnés  d’un  plein  succès,  l’optique  n’avait  jamais  eu  recours 
qu’aux  miroirs  sphériques. 

11  y a deux  espèces  de  miroirs  sphériques  : les  uns  concaves  formés 
par  une  portion  de  sphère  polie  à l’intérieur,  les  autres  convexes  sont 
constitués  par  une  calotte  sphérique  polie  à l’extérieur. 

Dans  l’étude  de  la  rédexion  sur  ces  miroirs,  comme  dans  celle  qui  se 
rapportait  aux  miroirs  plans,  nous  commencerons  par  rechercher  l’image 
d’un  point,  parce  qu’il  sera  facile  de  passer  de'ce  cas  simple  au  cas  plus 
complexe  de  l’image  d’un  objet.  Nous  supposerons  d’abord  ce  point  placé 
sur  l’axe  principal  : il  sera  ensuite  aisé  de  déterminer  la  marche  des 
rayons  partant  d’un  point  quelconque. 

1256.  Axe  principal.  — Le  miroir  concave  est  ici  figuré  par  un  arc 
de  cercle  MN  (fig.  600)  qui  représente  l’intersection  de  la  calotte  sphé- 


rique’par  un  plan  passant  par  le  centre  de  figure  C du  miroir  et  par 
le  centre  ()  de  la  sphère  dont  le  miroir  fait  partie.  La  ligue  CÜ\  qui 
joint  cesdenx  derniers  points  porte  d’ailleurs  le  mm  <\'nxe  principal. 
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^257.  Foyrr  principni.  — Parmi  les  positions  qn'iin  point  InmiiiPiix 
peut  occnprr  sur  l’axo  principal  d‘un  miroir,  il  en  est  une  importante  : 
celle  où  il  est  si  éloigné  du  miroir  que  tous  les  rayons  qui  tombent  sur  la 
surface  réfléchissante  arrivent  parallèles  entre  eux  et  à l’axe  principal. 
Ce  cas  se  présente  lorsque  le  miroir  concave  est  dirigé  vers  le  ciel  et  que 
le  prolongement  de  son  axe  rencontre  une  étoile.  Un  de  ces  rayons  Al 
ifig.  600)  frappe  le  miroir  au  point  I ; il  s’agit  de  déterminer  la  marche 
du  rayon  réfléchi.  Les  lois  de  la  réflexion  nous  permettent  de  résoudre 
immédiatement  cette  question.  Il  faut  mener  la  normale  qui  n’est  autre 
que  le  rayon  01  de  la  sphère  ; puis  on  fait  passer  le  plan  .AlO  qui  coupe  la 
surface  réfléchissante  suivant  l’arc  de  cercle  MN  ; le  rayon  réfléchi  suit, 
dans  ce  plan,  une  ligne  IR,  qui  fait  avec  01  un  angle  égal  à l’angle  d’in- 
cidence.-Toutes  ces  lignes  étant  dans  un  mémo  plan,  la  ligue  IR  cnupera 
l’axe  principal  en  un  point  que  nous  appellerons  F. 

Ce  point  F occupe  sur  l’axe  une  position  remarquable,  car  nous  allons 
montrer  qu’il  est,  h très-peu  près,  à égale  distance  des  deux  points  C et 
0.  En  effet,  le  triangle  IFO  est  isocèle,  puisque  les  angles  I et  0 sont  égaux  ; 
le  premier  étant  l’angle  de  réflexion,  et  le  second  étant  égal  à l’angle 
d’incidence  AIO  à cause  des  deux  parallèles  AI,  CO,  et  de  la  sécante  10, 
on  a donc  exactement  IF  égal  à FO.  Si  maintenant  le  point  I est  tel  que 
l’arc  IC  ne  corresponde  qu’à  un  très-petit  nombre  de  degrés,  on  aura,  à 
très-peu  près,  IF  = FC,  et,  à cause  de  l’égalité  précédente,  il  viendra 
alors  FC  = FO.  Le  rayon  incident  AI  est  un  quelconque  des  rayons  paral- 
lèles qui  arrivent  au  miroir;  il  vient  d'être  démontré  que  le  rayon 
réfléchi  correspondant  rencontre  l’axe  sensiblement  au  milieu  de  CO  : 
on  peut  dire,  en  conséquence,  que  tous  les  rayons  parallèles  à l’axe 
donnent  des  rayons  réfléchis,  qui  coupent  à peu  près  tous  cet  axe  au 
même,  point  : ce  point  s’appelle  le  foyer  principal,  et  la  distance  CF  est 
dite  la  distance  focale  principale  du  miroir. 

Il  ne  faut  pas  oublier  toutefois  que  notre  démonstration  repose  sur 
cette  supposition  que  l’arc  IC  est  d’un  très-pelit  nombre  de  degrés.  Dans 
la  pratique,  les  miroirs  sont  tellement  construits  que  cet  arc  ne  dépasse 
guère  5 ou  5 degrés.  C’est  là  précisément  la  valeur  de  l’arc  total  CN  ou 
(;M.  A cette  condition,  notre  hypothéïc  est  admissible,  et  le  milieu  de  CO 
peut  être  considéré  sans  erreur  notable  comme  le  point  de  renconlri' 
de  tous  les  rayons  parallèles  à l'axe. 

125S.  Aberrations  de  sphérieité.  — Quelle  erreur  commet-on  en 
prenant  OF  égal  à FC?  C’est  ce  que  l’on  peut  déterminer  exactement.  Kn 
effet,  supposons  que  le  rayon  Al,  qui  donne  naissance  au  rayon  réfléchi 
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ir,  tombe  sur  le  l>nr(l  exln'me  du  miroir,  el  que  l’oii  aliaisseune  perpeu- 
dieiilaire  KH  du  point  K sur  la  ligne  10  (/i</.  ItOO),  ou  a 
H0=1H—  OF  cos 


eu  appelant  m l’angle  lOF.  Mais  HO  est  la  moitié  du  rayon,  donc  ; 

R 


OF  ces  w = • 


d’où  : 


OF  — 


U 

2 cos 


Fig.  COI. 

Pour  les  rayons  qui  frappent  le,  miroir  très-près  du  centre,  cos  w est 
sensiblement  égal  ù I ; pour  ceux-là,  OK  = ,7;  dans  ce  cas,  les  rayons 
rencontrent  donc  l’axe  à une  distance  du  miroir  CF  = Pour  nu  arc  IC 
lie  f>“,  on  trouve  que  cos  u est  égal  à 0,996.  Dans  ce  cas,  OF  devient  : 

2X0,996’ 

quantité  dont  ^ ne  diffère  que  d’une  quantité  assez  petite  pour  que,  dans 

certaines  applications  des  miroirs,  on  puisse  souvent  admettre  que  le 
eoint  F,  est  aussi  au  milieu  du  rayon  CO.  Toutefois,  dans  la  réalité,  les 
rayons  parallèles  à l’axe,  qui  tombent  sur  le  miroir,  forment  un  faisceau 
de  rayons  réfléchis  qui  rencontrent  cet  axe,  non  en  un  point  unique, 
mais  bien  en  une  série  de  points  formant  une  longueur  qu’on  appelle 
alipirolion  longitudinale  de  sphéricité.  On  voit  sur  la  figure  601  la  marche 
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(Ifis  rayons  réfléchis.  La  distance  FF,  est  l'aberration  du  miroir,  al)erra- 
lion  que  nous  avons  exagérée  pour  la  rendre  sensible. 

Si  l’on  place  un  écran  en  F,  ou  les  rayons  centraux  viennent  rencon- 
trer l’axe,  l’écran,  au  lieu  d’être  éclairé  en  un  point  seulement,  se  trou- 
vera illuminé  sur  une  surface  dont  le  rayon  détermine  ce  que  l’on  ap- 
pelle Vaberration  latérale  de  sphéricité.  11  esl  possible  de  l’évaluer  ; 
mais  nous  ue  nous  y arrêterons  pas. 

1259.  Expériencett.  — HeHurc  de  la  loaguear  focale  principale 
d’nn  miroir  aphérlqne  concare.  — Voici  des  expériences  qui  confir- 
ment les  résultats  de  la  théorie.  Sur  un  miroir  sphérique  concave 
(fig.  602)  placé  devant  le  volet  d'une  chambre  noire,  on  fait  tomber  les 
rayons  solaires  au  moyeu  d'un  porte-liirnière;  le  volet,  percé  de  petits 


Fig.  «02. 


trous,  que  l’on  peut  déboucher  à volonté,  laisse  passer  de  minces  fais- 
ceaux que,  dans  l’obscurité,  on  voit  apparaître  à cause  des  poussières 
en  suspension  dans  l’air  qu’ils  éclairent  sur  leur  passage  : ce  sont  des 
rayons  incidents  parallèles.  L’un  des  rayons  reçu  au  centre  de  figure  C 
du  miroir  donne  un  rayon  réfléchi  qui  suit  exactement  la  direction  du 
rayon  incident.  La  ligne  lumineuse  qui  marque  la  route  commune  de  ces 
deux  rayons  est  normale  au  miroir  en  C;  c’est  donc  l’axe  principal.  Tous 
les  rayons  réfléchis  coupent  cet  axe  en  un  même  point,  celte  intersection 
commune  est  manifeste  dans  l’obscurité  de  la  chambre  noire,  ainsi  que 
le  montre  la  figure  tracée  ici.  Si  l’on  mesure  la  distance  du  point  de  con- 
cours des  rayons  au  miroir,  on  trouve  qu’elle  est  égale  à la  moitié  du 
rayon  de  courbure  de  la  surface  sphérique. 

Au  lieu  de  faire  tomber  les  rayons  un  à un,  ainsi  que  nous  l’avons 
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lail;  que  l’on  ouvre  une  larjçe  ouverture,  un  faisceau  entre,  couvre  le 
miroir  entier,  et  les  rayons  réllécliis  forment  un  cône  de  rayons  qui  con- 
vergent en  F et  divergent  ensuite  à partir  de  ce  point. 

Cette  expérience  donne  la  distance  focale  principale  CF  d’un  miroir, 
distance  qu’il  est  très-important  de  connaître.  D’habitude,  pour  la  déter- 
miner, on  opère  plus  simplement;  une  chambre  noire  n’est  pas  néces 
saire.  On  expose  le  miroir  à la  lumière  solaire  directe,  et  l’on  cherche, 
par  tâtonnement,  quel  est  le  point  où  un  écran  doit  èti  e placé  pour  que 
la  lumière  réfléchie  s’y  concentre  dans  le  plus  petit  espace  possible  : on 
a ainsi  le  foyer  principal,  dont  on  mesure  alors  directement  la  distance 
au  miroir  pour  avoir  la  longueur  focale  cherchée. 

Ü260.  Foyers  co^Jagnés.  — Expériences.  — Dans  la  chambre  noire 
et  sur  l’axe  d’un  miroir,  on  place  un  point  lumineux  P très-brillant, 
donné  soit  par  une  lampe  électrique,  suit  par  la  lumière  solaire  concen- 
trée à l’aided’un  appareil  optique.  Ce  point  envoie  des  rayons  lumineux 
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dans  toutes  les  directions  et  en  particulier  sur  la  surface  de  l’écran  FF 
percé  de  trous.  Un  de  ces  rayons  qui  tombe  sur  la  face  réfléchissante 
et  qui  revient  sur  lui-même  après  la  réflexion,  sert  à marquer  1 axe  prin- 
cipal du  miroir  MN,  comme  nous  l’avons  déjà  indiqué  dans  l’expérience 
précédente.  On  reconnaît  comme  précédemment  que  tous  les  autres 
rayons  incidents  qui  frappent  le  miroir  se  rencontrent,  à très-peu  près, 
à la  suite  de  leur  réflexion,  en  un  même  point  I*  situé  sur  laxe.  t.e 
point  P'  est  appelé  io  foyer  conjugué  du  point  P. 

Ü261.  Relnllon  de  position  entre  le  point  Inmincux  et  le  foyer 
cotgjoKué  qui  lui  corresponii.  — La  position  du  foyer  conjugué  d un 
point  luinineux  est  importante  à connaître  dans  une  toute  de  cas.  Nous 
allons,  par  un  calcul  fort  simple,  établir  la  relation  générale  qui  lie  les 
distances  du  point  lumineux  P et  de  son  foyer  conjugue  P au  miroir 
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MN.  Soit  XC  l’axe  principal  du  miroir.  La  ligne  Ul,  qui  représente  le 
rayon  du  miroir  sphérique  {fig.  60i)  partage  en  deux  parties  égales 
l'angle  I du  triangle  Pin',  par  conséquent  elle  divise  la  base  PF  en  deux 


parties  proportionnelles  aux  côtés  adjacents  ; on  a donc  (1). 

Si  l'on  pose  0C  = R = 2f,CP=p,  CP'  = p',  et  si  l'on  admet,  à cause 
de  la  petitesse  de  l’angle  lOC  que  l’on  ail  très-approximativeinent 
PI  = PC,  P'I  = P'C,  on  pourra  écrire  en  reinplaçantdans  (1)  PO,  P'O,  PI,  P'I 

par  leurs  valeurs  : ~^=^-  Chassons  les  dénominateurs,  il  vient 

pp'  — 2/jp'  — 2/jp  — pp',  ou  bien  2/j»-+- 2/"^' = 2pp'.  Enfin,  si  l’on  divise 
chacun  des  termes  par  le  produit  'ifpp',  on  a : 


iormule  aisée  ù retenir.  Elle  unit  entre  elles  les  trois  quantités  p etp', 
et  détermine  par  suite  la  distance  p'  au  miroir,  du  point  où  l’axe  princi- 
pal est  rencontré  par  le  rayon  réfléchi,  quand  f elp  sont  donnés. 

1262.  Remarque»  »ar  le  calcul  précédent.  — Cette  formule  est 
indépendante  de  l’inclinaison  du  rayon  PI,  elle  se  rapporte  donc  à tout 
rayon  lumineux  partant  du  même  point  P,  et  au  rayon  réfléchi  corres- 
pondant qui  coupera  l’axe  à une  distance  déterminée  p'.  Mais  si  ce  ré- 
sultat se  déduit  de  la  formule,  il  importe  de  savoir,  aujuste,  quelle  en  est 
la  raison  ; el  de  bien  constater  que  si  l’angle  qui  mesure  l’inclinaison  des 
rayons  n’entre  pas  dans  la  valeur  de  p',  déduite  de  l’égalité  (a),  cela  tienl 
à ce  que  nous  l’avons  supprimé  nous-mêmes.  Cette  suppression,  nous 
l’avons  faite,  quand  nous  avons  écrit  que  PI  el  P'I  pouvaient  être  consi- 
dérés comme  égaux  à PC  et  à P'C.  Dans  la  formule  finale  se  retrouvent,  en 
définitive,  les  hypothèses  introduites  dans  le  courant  du  calcul;  et  à 
regarder  de  près  ce  ([ui  a été  mis  en  équation,  la  valeur  de  p'  ne  peut 
nous  donner  que  la  distance  focale  des  rayons  qui  rasent  l’axe,  lin  calcul 
complet  inouverait  d ailleurs  tpi’un  même  i)oint  P'  n’est  pas  le  foyer  de 
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Ions  les  rayons  partis  de  P;  que  tons  les  rayons  réflécliis  ne  convergent 
pas  rigoureusement  en  un  même  point  : il  y a une  aberration  longitu- 
dinale, comme  nous  l’avons  dit  plus  haut  (g  11158);  mais  elle  est  très-pclitc, 
si  l’ouverture  du  miroir  est  elle-même  d’un  petit  nombre  de  degrés, 
1265.  DiBcaimian  de  la  formaie.  — La  discussion  de  la  formule 

I 1 
P 

qui  peut  être  mise  sous  la  forme 


donne  très-simplement  les  résultats  que  l’on  pourrait  d’ailleurs  déduire 
de  simples  considérations  géométriques.  Elle  nous  fournit  les  positions 
relatives  du  point  lumineux  et  de  son  foyer  conjugué,  quand  ou  suppose 
que  le  premier  se  déplace,  depuis  l'infini  jusqu’à  la  surface  du  miroir. 
En  lu  discutant,  on  aura  le  tableau  suivant  : 


P — <x. 

P diiniiiue 
P = 

P < If  el  > f. 
P — f 
P <t 

p=  0 


P'  = ( 

P'  augmente 
P'  = 2/- 

P'  > y 

P'  = oo 
p'  < 0 
p'  = l) 


Tous  ces  résultats  s’obtiennent  sans  difficulté  ; ils  montrent  bien  que  les 
lieux  foyersconjugiiés  marchent  toujours  en  sens  contraire  l’un  de  l'autre; 
le  seul  cas  qui  pourrait  offrir  quelque  embarras,  est  celui  où  l’on  fait 
p = oo  ; toute  difficulté  disparait,  si  l'on  divise  par  p les  deux  termes  de 

l'expression  fractionnaire  ; la  formule  devient  alors  p'  = dsi  l’on 

P 

f 

fait  p = oc  , i devient  nul  et  p'  est  égal  à f. 

Les  considérations  purement  géométriques  conduiraient  aux  mêmes 
conséquences;  mais  la  formule  a cet  avantage  qu’elle  donnera,  au  be- 
soin, la  valeur  de  p'.  Ainsi,  soit  un  miroir  dont  le  rayon  de  courbure 
est  égal  à 2 métrés;  soit  un  point  lumineux  situé  à la  distance  de  9 mè- 
lies:  ou  trouvera  la  distance  du  foyer  conjugué  au  miroir,  en  substi- 
tuant 9 à la  place  de  p,  et  la  moitié  du  rayon,  c’est-à-dire  I à la  place 
de  f.  On  aura  : 


p’  — 


sixt 
y — 1 


U 

» 


1»,125. 


Il  y aencure  à interpréter  ce  résultat  donné  par  la  formule  (b)  : p'<o 
un  /('négatif,  coiTespondant  à p<il  ; il  signilie  que  les  valeurs  de// 
doi\eiit  celle  fois  être  conqilées,  à partir  de  lu  surface  de  miroir  en  sens 
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inverse  du  sens  adopté  jusque-là.  C'est-à-dire  que  dans  ce  cas  particulier, 
pour  pc;/"  les  rayons  réfléchis  ne  se  rencontrent  plus  effecliveiiienl ; 
leurs  prolongements  seuls,  si  on  les  effectuait,  iraient  se  couper  sur 
l’axe  derrière  le  miroir.  En  d’autres  termes,  quand  le  point  lumineux 
est  silué  entre  le  foyer  principal  et  le  miroir,  il  n’y  a plus  de  foyer  réel; 
les  rayons  réfléchis  divergent,  et  l’œil  qui  les  reçoit  en  éprouve  la  même 
sensation  que  s’ils  partaient  d’un  point  situé  sur  l’axe,  derrière  le  miroir; 
point  ()u’on  a nommé  foyer  virtuel.  Si  l'on  voulait  la  valeur  absolue  de  p' 
dans  ce  cas  particulier,  il  faudrait  dans  la  formule  changer  le  signe  de 
cette  quantité;  on  aurait  ainsi  : 

P P'  f 

et  A 

1264.  Axe»  Meeondaire». — Toute  ligne  droite  telle  que  G'X'(/iÿ.  605), 
qui  passe  par  le  centre  de  courbure  O du  miroir  MN,  possède  les  mêmes 
propriétés  que  l’axe  principal;  on  l’appelle,  à cause  de  cela,  axe  secon- 
daire. 


l’our  comprendre  que  l’àxe  secondaire  est  identique,  par  ses  proprié- 
tés, avec  l’axe  principal,  il  suffit  de  remarquer  que  si  on  augmentait  la 
surface  du  miroir  MN  de  N en  N'  jusqu’à  ce  que  C'  fût  à égale  distance  de 
tous  les  points  du  bord  du  miroir  ainsi  augmenté,  C'X'  se  trouverait  être 
l’axe  principal  de  ce  nouveau  miroir  MN',  et  nous  pourrions  dire  ; Tous 
les  rayons  parallèles  à l’axe  C'X'  viennent  converger  après  réflexion  au 
point  F',  silué  au  milieu  du  rayon  G'O.  Que  l’on  retranche  la  partie 
ajoutée  NN',  les  rayons  parallèles  qui  tombaient  sur  elle  ne  domie- 
ronl  plus  de  rayons  réfléchis;  mais  cette  circonstance  n’empéchera pas 
évidemment  les  antres  rayons  de  se  réfléchir  comme  ils  le  faisaient  aii- 
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paiaviuit,  ol  (le  (ainverger  eiKîore  au  point  F'.  Ainsi,  tous  les  rayons  pa- 
rallèles à un  axe  secondaire  ont  un  loyer  F'  que  nous  appellerons  le 
foyer  principal  de  l’axe  secondaire. 

De  inênie,  si  l’on  prend  un  point  lumineux  L sur  l’axe  secondaiie  C'X'; 
à ce  point  lumineux  correspondra  un  foyer  conjugué,  situé  sur  cet  axe 

secondaire  et  la  relation  sera  aussi  la  relation  qui  unit  la 

dislance  focale  f,  et  les  distances  p et  p'  au  miroir,  du  point  lumineux  L 
et  de  son  foyer  conjugué.  Le  raisonnement  qui  vient  d’étre  fait  pour 
les  rayons  parallèles  est  en  effet  applicable,  sans  modification,  au  cas 
actuel. 

11  ne  faut  pas  croire,  toutefois,  qu’il  soit  indifi'érenl,  pour  1a  netteté  des 
images,  de  prendre  un  point  lumineux  sur  l’axe  principal  ou  en  dehors 
de  ret  axe.  A mesure  que  l’angle  deC'.X'avec  l'axe  va  eu  grandissant, 
le  miroir  comprend  un  arc  d’un  nombre  de  degrés  plus  considérable,  (d 
aloi's,  comme  nous  l’avons  déjà  dit,  les  aberrations  de  sphéricité  s’ac- 
croissent. L’image  du  point  lumineux  devient  un  cercle  d’un  |ilus 
grand  rayon  et  toute  nettelé  finit  par  disparaître. 

l'iCD.  Image  de»  obJetN.  — .Maintenant  nous  sommes  eu  mesure  de 
tracer  l’image  d’un  objet  AB  {jifl.  600)  placé  devant  un  miroir  sphérique 
concave. 


Klÿ.  WX). 


Lommençons  par  chercher  celle  de  l’uu  des  points  A de  l’objel.  fous 
les  rayons  qui  émanent  de  A doivent,  après  leur  réllexion,  rencontrer 
l’axe  secondaire  AC'  en  un  même  point.  Ur,  le  rayon  Al  parallèle 
à l’axe  principal  C.X  donne  un  rayon  réfléchi  qui  passe  iiar  le  point  F 
milieu  de  la  ligne  CO,  et  qui,  continuant  sa  marche,  coupe  l’axe  AC'  en 
un  point  A';  donc  fous  les  autres  rayons  émanés  de  A viendront  se  croi- 
ser en  ce  point  A',  ((ui  est  le  foyer  cherché.  L’mil  placé  en  avant  de  A', 
sur  le  trajet  des  faisceaux  (|ui  se  sont  reiiconlrés  en  ce  point,  éprouve 
la  iiiéine  sensation  que  si  A'  était  un  point  lumineux.  Lu  écran  placé  en 
U.  21 
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A'  sera  éclairé  dans  loiile  la  portion  correspoiidaiile  an  cruiseinenl  des 
rayons  e!  l’image  de  A qui  y sera  produite  pourra  être  cette  fois  aperçue 


Fig.  1*0. 

par  un  observateur  placé  dans  une  position  quelconque,  à cause  de  la 
diffusion  de  la  luinière  pai'  rêcran  : A'  est  bien  l'iinage  réelle  du  point 
A.  Un  aura  de  même  le  foyer  B'  du  |»oint  B et  celui  des  points  intermé- 


M 


Fig.  WW. 


diaires  ; rimage  A'B',  ainsi  obtenue,  est,  sans  déformation  considé- 
rable, l’exacte  représentation  de  AB,  mais  elle  est  renver.sée. 


Kij;.  WW. 

bes  figures  tiOü,  (iü7,  üüS  'et  60'J  représentent  la  construction  qui 
doit  être  faite  pour  diverses  positions  de  l’objet  : I"  l’image  est  plus 
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|»elilf  qiiü  l’objet  {fig.  60(5  et  607),  toutes  les  fois  que  ce  dei'iiier  est  au 
delà  du  centre,  et  d’autant  plus  petite  qu’il  est  plus  éloigné.  L’image 
est  plus  grande  que  l’objet  (fig.  608)  quand  celui-ci  est  entre  le  centre 
et  le  foyer  principal,  ô"  Elle  est  égale  en  grandeur  à l’objet  et  lonjoui-s 
renversée  quand  l’objet  est  au  centre  de  courbure  du  miroir.  Enlin 
i"  l’image  virtuelle  que  l’on  obtient  (fig.  609)  quand  l’objet  est  plaeé  entre 
le  miroir  et  le  foyer  principal  est  droite;  elle  est  toujours  plus  grande 
que  l’objet,  mais  elle  va  en  diminuant  à mesure  que  l’objet  est  plus 
voisin  du  miroir. 

1266.  Expérleaccs.  — Tous  ces  résultats  sont  vérifiés,  dans  la 
chambre  noire,  par  une  expérience  qui  consiste  à placer  une  bougie  AU 
(fig.  610)  au-devant  d’un  miroir  sphérique  concave  M et  à recevoir 
l’image  de  la  ilanime  sur  un  écran.  Quand  la  bougie  est  très-éloignée 
du  miroir,  on  voit  la  petite  image  de  la  llamine  se  peindre  renversée 


sur  l’écran.  A rpesure  que  la  bougie  s’approche  du  miroir,  l’image 
grandit,  et  l'on  est  obligé,  pour  qu  elle  soit  nette  et  bien  délimitée  sur 
ses  coiitoui's,  d’écarter  de  plus  en  plus  l’écran  du  miroir.  Le  rapproclie- 
nient  continuant  toujours,  on  voit,  quand  la  bougie  est  au  centre,  que 
l'image  de  la  flamme  toujours  renversée  est  aussi  au  centre  et  de  même 
grandeur  que  l’objet  ; quand  la  bougie  dépasse  le  centi  e,  et  c’est  le  cas 
de  notre  figure,  l’image  renversée  est  an  delà  du  centre  et  agrandie.  En 
un  mot,  tous  les  résultats  que  l’on  obser\e  sont  ceux  qui  viennent  d’être 
indiqués  dans  le  paragraphe  précédent. 

Cette  expérience  peut  servir  à vérifier  lu  lormule  p~^pi~y  l’ourcela  la 
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buugiu  étaiil  dans  une  posiliun  lixe,  un  mesure  la  dislance  à la(|uelle  elle 
se  trouve  du  miroir  : ce  qui  donne  p;  on  mesure  la  distance  à laquelle 
réc.ran  doit  être  placé  pour  que  l’image  se  dessine  nettement  à sa  surface  : 

ce  qui  donne  p',  et  par  suite  p "1“^»  > on  trouve  ainsi  que,  pour  toute  posi- 
tion de  la  bougie,  celle  somme  est  constante.  Si  une  expérience  préa- 
lable a donné  le  rayon  du  miroir,  on  vérifie  que  celle  somme  est  égale 

à /■  étant  la  moitié  du  rayon.  Les  mesures  se  prennent  aisément  avec 

l’appareil  f|iii  est  sous  les  yeux  du  lecteur  : les  supports  de  la  bougie 
et  de  l’écran  se  meuvent  dans  une  rainure  dont  les  bords  sont  divisés 
en  millimétrés. 

1267.  Calcal  de  Is  (grandeur  relative  de  l’image  et  de  l'objet.  — 

tk>nsidérons  la  figure  qui  a servi  à obtenir  l’image  d’un  objet,  dans  le 
cas  où  celte  image  est  réelle  (fig.  606).  Les  deux  triangles  AOB,  A'OB' 
sont  semblables  comme  ayant  leurs  angles  égaux;  donc 

1 — 

0 “ Al!  ■“  OA  ’ 

en  appelant  1 la  grandeur  de  l'image  et  O celle  de  l’objet.  .Mais 
O.V  = ‘If—f/.ox  = p — 2/. 

Üoiic  : 

i_v-iy 

U p-i/- 

et  si  l’on  remplace  ;/  par  sa  valeur  donnée  par  la  formule  (b)  ( I26ô),  ou 
a enfin  ; 

I _ r 

O p-/’ 

La  discussion  de  cette  formule  nous  donne  les  rapimrls  de  grandeur 
de  l’image  et  de  l’objet  pour  les  diverses  valeurs  de;i,  rapports  (|ue  les 
constructions  géométriques  ne  sauraient  nous  fournir.  On  en  déduit 
immédiatement  les  conséquences  suivantes  qui  ont  une  grande  impor- 
tance pratique  et  que  l’expérience  vérifie,  à savoir  : 

p>‘i/  A'B'<Ali  . I<0 

p = 2/'  A'B'=AB  1 = 0 

p<if  A'B'>AB  1>0 

Dans  le  cas  où  l’image  est  virtuelle,  on  a semblablement  [fig.  6(J9)  : 

I _ _ OA' 2^a-p' 

Ô~  AB  “OA  ’2/  — p’ 

remplaçant  p'  par  sa  valeur  donnée  par  l’équation  (c),  on  a 
Q l’nnage  est  toujours  plus  grande  que 

l’objet,  et  d’aulaul  plus  grande  que  p s’apiiroche  davantage  d’être  égal 
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à f;  l ’p.sl-à-diro  qii’olle  aiigmontp  à niesiirp  que  l'on  placp  l'objpt  plus 
prè.s  du  foyer  prineipal. 


IV.  — Mii'.uir.s  spiiK  li  iijiiKs  o<o\vr..\K> 


tt208.  Axe  principnl,  fo^er  principal,  foycra  conjugue*.  — L a.\o 
principal  d’un  miroir  sphtu’iqup  convexe  se  déliiiil  comme  l’axe  prin- 
cipal d'un  miroir  concave,  c’esl  la  lif;ne  CX  (fig.  GH)  qui  passe  par  le 
centre  de  courbure  O du  miroir,  cl  par  le  cenlrp  de  fiyure  C. 


Il  ,, 


Fiff.  <iI1. 


Eps  rayons  parallèles  à l’axe  principal,  tels  que  Al,  suivent,  après  la 
réflexion,  une  marche  qui  est  bien  différente  de  celle  que  leur  donne  un 
miroir  concave.  Les  rayons  réfléchis  ne  peuvent  aller  se  couper  effecti- 
vement en  aucun  point  de  l’axe;  tout  au  contraire,  ils  divergent  et  che- 
minent comme  s’ils  provenaient  tous  d’un  même  point  F,  situé  sur  l’axe, 
et  placé  derrière  le  miroir,  à égale  distance  du  centre  O et  de  la  surface 
réfléchissante.  Par  l’expérience,  on  pourrait  le  démontrer  en  eniployani 
une  méthode  analogue  à celle  qui  nous  a servi  pour  les  miroirs  concaves  ; 
seulement  ici  il  faudrait  obtenir  une  trace  persistante  des  rayons  réflé- 
chis, et  ensuite  retirer  le  miroir  et  constater  que  les  rayons  prolongés 
vont  tous  au  même  point.  Mais  la  méthode  la  plus  simple  consiste  à se 
[ilacersur  la  route  de  la  lumière  réfléchie;  lorsque  les  rayons  parallèles 
à l’axe  tombent  sur  le  miroir,  l’œil  frappé  par  les  rayons  réflérhis  n’a- 
perçoit qu’un  point  lumineux. 

Par  le  raisonnement,  on  le  démontre,  comme  pour  les  miroirs  sphé- 
riques concaves,  en  menant  la  normale  01,  le  l'ayon  l éllécbi  IB,  et  son 
prolongement  IF,  et  en  faisant  voii’  que  le  triangle  01F  est  isocèle.  Si 
l’on  admet  de  plus,  en  se  plaçant  dans  les  mêmes  hypothèses,  que  Fl  (leul 
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(Hre  considéré  comme  égale  à Fil,  on  a OF  = FC.  I,e  point  F est  le  foyer 
principal  du  miroir,  mais  c’est  un  foyer  virtuel. 

La  distance  focale  FC  se  détermine  par  une  expérience  directe  en  re- 
couvrant le  miroir  d’une  feuille  de  papier  percée  de  deux  petites  ouver- 
tures. L’axe  étantdirigé  vers  le  soleil,  deux  faisceaux  seulement  atteignent 
le  miroir.,  .se  rélléchisseut  et  reviennent  en  divergeant  ; on  les  reçoit  sur 
un  écran  que  l’on  déplace  jusqu’à  ce  que  les  centres  des  deux  images 
soient  à une  distance  double  de  celle  qui  sépare  l’un  de  l'autre  les  centres 
des  (leux  ouvertures;  il  est  aisé  de  démontrer  que,  dans  ces  conditions, 
l’(MMan  est  éloigné  du  miroir  d’une  quantité  égale  à la  distance  focale 
principale. 

Un  point  lumineux  Pf/iq.  612)  étant  placé  sur  l’axe,  les  rayons  qui 
partent  de  ce  point  donnent  des  rayons  réfléchis,  tels  que  IR,  qui  vont  eu 
divergeant  c.omme  s'ils  partaient  d’un  point  P' situé  derrière  le  miroir.  Par 


11 

\ 


Fig.  614. 


l’expérience,  on  le  démontrerait,  comme  nous  venons  de  le  dire  pour  les 

rayons  parallèles.  La  relation  qui  existe  entre  CP  =-  p,  CP'  = p'  et  OC  — 2/" 

s’(‘tablit  coiinne  pour  les  miroirs  concaves.  Seulement  ici,  dans  le 

triangle  PIP',  la  normale  ne  coupe  plus  en  deux  parties  égales  l’angle  au 

sommet.  C’est  l’angle  PIR,  supplément  de  l’angle  au  sommet  qu’il  faut 

considérer,  et  qui  est  divisé  par  la  jiormale  en  deux  parties  égales. 

. ...  PO  PI  'if+v  P . 

I)  apres  un  theoreme  connu,  on  aura:  oo  = u ou 

l’on  déduit 


((T-') 

f P'  f ' 

1269.  iiiKcuHaion,  — L’égalité  pn'îcédente  donne  : 

P 

Si  P = •»  , c’est-à-dire  si  les  rayons  tombent  sur  le  miroir  convexe  parab 
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lèletnenl  à Taxe,  p'=f;  si  lo  point  lumineux  P se  rapproche  du  miroir, 
f 

P diminue,  - augmenle,  el  p'  diminue;  donc,  i|uand  le  poini  lumineux 
se  rapproche  du  miroir,  son  foyer  conjugué  s'en  rapproche  aussi,  el  le> 
lieux  foyem  marchent  en  sens  contraire.  Quand  p est  égal  à zéro,  p'  de- 
vient nul,  le  point  lumineux  el  son  foyer  conjugué  se  confondent  avec  la 
surface  du  miroir,  dette  discussion  est  résumée  dans  le  tableau  suivant  r 

P = «= P'  = f 

p diiniime p'  diminue 

p = 0 p'=0 

1270.  Axes  seeondalreN.  — Détermination  dea  iniaKe».  — Toute 
ligne  qui  passe  par  le  point  O est  un  axe  secondaire,  el  comme  pour  les 
miroirs  sphériques  concaves,  tout  ce  qui  a été  dit  relativement  à l’axe 
principal  est  vrai  pour  les  axes  secondaires. 

L’image  d'un  objet  .\B  s’obtient  en  suivant  exactement  la  méthode 
employée  dans  la  théorie  des  miroirs  concaves.  Soit  un  objet  AB  {fig.  (il  3) 
placé  devant  le  miroir  MN.  L’image  du  point  A se  trouve  sur  l’axe  secon- 
dnii'c  AO,  passant  parce  point.  De  tons  les  rayons  qui  partent  de  A,  il 


II 


en  est  un  Al  qui  marche  parallèlement  à l’axe  principal;  celui-là  donne 
un  rayon  rétléchi  IK,  dont  le  prolongement  passe  par  le  foyer  principal 
K,  et  rencontre  l’axe  secondaire  en  A'.  Or,  nous  savons  que  les  rayons 
réfléchis  prolongés  doivent  rencontrer  tous  cet  axe  secondaire  au  même 
point  : A'  est  donc  le  foyer  virtuel  de  A.  De  même.  B'  est  le  foyer  virtuel 
du  point  B.  L’œil  placé  devant  le  miroir  verra  en  A’B'  l’image  droite  el 
virtuelle  de  AB. 

Quelle  que  soit  la  position  de  AB,  l’image  A'B'  el  l’objet  AB  repré- 
sentent deux  lignes  parallèles  comprises  dans  le  méine  angle  AOB 
et  l’image  est  toujours  plus  voisine  du  sommet  de  l’angle  que  l'objet  ; 
ilonc  elle  est  plus  petite  que  lui,  Mais  plus  l’objet  sera  éloigné,  phis 
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rima"('  sera  patilf  al  voisinn  du  poiiil  F.  A mosiiio  ijiia  l'nl)jp|  s'ap- 
pi'oi'lia,  l'image  fçi'andit  al  prand  uiia  posilinn  plu.  voisine  du  miroir. 
(Juand  l’objelasl  Irâs-prês  du  miroir,  l'image  eu  e.sl  aussi  Iràs-près,  al 
elle  est  presque  égale  eu  grandeur  ii  l’objet. 

1271.  Les  relations  de  grandeur  de  l'image  et  de  l’objet  se  tirent  de  la 

I A'B'  OV 

.similitude  des  deux  triangles  AGI!  et  A'OP/,  qui  donnent  „ = 
mais  on  a OA'  = 2/'  — OA  = 2/’ p,  donc  : 

I _2/--p'. 
d •if+ii  ' 

subsliluani  à la  place  de  p’  sa  valeur  tirée  de  l’équation  (d),  ou  a 

' f 

»>  P + / ■ 

Cetla  équation  nous  montre  que  1 est  toujours  plus  petit  que  O, 
car  f est  nécessairement  plus  petit  que  p -f-  /’.  Si  p augmente,  c'est-à-dira 

f 

si  l’objet  s’éloigne  du  miroir,  la  fraction  diminue,  l’image  devient 

lie  plus  en  plus  petite  par  rapport  à l’objet. 

1272.  Expérience.  — L’expérience  qui  consiste  à approcher  ou  à éloi- 
gner une  bougie  d’un  miroir  sphérique  concave  (12fifi)  peut  se  répéter 
aussi  avec  un  miroir. sphérique  convexe,  avec,  celle  différence  qu’il  faut 
regarder  dans  le  miroir  en  se  plaçant  dans  la  direction  du  faisceau  réllé- 
chi.  On  aperçoit  alors  l’image  virtuelle  de  la  bougie,  qui  est  loujoui’s  droite 
et  plus  petite  que  l’objet.  On  voit  l’imagegrandir,  quand  la  bougie  devient 
plus  voisine  du  miroir. 

127~>.  Objet  virtuel.  — Les  miroirs  sphériques  convexes  sont  utilisés 
en  optique  dans  un  cas  particulier  dont  il  n’a  pas  encore  été  question; 
c’estle  cas  où  l’objet  estviituel.  Voici  les  conditions  dans  lesquelles  cette 
circonstance  peut  se  présenter.  Un  miroir  sphérique  concave  M'N'  (fig.QlA) 
placé  devant  un  objet  AB  situé  à une  trop  grande  distance  pour  être  in- 
diqué sur  la  figure,  donne  une  petite  image  réelle  A'B'  de  cet  objet  ; 
les  rayons  qui  forment  cette  image  marchent  de  M'N'  vers  A'B'.  On  inter- 
pose un  petit  miroir  convexe  M.N  sur  leur  trajet.  L’image  A'B'  ne  se  forme 
plus,  et  la  question  est  de  savoir  ce  que  deviennent  les  rayons  qui  sont 
ainsi  interceptés  par  le  miroir  MN.  On  parvient  à la  résoudre  en  généra- 
lisant la  construction  déjà  employée.  Kxamiiions  le  cas  le  plus  impor- 
tant, celui  où  la  surface  du  miroir  MN  e.st  placée  à une  distance  de  .A'B' 
moindre  que  la  distance  focale  CF  de  ce  miroir.  On  raisonne  de  la  ina- 
uiére  suivante  ; L’image  du  point  A'  doit  se  former  sur  l’axe  secondaire 
de  ce  poinl;  ou  trace  cel  axc  A'O.  Leravoii  réfléchi  par  M'\'  qui,  con- 
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Iriliiinnl  :i  IVirini^r  l'itnafîP  cheniiiiprn  paralliMoniPnl  à l'axpCO,  suivra 
apivs  sa  ipllpxion  surMN  iiiip  roiitp  IA"  tplle  qiiP  son  prolongempiit  ipii- 
ponlrp  l’axp  principal  CO  au  point  F.  Il  ira  d’aulrp  pari  mironlrer  l’axp 
secondaire  A'O  au  point  A",  et  c psl  en  ce  même  point  A",  qu'iront 
passer  tous  les  'rayons  qui  eussent  lornic  l'iniafre  A',  si  ces  rayons,  se 
dirigeant  sur  le  miroir,  n’avaient  pas  été  interceptés  et  réflécliis  pai-  lui; 
lie  même  R"  sera  l'image  de  IV. 


• V 


Mais  il  ne  suffit  pas  d'êlendre  la  conslruclion  à un  cas  qui  n’avait  pas 
été  prévu,  il  faut  voir  si  l’analogie  n’a  pas  été  trompeuse.  On  le  recoir 
naitra,  soit  en  reprenant  tous  les  raisonnements  précédents  et  en  s’assu- 
rant qu’ils  s’appliquent  au  cas  actuel,  soit  en  lecourant  à l’expérience. 
C’est  celte  dernière  méthode  qui  convient  ici,  et  le  résultat  s’accorde 
parfaitement  avec  celui  qui  vient  d’étrc  trouvé. 

Si  l’on  avait  voulusse  borner  au  cas  où  l’objet  virtuel  se  trouve  entre 
F et  C,  il  aurait  suffi  de  s'appuyer  sur  la  loi  de  réciprocité  du  rayon  inci- 
dent et  du  rayon  réfléchi.  Un  objet  A"B"  placé  devant  un  miroir  convexe 
donnerait  une  image  virtuelle  A'B'  entre  le  miroir  et  le  foyer,  c’est-à-dire 
que  les  rayons  tels  que  A"1  se  réfléchiraient  suivant  IH,  et  leurs  prolonge- 
ments donneraient  l’image  virtuelle  ,\'(  l^TO).  On  peut  dire  réciproque- 
ment, que  si  des  rayons  viennent  suivant  III  vers  A',  ils  doivent  se  réflé- 
chir suivant  I.V",  et  former  une  image  réelle  A".  Si  celle  dernière  mé- 
Ihode  ii'a  pas  été  préférée,  c’est  qu’elle  ne  s’applique  qu’à  une  position 
parliailiére  de  A'B'  ; celle  où  cet  objet  virtuel  se  trouve  entre  le  foyer  et 
le  miroir;  taudis  ipie  la  première  conslriietiou  que  nous  avons  fait  cou 
uaiire  est  l<>n|  à fait  générale. 


Digitized  by  Google 


CHAPITRE  III 


»K  l,.%  rAFB«CTI«\ 


1274.  DéUnltloii.  — Un  rayon  île  lumière,  qui  passe  d’un  milieu  Irans- 
parenl  dans  un  autre  se  brise  à la  surfar.e  de  séparation  des  deux  mi- 
lieux ; il  change  brusquement  de  direction  ; et  ce  changement  brusque 
effectué,  il  continue  à se  mouvoir  en  ligne  droite,  tant  qu'il  se  propage 
dans  un  corps  homogène,  ba  déviation,  qui  vient  d’étre  signalée,  s’ap- 
pelle la  rcfwftoK;  il  est  cependant  un  cas  particulier  où  la  lumière 
continue  sa  marche  sans  être  déviée,  c'est  celui  où  le  rayon  incident  à 
la  surface  de  séparation  des  deux  milieux  est  perpendiculaire  à cette 
surfaire. 


1275.  Fait»  d'oiMtervatlon.  — L’expérieiice  journalière  offre  fré- 
quemment à nos  yeux  des  phénomènes  de  réfraction.  Les  objets  situés 

dans  l’eau,  par  exemple. 


ne  nous  semblent  pas  à la 
placp  qu’ils  occupent  réel- 


lement ; celui  qui  veut  les 


atteindre  là  où  l’œil  les 
aperçoit,  s’égare  et  frappe 
à côté. 

Chacun  peut  faire  trés- 
aisément  une  expérience 
qui  met  le  phénomène  en 
évidence.  Au  fond  d’un 


vase,  on  place  une  pièce  de  monnaie  P (/ip.  Cio)  qn’on  rend  immobile 
en  la  fixant  avec  de  la  cire,  lin  spectateur  dont  l’œil  est  placé  en  O,  s’é- 
carte on  SP  baisse  peu  à peu  jusqu'à  ce  qu’elle  lui  soit  tout  entière  c.a- 
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i;lié«  par  les  bords  du  vase  : dès  qu’il  a obtenu  ce  résultat,  il  s'arrête 
et  reste  immobile.  A ce  moment,  un  aide  vient-il  à verser  de  l’eau  dans 
le  vase  vide,  la  pièce  de  monnaie  redevienl  visible  pour  l’observateui 
qui  n’a  pas  bougé  : la  paroi  ne  la  rache  plus.  Il  faut  donc  que  les  rayons 
lumineux,  qui  dans  l'eau  comme  dans  l’air  se  propagent  en  ligne  droite, 
aient  subi  une  déviation  au  moment  où  ils  ont  passé  d’un  milieu  dans 
l’autre,  il  faut  que  des  rayons  tels  que  PC  aient  pris  une  direction  nou- 
velle Cü,  à l’instant  de  leur  transmission  de  l’eau  dans  l’air;  sans  cela 
ils  n’auraient  pas  pu  parvenir  à l’observateur. 

Dans  les  cours,  on  montre  très-simplement  la  réfraction  de  la  lumière, 
en  faisant  tomber  un  faisceau  de  lumière  solaire  sur  l’eau  d’une  grande 
cuve  dont  la  paroi  est  transparente  en  C (fia.  filfi).  L’expérience  étant 


Fig.  616. 


faite  dans  la  chambre  noire,  on  aperçoit  la  ligne  droite  suivie  par  le  fais- 
ceau incident  IC,  dont  l’une  des  moitiés  Cl'  continue  sa  route  au-dessus 
de  l’eau;  tandis  que,  par  l’illumination  produite  sur  le  trajet  de  l’autre 
moitié  du  faisceau  qui  traverse  l’eau,  on  voit  nettement  que  cette  der- 
nière moitié  se  brise  et  prend  une  direction  telle  que  CH.  Si  l’on  fait 
tomber  la  lumière  perpendiculairement  sur  l’une  des  parois  de  la  cuve, 
on  n’aperçoit  aucune  déviation. 

Nous  devons  faire  remarquer,  une  fois  pour  toutes,  que  lorsqu'un  fais- 
ceau lumineux  tel  que  IC  arrive  à la  surface  de  séparation  de  deux  mi- 
lieux, une  partie  de  la  lumière  se  réfracte  — nous  rexpliq.uons  dans 
ce  chapitre  ijiéme  — mais,  en  même  temps,  une  autre  partie  du 
faisceau  incident  se  réOécbit.  Si  dans  la  suite  nous  ne  parlons  pas 
des  rayons  réfléchis,  si  nous  ne  les  représentons  pas  sur  les  figures,  c’est 
afin  de  ne  pas  diviser  l’attention,  et  de  la  fixer  exclusivement  sur  le  phé- 
nomène spécial  qui  fait  eu  ce  moment  l’objet  de  notre  étude. 

Nous  mettrons  encore  une  seconde  expérience  sous  les  yeux  du  lec- 
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Ipiir.  Uiip  cuvp  à linsp  l■p(;l.ulgnlni^p  (fig.  (il7)  psl  ilivisée  pii  fipux  com- 

partiiiK  nls  pnr  iiiiP  cloison  Iransvpr- 
sale.  Utiand  on  vprsp  do  l’eaii  dans 
l’un  (les  comparlinients  ADLL’,  le 
rayon  Imniiieux  entre  dans  ce  liquide 
sans  déviation,  parce  qu'il  arrive 
perpendiculairement  à la  paroi  dans 
la  direction  ID  {fig.  018);  mais  en 
sortant  du  liquide  au  point  C il  est 
dévié,  et,  illuminai.t  sur  sa  roule 
les  poussières  de  ratmosphère,  il 
montre  clairement  la  déviation  (|u’il  subit,  laquelle  est  d’ailleurs  mani- 


Kii:.  filS. 

festt'C  aussi  par  ce  fait  qu’il  atteint  un  écran  en  un  point  H autre  que  le 
point  D OH  venait  aboutir  le  rayon  direct. 


I.  — l.niS  R\PKRIHENTAI.ES  DE  I.A  RÉFRACTION 

1276.  loinde  lu  réfraction.  — Oii  doit  à Descartes  la  connaissance 
des  lois  de  la  réfraction.  Il  a établi  les  relations  qui  existent  entre  l'angle 
d’incidence  (d  l’angle  de  réfraction,  c’est-à-dire  entre  les  angles  1CN,BCN' 
tfig.  619;  formés  par  le  rayon  incident  et  par  le  rayon  réfracté  avec  la 
normale  NN'  menée  par  le  point  d’incidence  à la  surfac.e  de  séparation 
des  deux  milieux.  Voici  ces  lois  qui  sont  fondainenlalt>s  dans  l’élude  à 
l:u|uelle  nous  allons  nous  livrer. 
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1"  La  raijon  incident,  le  rayon  réfracté  et  lu  normale  sont  trois  liijnes 
droites  contenues  dans  un  même  plan. 

Lésinas  de  l'angle,  d’incidence  et  le  sinm  de  l'angle  de  réfraction 
sont  dans  un  rapport  constant,  iniariahle,  toutes  tes  fois  que  la  lumière 
traverse  successivement  les  deux  mêmes  milieux. 

1277.  Ijü  piYiiiière  loi  n’a  pas  besoin  d’explications,  elle  se  comprend 
d’elle-mèine.  Quant  à la  se- 
conde, pour  concevoir  le  sens 
qu’on  doit  y attacher,  consi- 
dérons un  rayon  Id  {fig.  (Ht)) 
tombant  sur  une  surface  .\ll  et 
prenons  le  plan  du  papier 
comme  plan  d'incidence.  Soit 
le  rayon  réfracté  CU  ; menons 
la  normale  N.\'  au  point  C,  et 
du  point  C comme  centre  et 
avec  ruiiité  de  longueur  comme 
rayon,  décrivons  une  circon- 
féreiice  qui  rencontre  en  I,  en  li,  en  N et  eu  X'  les  deux  rayons  et  la 
normale.  Ces  constructions  préliminaires  étant  faites,  si  l’on  abaisse  du 
point  I la  perpendiculaire  IP  sur  la  normale  NN',  et  du  point  R la  per- 
pendiculaire RQ  sur  la  même  normale,  ces  perpendiculaires  mesu- 
rent les  sinus  des  angles  ICN  et  RCN'.  La  seconde  loi  de  Des- 
(artes  nous  indique  que  le  rapport  des  longueure  de  ces  perpendiculaires 
l^,est  un  rapport  qui  reste  le  même  quelle  (pie  soit  la  valeur  de  l’angle 
ICN.  Par  e.xemple,  si  le  rayon  se  meut  dans  l’air  et  pusse  ensuite  dans 
l’eau, ce  rapport  constant  est  iigal  à .\insi 

11^  _ t 

ito 

Si  l'on  prend  un  autre  rayon  incident  l'C,  le  rayon  réfracté  CR',  corres- 
pondant sera  tel  ipie  l’on  aura  : 

H»  { 

Si  l’on  désigne  par  /,  l'angle  d'incidence,  parr,  l’angle  de  réfraction, 
et  par  n,  le  rapport  constant  en  question,  qui  est  appelé  l’indice  de  ré- 
fraction, la  seconde  loi  de  Üescaites  est  exprimée,  d'une  manière  géné- 
rale, par  l'égalité  suivante  : 

MU  ( 

siu  r 


N 
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1278.  UémoiiHtratlon  de  nr«enr(eM.  — Ull  véritie  ces  lois  Hll  IllOVeil 
H’iin  appareil  imité  de  celui  qui  a été  employé  par  Descartes.  AB  {fig.  620i 

est  la  surface  horizontale  de 
l’eau  contenue  dans  un  vase  de 
verre  dont  la  forme  est  celle 
d’un  cylindre;  KK'  est  un  cercle 
vertical  gradué  en  degrés  à par- 
tir de  N et  de  N',  qui  représen- 
tent les  deux  extrémités  du  dia- 
mètre vertical.  Ce  cercle  a son 
]ilan  perpendiculaire  aux  arêtes 
du  cylindre,  et  son  centre  se 
trouve  sur  la  ligne  horizontale 
qui  rase  la  surface  AB;  I et  B 
sont  deux  pinnules  (fitj.  621) 
dont  les  ouvertures  se  trouvent 
toujours  dans  un  plan  vertical 
parallèle  au  plan  du  cercle  gra- 
dué; car  elles  se  meuvent  à égale 
distance  de  ce  cercle;  elles  sont 
portées  par  des  alidades  qui  se  prolongent  jusqu’à  des  points  l’  et  D' 
tels  que  CP  = CP'  = 1 . 

Pour  faire  l’expérience,  on  lixe  la  piiinule  supérieure  en  1 
{fig.  620),  et  on  dirige  dans  la  chambre  noire  nu  trait  de  hi- 
I mière  solaire  qui,  réfléchi  par  le  miroir  M passe  par  l’ouver- 
! lure  1 ; il  suit  une  route  IC  parallèle  au  plan  du  cercle  et  tombe 

' . au  point  C centre  de  la  section  du  cylindre  par  le  plan  d’in- 

1 cidence.  Le  faisceau  lumineux  se  réfracte  alors  dans  la  direc- 
lion  CR. 

Comme  liremier  résultat,  on  constate  que  le  ravon  réfracté 
Fig.  «21.  • 

CH  peut  passer  par  l’ouverture  de  la  pinniile  R convenablement 

fixée;  cela  (montre  (pie  le  rayon  réfracté  et  le  rayon  incident  sont  dans 

un  même  plan  vertical,  perpendiculaire  à la  surface  AB  de  séparation 

des  deux  milieux. 

La  vérification  de  la  seconde  ,loi  se  fait  au  moyen  de  la  règle  divisée 
LL'  qui  est  hoi  izontalect  que  l'on  peut  faire  monter  ou  descendre  le  long 
du  pied  de  l’instrument.  Selon  qu’elle  atteint  l’extrémité  P ou  l’extrémité 
P'  de  l'une  ou  de  l’autre  des  alidades,  elle  donne  par  une  simple  lecture 
ou  le  sinus  de  l’angle  d’incidence,  ou  le  sinus  P'Q  de  l’angle  de  réfraction, 


Fig.  62(1. 


‘-•3d  by  Google 


LOIS  KXl’ÉRLMKNTALKS  DK  LA  KÉFUACÏIO.N. 


5ü.‘i 


(ioimiif  ou  le  voit  dans  la  figure.  Le  rapport  de  ces  deux  longueurs  esl 
Ironvê  constant,  quel  (|ue  soit  l' angle  d’incidence  que  l’on  choisisse. 

On  pourrait  objectera  celte  expérience,  qu’en  sortant  de  l’eau,  le  rayon 
l•é|■racté  passe  dans  le  verre,  puis  du  verre  dans  l’air;  mais  tous  ces  pas- 
sages s’effectuent  sans  qu’une  nouvelle  réfraction  se  produise,  car  le 
faisceau  lumineux  Cli  est  nécessairement  perpendiculaire  à réléinent  de 
surface  qu’il  rencontre  sur  son  passage. 

lt27U.  %’alenr  dett  indicen  de  réfraetlon. — La  valeur  de  l’indice  de 
réfraction  dépend  des  deux  substances  que  la  lumière  traverse.  On  ap- 
pelle indice  principal  le  rapport  des  sinus  que  l’on  obtient  lorsque  la 
lumière  passe  du  vide  dans  la  substance  étudiée.  Cet  indice  n’est  pas  le 
même  que  si  la  lumière  avait,  en  premier  lieu,  traversé  l’air,  au  lieu  de 
cheminer  dans  le  vide.  Toutefois,  pour  les  corps  solides  et  pour  les 
liquides,  la  différence  esl  petite.  Voici  la  valeur  de  quelques  indices  de 
léfraction. 


SUBSTANCES. 

INUICES. 

1 

SUBSTA.NCre. 

1 

INDICES. 

Eau 

Alcinl 

Ksstenco  de  tifivbeiUliiiie.  . 
(4’own-jrlass 

1 

1,5740 

1,4785 

1,5051 

Fliiil-fîlass 

Sulfure  lie  larlioiio.  . . . 

Diaimiiit 

Air 

I,MU5 

1,6780 

•2,7530 

1,0003 

On  voit,  par  ce  tableau,  que  le  diamant  est  le  corps  dont  l’indice  est  le 
plus  considérable  ; mais  cet  indice  n’atteint  pas  Ü,8  ; tous  les  autres  sont 
donc  compris  entre  les  étroites  limites  représentées  par  les  nombres  1 
et  ‘2,8. 

1280.  Indice  Inverse  de  réfraetlon.  — .Au  lieu  de  faire  passer  la 
lumière  de  l’air  dans  l’eau,  on  peut  la  faire  marcher  eu  sens  contraire, 
c’est-à-dire  de  l’eau  dans  l’air.  Si  l'on  fait  tomber,  par  exemple,  un 
l'ayoïi  incident  dans  la  direction  de  la  ligne  RC  {fig.  010),  le  rayon 
réfracté  parcourt  exactement  le  chemin  pi'écédemment  suivi  par  le 
rayon  incident;  il  prend,  en  émergeant  dans  l’air,  la  direction  Cl.  (à‘ 
résultat  peut  être  ainsi  généralisé  : quand  la  lumière  rebrousse  chemin, 
elle  repasse  exactement  par  la  route  qu’elle  avait  suivie  dans  sa  marche 
directe.  Cette  loi  esl  exprimée  par  la  formule 

«Il  I 1 

siii  U H 

dans  laquelle  1 esl  le  nouvel  angle  d’incidence  tel  ([ue  RC.N',  et  11  esl 
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raii{;le  de  lélraclioii  IC.\  coi restiuiidaiil.  L’appareil  déeiil  vérilie  celle 
loi.  Il  sullil  de  faire  arriver  le  rayon  suivant  UC;  on  le  voit  sorlii-  .sui- 
vant Ci. 

OlNCtiNMion  de  Ib  fnrmule  précédente.  — La  COIIliaissaiiee  de 
l'indice  de  réfraction  d'une  substance  permet 
d’évaluer  iinmédialenient  l’angle  de  réfraction 
qui  correspond  à tel  ou  tel  angle  d’incidence. 
Une  constmclion  géoniélrique  suHira  dans 
chaque  cas,  mais  il  vaut  encore  mieux  recourir 
aux  tables  de  sinus  pour  obtenir  pronqitenieni 
la  solution  demandée. 

Soit  IC  {/i(/.  622)  le  l•ayün  lumineux  faisant 
avec  la  normale  à la  surface  île  séparation  de 
l'air  et  de  l’ean  un  angle  connu  ICN.  Je  trace  11',  qui  est  le  sinus  de 
l’angle  d’incidence  : il  s’agit  de  trouver  l'angle  de  réfraction.  Il  est 
donné  par  la  formnle  ; 

siii  i t 

sin  ;■  r>’ 

d'on  l’on  lire 


t iu.  oii. 


SOI  r = ^ SIM  / 


l'oiir  obtenir  la  valeur  de  l’angle  r,  je  prends,  à partir  du  point  C,  une 

longueui  Cl)  = ^11';  par  le  point  D,  je  mène  à la  normale  une  parallèle 
un,  qui  rencontre  la  circonférence  en  U;  CU  représente  alors  le  rayon 
réfracté.  En  effet,  abaissons  la  perpendiculaire  RQ,  nous  aurons 

Ulj=  Cl)=  ^ 11’,  ou  bien  1^—  \- 

.\vec  une  table  de  sinus,  l’opération  serait  plus  simple  ; on  cherche- 
rait le  sinus  de  ICN,  on  prendrait  les  j de  la  valeur  trouvée;  on  aurait 
le  sinus  de  l’angle  de  réfraction,  et  la  table  même  donnerait  ensuite 
l’angle  de  réfraction.  En  réalité,  les  tables  donnent  les  logarithmes; 
mais  il  importe  peu;  en  principe,  les  opérations  à faire  restent  les 
mêmes. 

Les  figures  625  et  624  montrent  la  marche  de  la  lumière  qui  passe  de 
l’air,  soit  dans  l’eau,  soit  dans  le  diamant.  Elles  ont  été  tracées  pour 
les  angles  d’incidence  de  20",  40",  00”,  80".  Au  rayon  IC  correspond  le 
rayon  réfracté  CR,  à l'C  le  rayon  réfracté  CR',  et  ainsi  de  suite.  L’angle 
de  réfraction  est  toujours  plus  petit  que  l’angle  d’incidence,  puisque  n 
est  plus  grand  ipie  runilé.  Il  est  bon  de  rcmaripicr  que  les  angles  d’in- 
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j.i/ 

(•ideiici:  ci  oisseiit  dans  toute  lu  série  des  valeurs  plus  rapideiiieiit  que  les 
angles  de  réfraction. 


.iiéthodc  K«ni-ralc.  — (Jucllc  que  Soit  la  valeur  h de  l'iiidiee 
de  réfraction,  on  peut  oUtenir,  par  une  construction  géométrique  (jui 
est  tout  à fait  générale,  la  direc- 
tion du  rayon  réfracté  ; celle  du 
rayon  incident  étant  donnée. 

Soit  AB  (fig.  6‘25)  la  surface  de 
séparation  des  deux  milieux,  Ki 
le  rayon  incident.  Dn  point  C, 
comme  centre,  avec  des  rayons 
Et; I et  CK'  = n,  je  décris  des 
circoid’érences  de  cercle  ; du  point 
iM,  où  le  rayon  incident  pi'olongé 
rencontre  la  première  circ.oufé- 
rence,  je  mène  une  |ierpendiculaire  à AB,  je  joins  le  point  I!  où  cette 
perpendiculaire  rencontre  la  seconde  circoidérence,’au  cenirr  C;  (dl  est 
la  direction  du  rayon  rétracté.  En  effet,  on  a l-a  relation  connue  : 

.MC sin  Miu; siti  ItC.V 

i;i!  sin  C\IK  sin  MC.\' 

Ou  bien 

sin  HCfi'=  sin  AICS'  ' 

U 

Mais  MGN'  é;ale  ICN,  égale  l’angle  d’incidence;  donc  BCN'  est  bien 
l’angle  de  réfraction  demandé. 

I2SÔ.  Allèle  limite.  — Tout  à I heure,  nous  avions  déterminé  succes- 
sivement lesaiiglesde  réfraction  cori'espondants  à des  angles  d'incidence 
|dus  petits  (pie  80”.  Si  l’on  fait  grandir  l'angle  d’incidence  au  delà 
de  80  ',  l’angle  de  réfraction  augmentera  aussi,  mais  sera  toujours  plus 
petit  (pie  l’angle  d’incidence.  Cependant  l angle  d’incidence,  en  aug- 
mentant toujours,  ne  (leut  pas  dépasser  00”,  dont  le  sinus  est  égal  à 1. 

II.  22 
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Donc  l’angle  tle  rél'raclion  ne  peut  pas  dépasser  une  certaine  valeur 
plus  petite  que  00"  qui  représente  ce  qu’on  a appelé  Vamjle  liviile, 
et  dont  le  sinus  est,  s’il  s’agit  du  passage 

de  la  lumière  de  l’air  dans  l’eaii,  les  ^ du 
sinus  de  l’angle  d’incidence,  c’est-à-dire  les  ^ 

de  l’unité.  Kn  recourant  aux  tables  de  loga- 
rithmes, on  reconnaît  que  dans  ce  cas  parti- 
culier l’angle  limite  a pour  valeur  48“  35'. 
Par  une  constiaiction  géométrique,  on  peut  ar- 
river à la  même  valeur  {ftg.  6'26)  ; s’il  s’agis- 
sait de  l’air  et  du  ci'own,  l’angle  limite  serait  égal  à 41"  environ. 

L’angle  limite  représentant  la  valeur  de  l’angle  de  réfraction  pour 
laquelle  sin  i est  le  plus  grand  possible,  c’est-à-dire  égal  à l’unité;  on 

aura  généralement  la  grandeur  de  cet  angle  par  la  i’urmule  = 
dans  laquelle  sin  i devra  être  remplacé  par  1 . D’où  = n,  ou  bien 
sinr=J- 

L’angle  limite  est  donc  toujours  tel  que  son  sinus  est  l’inverse  de  l'in- 
dice de  réfraction. 

128'i.  PhénoméneH  qui  dépendent  de  l'nngle  limite.  — Un  plon- 
geur qui  lixe  ses  regards  vers  la  surface  de  l’eau  qui  est  au-dessus  de  sa 
tête,  voit  par  réfraction  le  tableau  déformé  des  objets  extérieurs  qui  se 
trouvent  comme  accumulés  dans  un  petit  espace.  Ce  tableau  est  compris 


. N 

I 

I 


O 


Fie-  »i7. 

tout  entier  dans  le  cône  droit  dont  l’axe  est  la  verticale  OP  (fig.  627),  et 
dont  la  génératrice  OC,  fait  un  angle  de  48"  55'  avec  cet  axe.  Suivant  cette 
ligne  OC,,  arrivent  les  rayons  qui  ont  rasé  la  surface,  c’est-à-dire  ceux 
(|ui  viennent  des  objets  situés  à l’horizon;  et  ceux-là  sont  évidemment 
les  derniers  rayons  qui  |)euvent  pénétrer  dans  le  liquide.  Toute  la  sur- 
face de  l’eau,  en  dehors  d\i  cône  C,OC.,  est  comme  opaque  pour  le  pion- 


s 


Fig. 
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f'tmr  ainsi  placé.  De  là,  une  conséquence  curieuse,  c’est  que,  si  l’intei- 
valleC,C,  était  couvert,  aucun  rayon  lumineux  provenant  de  l’extérieur 
ne  parviendrait  à l’observateur. 

1285.  Réflexion  totale.  — Si  nous  examinons  la  marche  inverse  de 
la  lumière;  c'est-à-dire  si  nous  supposons  qu’elle  chemine  de  l'eau  dans 
l'air,  ou  du  verre  dans  l’air,  la  connaissance  de  l’angle  limite  nous  con- 
duit à des  résultats  très-importants.  Ainsi,  le  rayon  incident  {fiij.  025} 
qui  tomberait  successivement  suivant  UC,  H'C,  R"C,  R'"C  se  rélracterait 
dans  les  directions  Cl,  Cl',  CF",  Cl"' ; mais  si  l’on  continuait  à Faire 
croitre  l’angle  que  lait  le  rayon  incident  avec  la  normale,  l’angle  de  ré*- 
fraction  grandirait,  et  quand  l’angle  d’incidence  serait  devenu  égal  à ce 
i|ue  nous  avons  appelé  l’angle  limite  R'^CN'  {fig.  626),  le  rayon  réfracté 
raserait  la  surface,  en  théorie  du  moins.  KnIin,  si  l’angle  d’incidence  dé- 
passait l’angle  limite,  que  deviendrait  l’angle  de  réfraction?  La  formule 
n’a  plus  de  sens  ; car  elle  exigerait  que  sin  i Fût  plus  grand  que  l’unité, 
ce  qui  est  impossible;  il  faut  donc  recourir  à l’expérience  directe  pour 
savoir  ce  que  devient,  dans  ce  cas,  le  rayon  de  lumière. 

Un  trouve  que  dans  ces  conditions,  il  n’y  a plus  de  faisceaux  lumi- 
neux émergents,  un  rayon  tel  que  R”C  ne  traverse  plus  la  surface  AR, 
il  se  réfléchit  sur  cette  surface  et  la  réflexion  a lieu  avec  un  éclat  remai- 
quable.  Le  rayon  réfléchi  est  tellement  brillant  que  le  miroir  le  plus 
poli  ne  produit  pas  une  réflexion  aussi  intense.  La  réflexion  est  dite 
totale. 

1286.  PriaiBc  é réflexion  lotnie.  — La  réflexion  totale  est  employée 
très-fréquement  en  physique.  L'angle 

L qui  lui  correspond  se  détermine  [ 

comme  l’angle  limite;  on  le  calcule _\  ,j 

par  la  formule  sin  L = - qui,  appli- 
quée au  verre,  donne  en  moyenne  un 
angle  de  42“.  Cette  valeur  permet 
d’employer  les  prismes  de  verre, 
comme  des  appareils  réfléchissants, 

(jui  remplacent  avec  beaucoup  d’a- 
vantage les  miroirs  ordinaires;  dans 
lin  grand  nombre  d'expériences  d’op- 
tique. Le  prisme  à réflexion  totale 
est  un  prisme  droit  dont  la  buse  est 
un  triangle  rectangle  isocèle.  Lu  figure  628  lepiéseiite  une  coupe  ARC 
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du  pri^^luu  par  un  plan  pürpeudiculaii  c aux  aréleH.  Sur  ruiu:  des  laces 
AB  de  l’aii^du  droit,  ou  fait  arriver  un  rayon  perpeudiculaire  à celte 
face,  ce  rayon  KF  pénétre  sans  déviation  suivant  FG  et  frappe  BC  eu 
faisant  avec  la  normale  un  angle  dont  la  valeur  (45")  est  supérieure  à 
celle  de  l’angle  limite.  La  réllexion  totale  aura  donc  lieu,  et  le  rayon 
rélléchi  Gl,  tombant  perpendiculairement  sur  AC,  émergera  dans  l’air 
sans  éprouver  aucune  déviation  nouvelle.  Tout  se  passera  comme  si 
le  rayon  incident  avait  été  courbé  à angle  droit. 

1287.  PhenoméncM  natoreln  dépendant  de  la  réfraction.  — Ré- 
fraction atmosphériqne.  — La  théorie  qui  vient  d’être  donnée,  ex- 
plique de  suite  les  phénomènes  les  plus  simples  de  la  réfraction  : une 
pièce  de  monnaie  dont  le  bord  est  en  I’  envoie,  nous  l’avons  constaté 
(1275),  des  rayons  tels  que  PC,  qui  se  brisent  en  C et  cheminent  en  sui- 
vant la  direction  CO.  On  explique  de  même  ce  fait  bien  connu  de  la  rame 
qui  parait  brisée  à l’endroit  où  elle  pénétre  dans  l’eau. 

Mais  parmi  les  faits  qui  dépendent  de  la  réfraction,  il  en  est  un  très- 
important  en  astronomie,  c’est  celui  de  la  réfraction  atniosphérique.  Il  a 
pour  effet  de  faire  apparaître  les  astres  en  des  positions  autres  que 
celles  qu’ils  occu|)ent  réellement.  Les  astronomes  l’ont  connu  depuis  les 
temps  les  plus  anciens:  Ploléinée,  qui  vivait  dans  le  deuxième  siècle  de 
notre  ère,  avait  même  commencé  une  excellente  étude  du  phénomène,. 

dans  l’espérance  de  corriger  les 
erreurs  qu’il  apportait  aux  ob- 
servations. iNos  connaissances 
actuelles  rendent  facile  l’exa- 
men de  l’influence  générale  qu’il 
exerce. 

Soit  en  effet  'F  la  terre  (/i;/. 11211), 
soit  AB  la  direction  de  la  lu- 
mière qui  vient  d’une  étoile.  Ce 
rayon  marche  d’ahord  dans  le 
vide  ; à son  entrée  dans  l’atmo- 
spliére  il  se  réfracte  et  se  rap- 
proche de  la  normale  ]SN'  ; et 
comme  les  couches  d’air  sont 
d’autant  plus  denses  qu’elles  sont  plus  voisines  de  la  surface  du  sol,  on 
a une  série  continue  de  réfractions  qui  écai'tciit  toujours  le  l’ayon  dans 
le  même  sens  et  lui  font  suivre  une.  ligne  courbe.  L’effet  produit  est 
tel  que  l’astre  parait  au  spectateur  placé  en  A'  dans  la  direction  B'A';  il 
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semble,  dans  le  ciel,  plus  haut  qu’il  ne  l’est  eu  réalité.  Le  phénomène 
est  plus  prononcé  quand  l’astre  est  voisin  de  l’horizon  ; il  est  sans  in- 
lluence  appréciable  sui’  les  obsei  vations,  quand  l’astre  est  voisin  du 
zénith. 

Jusqu’à  présent,  aucun  moyen  de  correction  d’une  précision  satisfai- 
sante ne  permet  de  rectifier  les  résultats  fournis  par  l’observation,  quand 
on  veut  déterminer  la  hauteur  des  astres,  au  moins  toutes  les  fois  que 
i;ette  détermination  est  faite  dans  des  régions  éloignées  du  zénith. 

Pour  donner  une  idée  nette  de  la  valeur  de  la  réfraction  atmosphé- 
rique, nous  dirons  que  le  soleil  apparaît  tout  entier  au-dessus  de  l’ho- 
rizon, alors  qu’en  réalité  il  est  entièrement  au-dessous.  Le  n’est  qu’au 
moment  où  son  bord  inférieur  parait  à nos  yeux  que  son  bord  supérieur 
atteint  l'éellement  le  plan  de  l’horizon. 

1288.  .WraKr.  — Le  phénomène  de  la  réflexion  totale  rend  compte 
d’un  effet  singulier  que  l’on  observe  surtout  dans  les  plaines  arides, 
échauffées  par  le  soleil,  et  qu’on  désigne  sous  le  nom  de  mirage.  Dans 
l'expédition  d’Égypte,  nos  soldats  en  ont  été  souvent  témoins.  Voici 
comment  Monge  le  décrit  : 

'(  Dès  que  la  surface  du  sol  est  suffisamment  échauffée  par  la  présence 
« du  soleil,  et  jusqu’à  ce  que,  vers  le  soir,  elle  commence  à se  refroidir, 
'(  le  terrain  ne  parait  plus  avoir  la  môme  extension,  et  il  parait  terminé, 
■1  à une  lieue  environ,  par  une  inondation  générale.  Les  villages,  qui  sont 
« placés  au  delà  de  cette  distance  paraissent  comme  des  îles  situées  au 
« milieu  d’un  grand  lac,  et  dont  on  serait  séparé  par  une  étendue  d’eau 
K plus  ou  moins  considérable.  Sous  chacun  des  villages  on  voit  son 
'(  image  renversée;  telle  qu’on  la  verrait  effectivement  s’il  y avait  une 
« surface  d’eau  réfléchissante  ; seulement,  comme  cette  image  est  à une 
(I  assez  grande  distance,  les  petits  détails  échappent  à la  vue,  et  l’on  ne 
« voit  distinctement  que  les  masses  ; d’ailleurs,  les  bords  de  l’image 
« renversée  sont  un  peu  incertains  et  tels  qu’ils  seraient  dans  le  cas 
<1  d’une  eau  réfléchissante,  si  la  surface  de  l’eau  était  un  peu  agitée. 

(I  A mesure  que  l’on  approche  d’un  village  qui  parait  placé  dans 
« l’inondation,  le  bord  de  l’eau  apparente  s’éloigne  ; le  bras  da  mer 
« qui  semblait  vous  séparer  du  village  se  rétrécit;  il  disparait  enfin  en- 
« tiérernent,  et  le  phénomène  qui  cesse  pour  ce  village  se  reproduit 
« sur-le-champ  pour  un  village  que  vous  découvrez  derrière,  à une 
Il  distance  convenable. 

« .Ainsi,  tout  concourt  à compléter  une  illusion  qui  quelquefois  est 
« cruelle,  surtout  dans  le  désert,  parce  qn’elle  vous  présente  vainement 
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« l’imagp  de  l’eati  dans  le  temps  môme  on  vous  en  éprouvez  le  plus 
« grand  besoin.  » 

Monge  expliqua  le  phénomène  par  réchauffement  des  couches  d’air 
voisines  du  sol.  .\u  contact  du  sable  qui  est  brûlant,  l’air  s’échauffe, 
monte  et  laisse  la  place  à une  nouvelle  couche  qui  s’échauffe  et  monte 
à son  tour.  Mais,  malgré  ces  mouvements,  qui  tendent  à rétablir  l’équi- 
libre normal,  il  n’en  est  pas  moins  vrai  qu’à  un  moment  donné,  les 
couches  les  plus  chaudes  et  par  suite  les  moins  denses,  sont  toujours 
les  plus  voisines  de  la  terre.  Ces  couches  inférieures  se  comportent  alors 
comme  un  milieu  moins  réfringent,  placé  au-dessous  d’un  milieu  plus 
réfringent. 

Cela  posé,  indiquons  les  couches  successives  de  l’atmosphère  par  les 
horizontales  tracées  sur  la  figure.  Soit  A (fig.  650),  le  sommet  d’un  arbre. 


1,’n  r.iyon  AB,  qui  émane  de  A,  arrive  en  B à la  surface  de  séparation  de 
deux  couches  d’air  ; il  se  réfracte,  s’écarte  de  la  normale  puisqu’il  pé- 
nètre dans  un  milieu  moins  dense  et  suif  une  direction  telle  que  BC. 
lin  écart  semblable  par  rapport  û la  normale  se  reproduit  à chaque  nou- 
velle surface  de  séparation.  Mais  le  phénomène  continuant  dans  le  même 
sens,  et  l’angle  d’incidem^e  grandissant  tonjonrs,  le  rayon  peut  arriver 
en  H à la  surface  de  séjiaration  <le  deux  couches  sons  un  angle  qui  soit 
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précisément  égal  à l'angle  limite.  Dés  lors  la  réfraction  n’a  plus  lieu  ; la 
réflexion  totale  se  produit  et  le  rayon  se  réfléchit  de  H vers  0.  Il  arrive 
à l’œil  de  l’observateur  dans  une  direction  telle  que  l'image  du  point  A 
parait  en  A'.  D’ailleurs  des  rayons  directs,  qui  ont  suivi  une  autre  route, 
arrivant  à l’œil  sans  avoir  subi  une  réfraction  très-grande,  on  apercevra 
l’objet  en  A,  et  son  image  en  A',  comme  si  la  réflexion  avait  eu  lieu  dans 
un  miroir  plan. 

Mais  le  mirage  s’observe  alors  même  qu’aucun  objet  ne  s’élève  à la 
surface  du  sol.  Dans  les  déserts  de  l'Afrique,  une  nappe  d'eau  apparait 
souvent  dans  le  lointain  produisant  une  illusion  complète.  Monge  a fait 
voir  que  dans  ce  cas  le  phénomène  était  dû  à la  lumière  bleue,  qui  illu- 
miue  les  couches  supérieures  de  l’atmosphère  et  qui  se  réfléchit  comme 
celle  qui  provient  de  tout  objet  élevé  au-dessus  de  la  surface  du  sol.  L<' 
spectateur  est  trompé  et  croit  l'existence  d’niie  nappe  d'eau,  parce 
qu’en  réalité,  nous  reconnaissons  la  présence  de  l’eau  dans  le  lointain, 
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par  la  lumière  du  ciel  qu’elle  réflécbit.  Nous  avons  voulu,  par  la  li- 
gure f)51,  appeler  l’attention  sur  ce  phénomène  de  mirage,  qui  est  l’un 
des  plus  fréquents  au  désert.  Il  est  bon  néanmoins  d’ajouter  que  le  mirage 
ne  fait  une  illu.sion  complète  que  si  l’on  n’est  pas  familiarisé  avec  ses 
effets.  L’Arabe,  même  dans  une  région  du  désert  qu’il  ne  connaît  pas, 
distingue,  sans  hésiter,  l’eau  vraie  de  l’eau  apparente.  Quand  une  nappe 
d’eau  existe  réellement,  le  terrain  humide  qui  la  borde  prend  une  teinte 
foncée  qui  est  tout  à fait  caractéristique. 

128*,).  PasHaKe  de  la  lomiere  A (ravern  une  lame  A faeei»  pa- 
ralièien.  — Tout  rayon  de  lumière  EF  (fig.  032),  qui  traverse  une  lame 
à faces  AB  et  LD  parallèles  entre  elles,  donne  un  rayon  émergent  GH  qui 
est  parallèle  au  rayon  incident.  C’est  un  résultal  que  tout  le  monde  con- 
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naît;  il  ii'esl  personne  qui  n'ail  remarqué  qu'à  travers  une  vitre  plane 
et,  partout  également  épaisse,  les  objets  extérieurs  paraissent  à leur 
place,  comme  si  la  vitre  n’était  pas  interposée.  Cependant,  à l’entrée  et 
„ ' à la  sortie  du  verre,  les  ravons  lu- 

K'  *!  |M  ’ - 

' i I mineux  ont  dû  se  réfracter  ; mais  les 

I I deux  réfractions  produisent  des  el- 

_ ._H  tels  inverses  qui  se  détrui.sent.  Kn 

f effet,  le  rayon  incident  KF  tombant 

sur  la  face  AP.  se  brise  et  donne  le 

\ *’  rayon  réfracté  Fti  dont  on  déter- 


) 


\ 


Fiif.  tiSi. 


minera  la  direction  en  appliquant 
la  loi  de  Descartes.  La  normale  MM', 
menée  en  G à la  face  CD,  est  paral- 
lèle à la  première  normale  NM'  ; 
d’oi'i  il  suit  que  l’angle  d’incidence  MGF  sur  la  seconde  face  est  égal  à 
l’angle  GFN'  du  premier  rayon  réfiac.lé.  liéciproquement  (1280),  l’angle 
de  réfraction  IIGM'  devra  être  égal  au  (.remier  angle  d’incidence  NFE  : 
le  rayon  GH  doit  donc  sortir  parallèlement  à KF. 


11.  — PH  ISUKS. 


i:-l 


\ 1 


K M 


,1  if 


1200.  Effeia  de»  prismes.  — Dans  la  ligure  précédente,  supposons 
que  la  face  GD,  eu  lournani  autour  d’une  ligne  passant  par  le  point  G, 
(.  reste  perpendiculaire  au  plan 

du  papier  et  prenne  la  position 
G'D'  (fiff.  055).  Le  milieu  ré- 
fringent terminé  par  la  face  AP> 
et  par  la  nouvelle  face  G'D' 
constitue  ce  qu’on  appelle  nu 
priame,  c’est-à-dire  un  milieu 
terminé  par  di'ux  faces  planes 
non  parallèles.  Kn  même  temps 
que  G'D' a tourné  autour  de  G, 
la  normale  MM'  a été  déviée  de 
la  même  quantité  angulaire; 
elle  a pris  la  position  l'D',  et 
de  toute  la  quantité  dont  1a 


V 


v\ 


\ 


l'angle  d'incidence  FGM  .s’est  augmenté 
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normale  a tourné.  Il  faut  donc  que  l’angle  d’émergence  change  en 
même  temps.  Par  suite,  le  rayon  sortant  du  prisme  ne  peut  pas  rester 
dans  la  direction  GH,  il  doit  prendre  une  direction  telle  que  GH',  et  dès 
lors  il  ne  peut  plus  être  parallèle  au  rayon  incident.  L’effet  du  prisme 
a été  de  produire  une  déviation  angulaire  du  rayon  émergent  par  rap- 
port au  rayon  incident  ; et,  par  cette  déviation,  le  rayon  lumineux  est 
éloigné  du  sommet  de  l’angle  (|uc  font  entre  elles  les  deux  faces 
AlLC'l)'. 

Si  l’on  fait  tourner  la  lace  Cl)  en  sens  inverse,  et  que  D aille  vers  H,  la 
normale  tournera  également  ; l’angle  d'incidence  diminuera  ; l’angle 
d’émergence  devra  donc  diminuer  aussi;  le  rayon,  à sa  sortie  du 
prisme,  suivra  une  direction  nouvelle,  et  le  rayon  émergent  s’écartera 
du  sommet  de  l’angle  que  fout  les  deux  faces  cuire  elles;  il  sera  toujours 
rejeté  vers  la  hase  du  prisme.  Pour  une  inclinaison  suffisante  de  la 
face  t;i),  la  normale  PP'  changera  de  côté  par  rapport  à FG,  mais  la  dé- 
viation du  rayon  GH  u'en  sera  que  plus  considérable. 


( 


(■'ig.  (>5i.  Fi{;. 


Les  ligures  034  et  633,  ainsi  que  la  ligure  630,  montrent  que  la  dé- 


viation du  rayon  lumineux  due  à l’interpo- 
sition d’uu  prisme  écarte  toujours  la  lu- 
mière du  sommet  de  l’angle  A que  forment, 
eu  se  rencontrant,  les  deux  faces  AB,  AC. 
Les  deux  dernières  figures  ont  été  tracées 
de  telle  manière  que  l’un  des  rayons  fût 
perpendiculaire  à l’une  des  faces  ; nous 
avons  voulu  montrer  par  là  que,  sous  cer- 


taines conditions,  les  faces  AB,  CH  iiou- 


Fi;;.  (mU». 


vaiciit  ne  pas  dévier.  Imites  deux  à la  fois,  la  lumière  qui  traverse  le 


pri.sïiie. 

ll2!H.  C'<»nNlriii-li«n  qui  donne  le  raj'on  émergent. 
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— On  peut,  à l’aide  d’une  construction  géomêtritjue  très-simple  et  ijui 
s’explique  par  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut  (g  1282  J obtenir  la  marche 
du  rayon  de  lumière  dans  le  prisme  et  à sa  sortie  du  prisme.  On  donne 
la  direction  IC  du  rayon  incident  (fig.  057),  l’angle  réfringent  BAB'  du 
prisme  et  l’indice  de  réfraction  n de  la  matière  qui  le  forme.  Du  point  C 
comme  centre,  avec  des  rayons  CN'  = n,  CM  = t,  on  décrit  des  cir- 
conférences. Par  le  point  M,  où  le  rayon  incident  IC  prolongé  rencontre 
la  circonférence  de  rayon  1,  ou  mène  une  perpendiculaire  à la  face  AB 
du  prisme;  puis  on  joint  le  centre  C avec  le  point  B de  rencontre  de 
cette  perpendiculaire  avec  la  circonférence  de  rayon  n.  Nous  avons  dé- 
montré que  CT  est  le  rayon  réfracté  dans  l’intérieur  du  prisme.  On  pro- 
longe la  ligne  CT  jusqu’au  point  P où  elle  rencontre  la  circonférence  de 
rayon  n ; puis  on  mène  QP  perpendiculaire  à la  seconde  face  AB'  du 
prisme.  Il  est  facile  de  démontrer  que  CQ  est  la  direction  du  rayon  émer- 
gent. Il  n’y  a plus  alors  qu’à  mener  par  le  point  T la  parallèle  TE  à CQ, 
pour  que  le  problème  soit  complètement  résolu. 


r 


Fig.  057.  Fig.  (>58. 


Ces  prismes  que  Pou  emploie  dans  les  expériences  d’optique  ont,  eu 
général,  la  forme  d’un  prisme  droit  P à ha.se  triangulaire,  tel  que  le  re- 
présente la  figure  038.  C’angle'  di(‘dre  formé  par  les  deux  plans  que  la 
lumière  traverse  ))orte  le  nom  à’anglc  ri'-fnngrni  du  prisme.  Dans  les 
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figures  6.34,  033,  630,  c’est  l’angle  A qui  représente  l’angle  réfringent. 
Kn  général  aussi,  les  expériences  sont  disposées  de  telle  façon,  que  le 
rayon  incident  EF  soit  dans  un  plan  perpendiculaire  aux  arêtes  latérales 
du  prisme,  et  tous  les  phénomènes  de  réfraction  ont  lieu  dés  lors  dans 
ce  plan;  les  résultats  observés  ont,  de  cette  manière,  une  plus  grande 
netteté.  Ce  sont  les  conditions  que  nous  avons  admises  dans  les  cas 
traités  précédemment. 

1292.  Déviation  minimum  de  la  inmière  dans  les  prismes.  — Si, 

quand  la  lumière  traverse  un  prisme,  on  suppose  le  rayon  incident  et 
le  rayon  émergent  prolongés  jusqu’à  leur  point  de  rencontre,  on  trouve 
que  ces  deux  rayons  EF,  GII  {fig.  634)  font  entre  eux  un  angle  d dit  ongle 
de  déviation  dont  la  valeur  dépend  de  l’indice  de  réfraction  de  la  sub- 
stance, de  l’angle  réfringent  A et  de  l’angle  d’incidence  EFN  du  rayon 
-sur  la  face  d’entrée  AB  du  prisme.  On  peut  montrer  par  une  expérience 
simple,  à tout  un  auditoire,  les  valeurs  successives  que  peut  prendre 
cet  angle  de  déviation  quand  on  fait  varier  l’angle  d’incidence  seulement. 
Il  suffit  de  faire  tomber  dans  la  chambre  noire  un  faisceau  horizontal  de 
lumière  solaire  sur  le  bord  d’un  prisme  de  manière  que  l’arête  horizon- 
tale A de  ce  prisme  coupe  à peu  près  le  faisceau  en  deux  parties  égales. 
On  voit  alors  les  rayons  de  lumière  directe  passant  au-dessus  du  prisme, 
aller  former  sur  le  mur  qui  est  en  face  de  l’ouverture  du  volet  une  image 
blanche  très-brillante,  tout  en  éclairant  sur  leur  trajet  les  poussières  de 
l’air.  En  même  temps,  la  portion  réfraclèe  du  faisceau  lumineux  va  for- 
mer sur  le  mur  une  image  colorée  toujours  rejetée  vers  la  base  du 
prisme.  La  marche  des  rayons  émergents  est  visible  tout  aussi  bien  que 
celle  des  rayons  directs  par  l’illumination  qu’ils  produisent  sur  leur 
passage.  L’angle  de  déviation  est  donc  manifeste  pour  l’observateur.  Si 
on  fait  alors  tournei'  le  prisme  autour  de’ son  axe  de  figure  dans  un  sens 
convenable,  on  voit  l'image  colorée  se  l'approcher  de  l’image  fixe, 
l’angle  de  déviation  diminuer  de  plus  en  plus,  jusqu’à  ce  (pi’il  atteigne 
une  valeur  minimum  qu’on  ne  peut  dépasser,  quel  que  soit  le  sens  de 
la  l'Otation  communiquée  nu  prisme.  Le  calcul  et  l’expérience  s’accor- 
dent pour  prouver  que  lorsque  cette  déviation  minimum  est  atteinte, 
les  angles  d’incidence  et  d’émergence  EF.\,  'HGN'  sont  égaux.  On  a 
d’ailleurs,  en  -appelant  i et  e les  angles  d’incidence  et  d’émergence,  r 
l’angle  de  réfraction  à la  première  face  et  r'  l’angle  d’incidence  sur  la 
seconde  face  : 


rf  = 1 — r -f-  c — i'  = i + e — !r  -I-  r'' 
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mais  J'  + »■'  = A;  et  comme  dans  le  cas  de  l’angle  de  déviation  niinininm, 
que  nous  nommerons  D,  on  a ; e = i et  r = / on  en  déduit  : 

H = 2t  — A ou  t - 

et  r=‘^, 

siilisliluaut  ces  valeurs  de  i el  de  r,  dans  la  formule  — - n 

SIM  r 

1 

sin  ^ [\  + If 

il  vieni  </  = 

si  II  5 . A 

qui  permet  de  déterminer  n lorsque  1)  et  A ont  élé  mesurés  exacte- 
ment. 

1295.  Ouaiid  on  vent  employer  des  prismes  liquides,  on  se  sert  de 
llaeons  prismatiques  .smnblables  à celui  de  la  figure  0.59,  dans  lesquels 
ou  introduit  du  liquide  par  l’ouverlure  B.  Alors,  à travers  les  lames  de 


Fig.  C59. 


\ene  très-minces  à l'a<;es  parallèles  qui  limitent  le  prisme  liquide 
en  O et  en  0',  on  peut  faire  passer  un  rayon  de  lumière  qui  est  forcé, 
avaid  son  émergence,  de  clieminer  dans  l'intérieur  de  la  masse  li- 
i|iiide. 
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l'aniii  les  diverses  coiirbures  que  peuvent  alTecler  les  suiraces  qui 
liinilent  les  milieux  rérringenls,  il  en  est  qui  leur  donnent  b propriété 
de  produire,  sans  déformatio;i  notable,  des  images  agrandies  on  dimi- 
nuées, des  objets  extérieurs;  habituellement,  les  surfaces  employées 
dans  ce  but  sont  sphériques.  Les  milieux  réfringents,  ainsi  constilués, 
représentent  les  pièces  essentielles  qui  composent  les  instruments  d'oii- 
tit|ue,  et  à ce  point  de  vue  ils  ont  une  grande  importance.  N’auraient-ils 
pas  cette  utilité  pratique,  que  les  phénomènes  intéressants  auxquels  ils 
donnent  naissance  suffiraient  pour  justifier  l’étude  altenlive  que  nous 
allons  en  faire. 

I!294.  m»eri*e»  NorteM  de  len«iilcii. — Les  corps  réfringents,  limités 
par  des  surfaces  sphériques,  s’appellent  des  lentilles.  Il  y a autani 
d’i'spéces  de  lentilles  que  de  groupements  possibles  de  deux  surfaces  de 
ce  genre.  On  peut  donner  à rune  et  à l’autre  tel  rayon  de  courbure  que 
l’on  désire  ; on  peut  même  prendre,  égal  à l’infini,  le  rayon  de  Tune 
des  surfaces  : ce  qui  revient  à la  remplacei-  par  un  plan. 

Malgré  les  formes  diverses  qu’elles  affectent,  toutes  les  lentilles  onl 
été  classées  en  deux  groupes,  et  cette  classification  est  fondée  sur  la  con- 
sidération des  deux  effets  optiques  qu’elles  exercent.  Le  premier  groupe 
comprend  toutes  celles  qui  jouissent  de  la  propriété  de  provoquer  la 
convergence  des  rayons,  qui  allaient  en  s’écartant  les  uns  des  antres. 
On  les  appelle  à cause  de  cela  lentilles  convenjentes.  Par  leurs  fuî  mes, 
elles  présentent  un  caractère  commun;  elles  sont  plus  épaisses  au  mi- 
lieu que  vers  les  bords.  Les  figures  tUO,  liil,  (iiü,  représentent  la  coiqie 
de  quelques-unes  d’entre  elles.  La  lentille  de  la  figure  640  est  dite  bi- 
ennvexe;  celle  de  la  figure  6VI,  ]il an-convexe,  et  la  deniiére  (fig.  64‘Ji, 
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(|iii  esl  concave-convexc  se  iiumine  ménisque  convergent.  Le  rayon  de 
courbure  de  la  surface  concave  esl  ici  plus  grand  que  celui  de  la  surface 
convexe.  Les  lentilles  du  second  groupe  sont  plus  minces  au  milieu 
qu'aux  bords  : on  les  nomme  lentilles  divergentes,  car  elles  augmentent 


Fis-  iHO.  Fig.  641.  Fig.  GAi.  Fig.  61."..  Fig.  611.  Fig.  645. 

la  divergence  des  rayons.  Les  figures  ci-jointes  représentent  les  coupes 
de  plusieui's  de  ces  lentilles.  On  voit,  dans  la  figure  645,  une  lentille 
biconcave;  dans  la  figure  644.  une  lentille  plan-concave,  et  dans  la  fi- 
gure 645,  ^une  lentille  concace-convexe  ou  ménisque  divergent.  Dans 
celle  dernière  espèce  de  lentille,  c’est  la  surface  concave  qui  a le  rayon 
de  courbure  le  plus  petit. 


I. — I.ENiILLES  COSVEKCEÎiTF.S 


1265.  PaHMaige  de  la  lamière  d'nn  milieu  indélini  daiiH  un  autr 
inilleti  Indéfini  Méparé  du  premier  par  une  nurfaee  «iphérlque. 

-Vvanl  d’aborder  l’étude  de  la  réfraction  des  rayons  lumineux  dans  les 
lentilles,  plaçons-nous  d’aliord  dans  le  cas  le  plus  simple  : celui  où  la 
lumière  passe  d’un  milieu  indéfini  tel  que  l’air,  dans  un  autre  milieu 
indéfini  tel  (|ue  le  verre,  dont  l’indice  de  réfraction  est  n ; la  surface  de 


V 


Fig.  »4f>. 


réparation  des  deux  milieux  étant  une  surface  sphérique  MN.  — Soit  XV 
ime  ligne  ou  axe  passant  par  le  centre  0 de  la  sphère  (fig.  646),  I’  un 
point  lumineux  pris  sur  cette  ligne,  PI)  un  l ayon  incident  faisant  avec  la 
normale  un  angle  d’incidence  i ; HP'  la  direction  du  rayon  réfracté,  i', 
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l’unglu  de  rélraclioii . Soient  a,  b,  c les  angles  laits  avec  l’axe  par  le  rayon 
incident,  le  rayon  de  la  sphère  et  le  rayon  réfracté;  ji,  et  p'  les  distances 
de  1’  et  de  P'  à la  surface  de  séparation  des  deux  milieux,  et  enfin  r le 
rayon  1)0  de  la  sphère. 

Nous  supposons  le  rayon  incident  faisant  avec  l'axe  unangle  assez  petit 
pour  (|u’on  puisse  prendre  l'arc  à la  place  du  sinus  et  de  la  tangente. 
On  a alors  ; 

i — - ni’ 
i = a + b 
i'  =■  b — c 

Par  suite  : 

n + b = n [b — c; 

Ou  : 

a + ne  = (b — 1)6 

Iteinplaçant  les  angles  par  leurs  tangentes  on  ura  ; 


Cette  formule  montre  que,  pour  les  conditions  particulières  dans  les- 
(pielles  nous  nous  sommes  placés,  c’est-à-dire  pour  des  rayons  incidents 
faisant  avec  l’axe  des  angles  très-petits,  la  distance  p'  ne  dépend  que 
de  p,  de  n et  de  r.  Par  suite,  le  point  P'  sera  le  point  de  convergence 
de  tous  les  rayons  réfractés  provenant  des  rayons  incidents  émanés  du 
jioint  P. 

Foyer  prtneipal.  — Si  l’oii  fait  p = xj  dans  la  formule  (l| 
c’est-à-dire  si  les  rayons  incidents  sont  parallèles  à l’axe,  on  a : 


OP"  devient  0F  (^(/.  647)  nous  l’appellerons  y et  on  aura  : 


nr 


r 


Par  conséquent,  pourvu  que  le  point  D demeure  peu  éloigné  de  l’axe,  un 
faisceau  cylindrique  de  rayons  parallèles  tombant  sur  la  surface  sphéri- 
que sera  converti  par  la  réfraction  en  un  faisceau  conique  dont  le  sommet 

sera  en  F à une  distance  de  la  surface  MN  représentée  par -j-  Le  som- 
met F dé  ce  cône  s’appelle  foyer  principal. 

1297.  Pianx  foraux  principaux.  ^ — Déplus,  comme  la  valeur  de  y 
est  indépendante  de  la  direclion  de  l’axe  du  faisceau,  les  foyei-s  prin- 
cipaux correspondants  aux  faisceaux'  incidents  se  trouveront  tous  sur 
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iim;  sui-racc  spliériqiio  ayaiil  inùiiio  cenliv  O (lui'  la  sui'lacf  M.\.  Hans 
l’hypothèse  admise  jusqu'à  présent  de  rayons  lumineux  taisant  entre 
eux  un  Irès-pelit  angle,  nous  pourrons  prendre,  au  lieu  de  la  surfaee 
sphérique  qui  serait  le  lieu  des  foyers  prineipaux,  une  petite  portion  du 


rig.  üt;. 

plan  langent  à cedte  surface  au  point  I'  {fiy.  (i47).  Un  nomme  celle 
petite  surface  plane  : iiluii  fociil  principuL 

Heprenons  la  formule  (1)  et  faisons  //  = qo  nous  avons  /»  = el 
Ol*' deviendra  celle  fois  UF,  (JiS);  nous  le  nommeions  5.' et  nous 
aurons  / = Donc  un  faisceau  cylindrique  de  rayons  parallèles 

venant  du  verre  pour  passer  dans  l’air  se  c;onveiiira,  par  la  réfracliun 
en  un  faisceau  coniiiue  dont  le  sommet,  nouveau  foyer  principal,  sera 
à une  distance  de  la  surface  réfringente  représentée  par  y — r,  c’est-à-dire 

par  el  dans  les  conditions  déjà  indi(|uées,  le  lieu  de  ces  foyers  prin- 
cipaux sera  une  sphère  ayant  encore  pour  centre  le  point  U.  Celle  sphère 
pourra  être  remplacée  comme  tout  à l’heure  par  une  petite  surface 
plane  TF,  menée  perpendiculairement  à l’axe  en  F,  et  nous  aurons  ainsi 
un  second  pkii  forai  principal. 


i 

ÎM  ■ 


Fif.  fils. 

Revenons  maintenant  an  cas  général.  Fuient  en  F el  F,  {fij.  liV.l)  les 
plans  focaux  principaux  : V intérieur  et  Vextérimr;  el  appelons  l el  l'  les 
distances  du  point  lumineux  P et  de  son  foyer  conjugué  à ces  plans 
focaux. 

Si,  dans  la  formule  (1),  on  remplace  p elp'  par  leurs  valeurs  en  foni'- 
tion  de  y el  de  y',  de  l el  de/';  on  aura  ; 

1 M 1 

-I-  «-7—,=  — d’où  l'on  déduit//'  = W 

I+-J  I +f'  i 
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Uelulioii  li'ù.s-!<jiiiplt‘  (|ue  Newton  a le  jtreiiiiei’  indi(|uéeel  qui  est  d'un 
usage  assez  fréquent. 

1298.  Traeê  dn  ra;on  réfracté.  — l.a  euiiiiaissance  de  la  ijositioii 
des  plans  focaux  principaux  nous  perinel  d’obtenir,  par  une  construc- 
tion très-simple,  la  direction  du  rayon  réfracté  correspondant  à un 
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rayon  incident  donné.  Soit  par  exemple  l‘l)  (/i;/.  6i8)  le  rayon  incident 
qui  tend  à passer  du  verre  dans  l'air,  je  mène  par  le  centre  O une  pa- 
rallèle à 1*1)  jusqu’à  la  rencontre  T du  plan  focal,  je  joints  Dà  T;  la 
ligne  DT  est  la  direction  du  rayon  réfracté. 

Ibie  méthode  analogue  servirait  à obtenir  lu  djrcction  du  rayon  ré- 
fracté pour  une  marche  inverse  de  la  lumière,  pourvu  <|u’on  donnât  alors 
la  position  de  l’autre  plan  focal  principal. 

1299.  Axe  primelpnl  d’une  lentille.  — Examinons  maintenant  le 
cas  praticpie  : celui  où' la  lumière  passe  de  l’air  dans  une  lentille  pour 
émerger  ensuite  dans  l’air.  Soient  G et  G'  (/iÿ.  0511)  les  centres  de  cour- 
bure des  deux  sphères  qui  limitent  la  lentille  1.1/ ; soit  XX' une  ligni- 
droite,  indéiinie,  qui  pusse  par  ces  deux  points,  ligne,  |utr  lapporl  à la- 
quelle la  lentille  est  évidemment  symétrique,  et  qu’on  nomme  axe  prin- 
eipal.  Ge  sont  les  phénomènes  relatifs  à cet  axe  principal  qui  vont 
nous  occuper  tout  d’aliord. 

lôOO.  Marche  dew  rnj'onw  dauw  une  lentille.  — I.  Il  point  luillilieilX  I’ 
{fuj.  6.50)  est  situé  sur  l’axe  principal  ; ipielle  route  suivront  les  rayons 


Fig.  6oÜ. 


qui,  émanés  de  ce  point,  viennent  traverser  la  lentille ’/ Il  est  aisé,  au 
moyen  de  la  loi  de  Descartes,  d’en  tracer  la  marche.  Soit  un  rayon  1*1  qui 
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rencunlir  la  lentille  an  |ii)iii(  1,  La  ligne,  *|ni  juint  le  peint  I au  centre  (1 
(le  la  surface,  est  la  normale  CN  au  point  (rincidence.  L’angle  d’in- 
ciden((e  PIN  est  connu,  par  suite  son  sinus  l’est  aussi  ; et  apri's  avoir 
calculé  le  sinus  de  l’angle  de  réfraction  , au  inoven  de  loi  de  Uescartes^^ 
on  obtient  l’angle  de  réfraction  lui-même,  et  par  suite  on  construit  le 
rayon  réfracté  lit.  Ce  rayon  tombe  sur  la  seconde  surface,  ün  y mène  au 
point  U la  nonnale  C'.V,  et  l’on  construit  l’angle  d’émergence,  comme  il 
vient  d’être  dit  ; RP'  représente  le  rayon  éme.i'gent.  Pour  chaque  rayon 
Pr,  PI",  une  construction  semblable  donnera  la  direction  des  différents 
rayons  qui  sortent  de  la  lentille. 

L’ensemble  des  résultats  obtenus  par  ces  constructions  géoniétri(|ues 
peut  être  compris  dans  une  formule  algébrique,  dont  l’avantage  est  de 
contenir  en  elle  re.xpression  générale  de  tous  les  phénomènes  se  rap- 
portant à la  transmission  de  la  lumière  à travers  les  lentilles.  Mais  si, 
d’une  part,  la  consiruclion  géométrique  est  lente  et  peu  précise,  de 
l'autre,  le  calcul  exact  nécessite  des  formules  assez  compliquées  1ÔI7 
et  suivants)  ; nous  préférons  recourir  tout  d’abord  à l’expérience,  comme 
l’ont  fait  d'ailleurs  ceux  qui  ont  découvert  les  pliénomèbes  qui  vont 
être  décrits.  Comme  méthode  de  démonstration,  la  méthode  expéri- 
mentale se  rapporte  beaucoup  mieux  à l’esprit  dans  lequel  cet  ouvrage 
a été  con<;u.  Nous  compléterons  un  peu  plus  loin  les  indications  de  la 
Ihéorie,  en  démontrant  la  formule  approchée  d’où  elle  se  déduirait 
immédiatement. 

lôOI . Foyer  prluelpai.  — L’e.xpérieiice  prouve  que  tous  les  rayons  Al, 
A'r,  etc.  C51),  qui  arrivent  sur  une  lentille,  en  marchant  parallèle- 
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ment  à l’axe  principal,  viennent,  après  la  réfraction,  .se  rencontrerions 
sensiblement  en  un  même  point  de  cet  axe;  ce  point  F est  appelé  (oyev 
lirincijKit. 

Pour  démontrer  ce  fait,  on  se  sert  dn  procédé  déjà  employé  pour  les 
miroirs  concaves  (15ô9).  liU  première  opération,  que  l’on  exécute,  (;on- 
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à iiiari|UL'i' Taxe  |iiiiicipal  : ou  tait  arrivor  dan»  lu  ('liainhrc  iiuii'o 
un  l’ayon  Irès-délio  do  Ininièrc  solaire  .V.\  (|ui  soit  liori/ontal,  el  on 
dispose  la  lentille  dans  une  position  telle  qu’elle  soit  rencontrée,  an 
milieu  .M  de  sa  face  antérieure,  par  ce  rayon  rendu  perpendiculaire 
an  plan  de  jonction  des  deux  calottes  sphériques.  Le  rayon  luinineux 
traverse  alors  la  lentille  norinaleinent  aux  deux  faces,  s'écarte  sans  dé- 
viation, et  trace,  pour  ainsi  dire,  par  le  chemin  qn’il  parcourt,  la  di- 
rection de  l’axe  principal.  ' 

Fait-on  arriver  des  rayons  solaires  parallélenient  à cet  axe,  par  de 
petites  ouvertures  pratiquées  au  volet  de  la  chambre,  et  voisines  de  celle 
ipii  a laissé  s’introduire  le  rayon  marquant  l’axe  : on  voit  les  rayons 
,\l,  .\'l'.  etc.,  frapper  la  lentille,  suivre,  a|irès  les  deux  réfractions,  les 
routes  Cll,C'K',  et,  finalement,  passer  tous  parle  point  F.  La  marche  de 
ces  rayons  est  accusée,  dans  la  chambre  noire,  pai'  rillumination  des 
poussières  qui  flottéut  dans  l’air,  comme  nous  i’avousdéjà  indiqué  dans 
l’élnde  de  la  réflexion  de  la  lumière. 

.\u  lieu  de  faire  arriver  les  rayons  un  à un,  on  peut  découvrir  tout 
d’un  coup  une  large  ouverture  et  introduire  un  faisceau  qui  couvre  toute 
la  lentille.  Ce  faisceau,  quand  il  émerge,  forme  un  cône  de  rayons  con- 
vergeant au  point  F ; puis,  divergeant  ensuite  à partir  de  ce  point. 

Que  la  lentille  soit  retournée  face  pour  face,  et  l’on  trouvera  un 
autre  foyer  principal  F'.  Les  deux  foyers  F et  F'  sont,  d’ailleurs,  à égale 
ilistance  de  la  lentille.  Dorénavant,  nous  aurons  le  soin  d'indiquei'  la 
position  de  ces  deux  foyers,  toutes  les  fois  que  nous  dessinerons  une 
lentille. 

1302.  Foyer»  conjogué*. — Des  expériences  semblables  aux  précé- 
dentes démontrent  que  tous  les  rayons  partis  d’un  même  point  situé 
sur  l’axe  principal,  donnent  des  rayons  émergents  qui  se  rencontrent 
tous  en  un  autre  point  situé  sur  cet  axe  et  au  delà  du  foyer  principal. 

Dans  la  chambre  noii'c,  on  introduit  un  large  faisceau  de  lumière  so- 
laire ipie  l’on  concentre  en  nn  point  P {fitj.  fiôO)  au  moyen  d’une  pre- 
•nière  lentille.  En  avant  de  cette  première  lentille,  en  est  placée  une 
seconde  telle  que  LL'  {fitj.  650)  qui  peut  recevoir  les  rayons  émanés  de 
P.  Un  écran  percé  d’ouvertures  laisse  passer  quelques-uns  de  ces  rayons, 
el  notamment  celui  qui  en  suivant  l’axe  principal  indique  sa  direction. 
L’ceil,  qui  suit  la  route  des  autres  rayons,  voit  qu’aprés  les  réfractions, 
ils  rencontrent  l’axe  en  F.  Le  point  P'  est  appelé  fuijcr  coiijmjué  du 
du  point  P.  Ces  deux  points  P et  P'  sont  unis  dans  un  tel  rappoii  l'un  à 
l’aulrc,  que  si  un  point  lumineux  était  placé  eu  P',  les  rayons  partis  de 
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ce  point  iraient,  après  leur  réfraction,  converger  en  P.  Cela  résulte  de 
ce  qui  a été  dit  plus  haut  sur  la  lumière  qui  rebrousse  chemin  (1280); 
elle  suit  toujours,  dans  sa  marche  inverse,  la  route  par  laquelle  elle 
était  venue  d'abord. 

1505.  Ajlc»  secondaire»,  centre  optique.  — L’ü.ve  principal  n est 
pas  la  seule  ligne  suivant  laquelle  la  lumière  peut  traverser  une  lentille 
sans  subir  de  déviation.  Toutes  les  fois  qu’un  rayon  lumineux  traverse 
la  lentille  en  passant  par  deux  éléments  de  surface  M et  M'  {fig.  6ô2), 
parallèles  entre  eux,  il  émerge  parallèlement  à son  incidence  (cela  a été 

démontré  (1289)  quand 
nous  avons  étudié  la 
marche  de  la  lumière 
dans  les  lames  à faces 
parallèles);  en  un  mot, 
dans- ce  cas  particulier, 
le  rayon  lumineux  l.M'MIl 
qui  travei’se  la  lentille 
reprend,  à la  sortie,  sa 
direction  première.  De 
plus,  si  l’épaisseur  de  la 
lentille  n’est  pas  très- 
grande,  les  rayons  IM'  et 
Mit  peuvent  être  considérés  comme  situés  sur  le  prolongement  l’un  de 
l’aulre.  On  admettra  aussi  sans  erreur  sensible  que  la  direction  d’une 
ligue  X|Xi'  très-voisine  de  IM'  et  de  MR  pourra  être  prise  pour  la  roule 
commune  suivie  par  ces  deux  rayons;  XiX/  s'appelle  un  axe  secondaire. 
l’armi  toutes  les  lignes  parallèles  à IM'  ou  à .MR  que  l’on  pourrait  choi- 
sir, 011  préfère  celle  qui  passe  par  le  point  U où  le  rayon  .M.M'  reiicoiitrc 
l'axe  principal  XX'  de  la  lentille.  La  raison  de  cette  préférence  tient  à ce 
que  ce  point  de  rencontre  0,  qu’on  nomme  le  centre  optique  de  la 
lentille,  est  le  même,  quelle  que  soit  la  direction  du  rayon  non  dévié  ; 
c’est  donc  un  point  qui  appartient  à tous  les  axes  secondaires. 

Ln  effet,  puisque  les  éléments  de  surface  M et  M' sont  parallèles,  leurs 
normales  MC  et  M'C'  le  sont  aussi  : donc,  les  deux  triangles  MCO  et  M'C'O 

C'O 

ont  leurs  angles  égaux  et  sont  semblables;  on  a,  par  suite  : 

ce  qui  veut  dire  que  le  point  0 partage  la  distance  des  centres,  qui  est 
constante,  en  deux  parties  proportionnelles  aux  i-ayons  des  surfaces 
phériques  ; or,  cela  est  vrai,  aussi  bien  pour  le  rayon  lumineux  j)assanl 
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par  M cl  M'  que  pour  tout  autre  rayon  passant  par  deux  éléments  paral- 
lèles quelconques;  car  notre  raisonnement  a été  indépendant  de  la  posi- 
tion donnée  aux  deux  éléments  de  surface. 

1304.  Voici  les  différentes  positions  du  centre  optique  : 1"  pour  une 
lentille  biconvexe  le  point  O est  dans  l'intérieur  de  la  lentille;  2“  pour 
une  lentille  plan  convexe,  il  est  au  point  où  l’axe  coupe  la  surface  con- 
vexe. C’est  en  effet  en  ce  point  .seulement  que  la  face  convexe  est  paral- 
lèle à la  face  plane;  5°  pour  un  ménisque  convergent,  le  point  0 est  hors 
de  la  lentille,  derrière  la  partie  convexe'  : l’axe  secondaire  n’est  pas 
(tompris  entre  les  deux  rayons  incidents  et  émergents,  comme  il  l’était 
flans  le  cas  de  la  ligure  652  ; mais,  avec  les  lentilles  que  l’on  emploie,  il 
en  est  peu  distant. 

Par  un  point  situé  hors  de  l’axe,  il  passe  toujours  un  axe  secondaire  : 
car  si  la  ligne  M.M'  se  relève  graduellement,  le  rayon  incident  qui  lui  cor- 
respond se  relève  aussi,  en  prenant  successivement  toutes  les  inclinai- 
sons possibles. 

1305.  Foyerii  des  axe»  MeeondaireH.  — L’ expérience  donne  exacte- 
ment les  mêmes  résultats,  que  le  point  lumineux  soit  situé  sur  l’axe 
principal  ou  qu’il  soit  sur  un  axe  secondaire.  L’n  rayon  lumineux  qui 
rencontre  obliquement  la  lentille  vers  son  milieu,  et  qui  passe  sans  dé- 
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viation,  constitue  un  axe  secondaire.  Si  le  point  lumineux  est  en  P 
ifig.  653),  sur  un  axe  secondaire,  les  rayons  qui  en  émanent  viennent, 
après  leur  passage  à travers  la  lentille,  se  rencontrer  tons  sensiblement 
en  un  même  point  P'  de  cet  axe.  l,a  figure  représente  la  marche  des 
rayons  telle  qu’elle  apparaîtrait  dans  l’obscurité  de  la  chambre  noire. 

Fait-on  arriver  des  rayons  parallèles  à l’axe  secondaire?  fies  rayons, 
après  leur  émergence,  convergent  sur  cet  axe  en  un  même  point  qui  est 
un  foyer  principal.  Chaque,  axe  secondaire  a deux  foyers  principaux,  tous 
deux  placés  à une  distance  du  centre  optique  égale  sensiblement  à celle 
qui  en  sépare  les  mêmes  foyers  sur  l’axe  principal. 
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1!>06.  imnKr  d'nn  objrt.  — Un  (icrniftr  mot  oncnro,  ol  In  construc- 
tion qui  (lonnc  l’image  d’un  objet  AU  sera  facilement  comprise.  Devant 
la  lentille  0,  dont  les  deux  foyers  principaux  se  trouvent  en  F et  F,,  est 
placé  l’objet  AU  l/ir/.  .(>54).  Pour  trouver  l’image  lie  cet  objet,  cherchons 
d’abord  l’image  du  point  A.  Dans  ce  but,  on  commence  par  mener  l’axe 
secondaire  AO  qui  passe  par  le  point  dont  il  s’agit  ; sur  cet  axe  doivent 


Kig. 


converger,  après  leur  émergence,  tous  les  rayons  qui  sont  émanés  de  A, 
et  c’est  précisément  à leur  rencontre  que  se  trouve  l’image  cherchée.  Or 
il  est  un  rayon  dont  la  marche  est  facile  à tracer  : c’est  celui  qui  tombe 
sur  la  lentille,  en  suivant  une  roule  AI  parallèle  à l'axe  principal.  Ce 
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rayon  entre  dans  la  lentille  pai'  le  point  I,  qui  peut  être  pris  pour  le 
point  d’émergence,  parce  que  l’épaisseur  de  la  lentille  est  supposée 
très-petite  et  négligeable.  Après  sa  sortie,  il  passe,  nous  le  savons,  an 
foyer  principal  F qui  est  le  foyer  des  rayons  incidents  parallèles  à XX'. 
Kn  contiimaut  sa  marche,  il  rencontre  l’axe  .secondaire  au  point  A';  et, 
comme  les  rayons  partis  de  A doivent  tons  couper  l’axe  secondaire  an 
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même  point,  leur  concours  .se  fera  uécessairenient  en  .A'  . L’œil,  s'il 
est  placé  dans  la  direction  des  rayons  qui  s’y  croisent,  voit  le  point  A' 
i:omme  s’il  était  un  point  lumineux,  et  si  nu  écran  se  trouve  en  A',  sa  sur- 
face est  éclairée  en  ce  point.  Donc  A'  est  l image  réelle  de  A.  On  obtien- 
dra de  même  l’image  du  point  D en  B',  et  aussi  l’image  des  points  intei'- 
mêdiaires.  L’image  A'B'  est  dés  lors  complètement  déterminée;  elle  est 
toujours  renversée  comme  l’indique  la  construction  que  nous  venons 
de  faire.  La  position  et  la  grandeur  de  l’image  changent  d'ailleurs. 
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selon  la  distance  de  l'objet  à la  lentille.  Xes  figures  654,  655,  650,  057 
montrent  ce  qui  arrive  alors.  Voici  les  résultats  les  plus  importants  : 
quand  l’objet  est  très-loin,  l’image  est  très-prés  (hi  foyer  principal  et 
très-petite  {fiij.  054).’ 

A mesure  que  l’objet  s’approche,  l’image  grandit  (/if/.  654,  055,  650 
et  657);  quand  l’objet  est  au  double  de  la  distance  focale  de  la  lentille, 
l’image  est  à la  même  distance,  et  sa  grandeur  est  celle  de  l’objel 
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(fifl.  056)  : l’objet  s’approchant  toujours,  l’image  devient  plus  grande, 
et  loi-sque  l’objet  est  très-près  du  foyer  principal,  l'image  en  est  Irès- 
èloignèe  et  çonsidèrableinent  amplifiée  (/iÿ.  657). 

1507.  ImaKe  virtuelle.  — Jusqu’ici  l’objet  n’a  pas  dépassé  F,  ; con- 
tinuons à le  faire  avancer  dans  le  même  sens  : supposons  qn’il  soit  placé 
entre  F,  et  la  lentille 
i/iu.  058).  Kn  faisant  la  vV 

construction,  on  recon-  | 

I 

liait  que  le  rayon  émer-  j i. 

Kent  IF  ne  rencontre  _ . ! :1t  . .ii-J -, 

^ i bl"  . 

pas  1 axe  secondaire  j r. 

A.X,;  car  dans  le  trapèze  | x, 

AIFO,  011  a : Al  <C  FO.  [ 

Mais,  les  prolonge-  '■ 

inents  de  ces  deux  li- 

gnes  AX,  et  IF  se  rencontrent  en  A',  et  tout  se  passera  pour  l’œil  qui 
reçoit  les  ravons  émergents  comme  s’ils  émanaient  de  A'  : ce  qui 
donnera  A'iî'  pour  image  droite  virtuelle  et  agrandie  de  AU.  11  en  est 
ainsi  en  réalité  ; car  l'œil  placé  devant  la  lentille,  et  recevant  les  rayons 
réfractés,  voit  parfaitement  cette  image  dans  la  position  qui  vient  d’étre 
indiquée.  Pins  tard,  nous  insisterons  sur  ce  sujet. 

1.508.  Formule.  Foyer*  réel*. — line  formule  générale,  dans  laquelle 
on  ne  lient  pas  compte  de  l'épaisseur  de  la  lentille,  donne,  avec  une 
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approximation  suffi.santo  pour  tjuelques  cas,  les  relations  de  position  et 
de  grandeur  qui  existent  entre  l’image  et  l’objet.  l,es  deux  triangles 
AIA',  CFA'  ififi.  654)  fournissent  l’égalité  : 

\V  _ 0\’ . 

Ai  “ or  ’ 


et  comme  AI  est  appi  oximativement  égal  à AO,  car  l’axe  secondaire  AOA' 
est  peu  incliné  par  rapport  à l’axe  principal  (cette  dernière  condition 
(juc  nous  supposons  ici  réalisée,  l est  le  plus  souvent,  quand  on  se  sert 
de  lentilles  pour  obtenir  l’image  des  objets),  nous  pourrons  considérer 
Al  comme  égal  à la  distance  p de  l’objet  à la  lentille.  De  même  on  écrira 
OA'  =}>',  en  appelant  p'  la  distance  de  l’image  à la  lentille.  Posons  enfin 
OF  = f,  et  la  formule  devient 

P+P'  _ P' 

• < P ~ r' 

et  en  divisant  par  p . 


Otte  formule  exprime  la  relation  entre  la  distance  du  point  lumineux 
et  celle  de  son  image  au  centre  optique,  relation  qui  existe  : que  ce  point 
se  trouve  placé  sur  l’axe  secondaire  ou  qu’il  soit  sur  l’axe  principal  ; elle 
n’est  qu’approchtKJ  ; cependant  l’expérience  prouve  qu’elle  peut  donner 
des  résultats  satisfaisants,  tant  qu’on  ne  dépasse  pas  certaines  limites 
qui  sont  d’ailleurs  assez  restreintes. 

1309.  I.a  même  construction  fournit  les  relations  de  grandeur  de 
l’image  et  de  l’objet.  En  effet,  les  deux  trianglesA  OB,  A'OB'  sont  sembla- 
bles, et  de  là  on  tire  : 

V'li'_ 


lies  relations  générales  étant  établies,  il  nous  reste  à examiner  les  cas 
particuliers  les  plus  intéressants  qui  s’en  déduisent. 

La  formule  (a),  dans  laquelle  f peut  être  obtenu  par  une  détermination 
préalable,  donne  la  valeur  /)'  correspondant  à une  valeur  quelconque 
de  p;  on  a = Discutons  cette  égalité. 

Le  point  lumineux  est-il  à l'infini,  ou  bien  p est-il  infini?  L’équation 


mise  sous  la  forme  ;/'  = ^montre  que  dans  ce  cas  p’  — f.  C'est 

P 


résultat  auquel  il  fallait  s’attenrlre  : dire  que  le  point  lumineux  est  à 
l’infini,  c’est  dire  que  les  rayons  qui  partent  de  ce  point  arrivent  comme 
un  faisceau  de  lignes  parallèles  sur  la  lentille. 
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Lfi  point  luminoiix  se  rapproehe-l-il  de  la  lentille?;» diminue,  - grandit, 

f . . ^ 

I — -diminue,  et  par  suite  ;»'  augmente.  Doue,  si  le  point  lumineux  se 

rapproche  de.  la  lentille,  le  foyer  conjugué  va  au  contraire  en  s’en  éloi- 
gnant. La  valeur  de;»  diminuant  toujours,  supposons  que  l’on  ait  ; p='if, 
la  formule  devient  alors  ; 


Dans  ce  cas,  le  point  lumineux  et  le  foyer  conjugué  sont  tous  deux  à 
égale  distance  de  la  lentille.  Ces  résultats  montrent  clairement  que  si  le 
point  lumineux  s’avance  et  parcourt  une  immense  étendue,  depuis  l’inrini 
jusqu'à  la  distance  '2f,  le  foyer  conjugué  ne  se  déplace  que  d’une  petite 
longueur,  depuis  /‘jusqu’à  2/'. 

Le  point  lumineux  s’approche-t-il  encore,  mais  seulementdepuis  p=  2/' 

jusqu’à  p=  f,  p'  continue  à croilre  ; ^ prend  les  valeurs  que  nous  avions 

trouvées  jusqu’ici  pour  et,  à cause  de  la  symétrie  que  présente  la  for- 
t 1 11 

mule = devra  prendre  réciproquement  toutes  les  valeurs 
qu’avait  précéd''mment^-  Ainsi,  quand  le  point  lumineux  avancera  de- 
puis la  distance  If  jusqu’à  la  distance  f,  le  foyer  conjugué  ira  depuis  la 
distance  2/' jusqu’à  l’infini.  A un  faible  déplacement  du  point  lumineux, 
correspondra  un  déplacement  considérable  de  son  foyer  conjugué. 

1510.  Foyer*  ▼Irtaels.  — Jusqu’ici,  le  point  lumineux  ne  s’est  appro- 
ché de  la  lentille  que  jusqu’à  la  distance  f.  Supposons  maintenant  qu’il 
dépasse  le  foyer  principal,  p devient  plus  petit  que  f;  alors  la  valeur  dep' 


f f 

dans  l’égalité  p'  = ^devient  négative,  puisque  - est  pliisgrandquel . 

1 _ V 


p 


La  formule  relative  aux  foyers  virtuels  devient  alors 


L’interprétation  de  ce  résultat  négatif  est  celle  que  l’on  donne  toujours 
(les  valeurs  négatives,  quand  elles  se  présentent,  à propos  d'un  problème 
de  géométrie.  La  distance  du  foyer  conjugué  à la  lentille  doit  être  comp- 
tée en  sens  inverse  de  la  direction  suivant  laquelle  elle  était  comptée 
jusque-là.  Eu  physique,  nous  devons  dire  que  les  rayons  partis  d’un  point 
situé  entre  le  foyer  principal  et  le  centre  optique  doivent,  après  leur  pas- 
sage à travers  la  lentille,  se  rencontrer  du  céilé  où  se  trouve  le  point  lumi- 
neux lui-même.  Or,  cela  n’est  évidemment  possible  (pie  pour  les  prolon- 
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geniniils  de  ces  rayons;  la  valeur  négative  donne  donc  la  position  d’un 
loyer  virtuel  : c’est  d’ailleurs  ce  que  l’expérience  vérifie  parfaitement. 
L’œil  placé  sur  le  trajet  des  rayons  émergents  subit  la  même  impression, 
que  s’ils  émanaient  d’un  point  situé  sur  l’axe,  du  même  côté  de  la  len- 
tille que  le  point  lumineux. 

lôll.  (irandeur  relative  de  l'IinaKe  de  l'obJ«<. — La  grandeur 

I o' 

relative  de  l’image  et  de  l’objet  est  déterminée  par  l’égalité,  Q = p - en 
appelant  I la  grandeur  de  l’image,  et  0 la  grandeur  de  l’objet.  On  aura 
donc  les  diverses  valeurs  que  prend  le  rapport  j*  pour  les  différentes  po- 
sitions (le  l’objet,  en  rein|)laçant  p'  par  sa  valeur  déduite  de  l’f'galité: 

lit  t 1 1 

- -I-  y.  quand  il  s’agira  du  foyer  réel  (>l  de  l’égalité,^  — - = (piand 

il  .s’agira  du  foyer  virtuel.  On  aura,  dans  le  preniic'r  cas,  celui  d(’s  images 

réelles  : 

l_  _L 
n p-f 

donc  si  : 

H>%  !<(' 

p=V  l.-=n 

P<ir  i>" 

Dans  le  second  cas,  quand  l’image  est  virtuelle,  on  a : 

I f 

— donc  toujours  : l>-0 

Les  n’‘sullats  du  calcid  s’accordent  parfaitement  avec  ceux  que  don- 
nent les  constructions  géomtHriques,  et  ils  ont  l’avantage  d’étre  plus 
précis,  ainsi  cpie  nous  l’avons  déjà  dit  dans  des  circonstances  analogues. 
IÔ12.  i>rifi<*ation  experimrntalr.  — La  vérification  expérimentab* 


Fiîj. 

est  aisée  à obtenir.  Dans  la  cbambre  noire,  on  place  une  bougie  Alî 
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(fig.  659)  flevantniip  lentille  L;  la  bougie  est  d'abord  à une  grande  dis- 
tance. .Sur  un  écran  E que  l’on  avance  ou  que  l’on  recule,  on  finit  par 
obtenir,  à la  suite  de  quelques  tâtonnements,  l’image  nette  de  la  bougie. 
Cette  image  est  très-petite,  renversée  et  très-près  du  foyer  principal. 
La  bougie  avance-t-elle?  son  image  recule;  la  bougie  est-elle  au  double 
de  la  distance  focale  principale?  L’image  est  à la  même  distance  et  de 
la  même  dimension  que  l’objet.  On  continue  à avancer,  l’image  s’éloigne, 
elle  devient  plus  grande  que  l’objet,  comme  notre  ligure  le  représente, 
et  bientôt  elle  devient  si  grande  et  si  éloignée  qu’on  ne  peut  plus  l’at- 
teindre. Quand  l’objet  a dépassé  la  distance  focale,  l’image  ne  peut 
jiliis  SR  former  sur  l’écran,  elle  paraît  droite  et  grossie  pour  l’odl  qui 
la  regarde  à travers  la  lentille. 

131.5.  MéKaHcopr — Voici  une  autre  forme  de  l’expérience  précé- 
dente, mais  une  forme  qui  offre  plus  d’intérêt.  Au  volet  de  la  chambre 
noire  est  adaptée  une  lentille;  on  dispose  extérieurement,  sur  un  fond 
noir,  nu  petit  bas-relief  que  l’on  éclaire  vivement,  en  accumulant  sur  lui 
une  grande  quantité  de  lumière,  à l’aide  de  miroirs  convenablement 
disposés.  Une  image  se  forme  dans  l’intérieur  de  la  chambre,  image  que 
l’on  reçoit  sur  un  écran  placé  à la  distance  où  elle  paraît  parfaitement 
nette.  Le  bas-relief,  porté  parmi  pied  mobile  sur  des  roulettes,  estavancé 
ou  reculé  progressivement.  D’abord,  il  est  placé  assez  loin  de  la  lentille 
à une  distance  plus  grande  que  2f,  l’image  du  bas-relief  apparaît  plus 
petite  que  l’objet.  On  le  rapproche,  l’image  grandit  et  recule,  et  l’on 
obtient  facilement  de  cette  manière  un  grossissement  de  10,  20,  50  fois 
le  diamètre  du  bas-relief.  L’image,  apparaissant  trés-hrillanle  dans  l’oh- 
siturité  de  la  chambre  noire,  donne  au  spectateur  une  illusion  (uniipléte. 
L’est  une  intéressante  ap|ilication  de  la  théorie  des  lentilles.  L’appareil 
qui  la  réalise  s’appelh'  le  nirgascojie;  il  a été  inventé  par  Charles,  phy- 
sicien français. 

1314.  tnk>ro*cop«  Molaire.  — Le  iiiégascope  est  un  instrument  qui 
.sert  à produire  l’image  agrandie  des  objets,  dont  les  dimensions  sont 
déjà  notables.  On  a utilisé  les  effets  des  lentilles  pour  obtenir  l’image 
agrandie,  plusieurs  centaines  de  ois,  des  objets  trop  petits  pour 
que  l’œil  puisse  eu  observer  les  détails.  L’insti’uimmt  (pii  rem- 
plit ce  but  et  dans  lequel  l’objet  qu’on  veut  grossir  se  trouve  éclairé,  soit 
par  la  lumière  du  soleil,  soit  par  la  lumière  électrique,  est  nommé  mi- 
croscope solaire.  Il  se  compose  d’une  lentille  à court  foyer  L (fig.  600), 
devant  laquelle  l’objet  microscopique  se  place  un  peu  au  delà  du  foyer 
principal,  tlii  reçoit  l'image  agrandie  sur  nu  (‘cran.  La  lentille  doit  être  à 
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court  foyer,  afin  qu’il  soit  possible  de  réaliser  la  condition  principale 
que  doit  remplir  le  microscope. 

Un  exemple  fera  concevoir  la  nécessité  de  ne  donner  à la  lentille  em- 
ployée qu’une  faible  distance  focale.  Veut -on  grossir  un  objet  1,000 
fois:  il  faut  que  son  image  suit  à une  distance  delà  lentille  égale  à 
1 ,000  fois  celle  qui  sépare  l’objet  du  verre  convergent  (i  309)  ; et  comme 
cet  objet  doit  se  trouver  au  delà  du  foyer,  son  image  ser^  distante  de 
l’appareil  d’au  moins  1,000  fois  la  distance  focale.  Si  donc  celle  dernière 
était  seulement  de  i décimètre,  l’image  devrait  se  trouver  à 100  mètres, 
il  n’y  aurait  pas  de  chambre  noire  qui  permit  d’observer  avec  un  tel 
instrument.  Si  la  distance  locale  était  de  1 centimètre,  une  chambre 
noire  de  10  mètres  suffirait  ; eu  réalité,  la  distance  focale  est  toujours 
plus  petite  que  1 centimètre. 


Kip.  6BÜ. 


La  lentille  destinée  à donner  le  grossissement,  quelle  que  soit  son 
importance,  ne  constitue  pas  cependant  à elle  seule  le  microscope 
solaire.  Ici,  encore  plus  que  dans  le  mégascope,  l’objet  a besoin  d’être 
considérablement  éclairé.  Les  rayons  émanés  de  chacune  de  ses  parties 
viennent  couvrir  une  vaste  surface  sur  l’écran;  il  faut  donc  que  l'éclat 
de  l’objet  soit  de  beaucoup  supérieur  à celui  des  corps  qui  sont  éclairés 
par  la  plus  vive  lumière  solaire,  si  l'on  veut  que  son  image  apparaisse 
avec  une  netteté  suffisante. 

C’est  dans  le  but  d’éclairer  vivement  l'objet  que  les  deux  lentilles  0 
et  K (/if/.  661)  font  partie  du  microscope  solaire.  La  lentille  O est  très- 
large,  elle  reçoit  les  rayons  solaires  envoyés  parallèlement  à l’axe  de 
l’instrument.  La  seconde  lentille  1'  concentre  en  un  petit  espace  tous  les 
rayons  déjà  rendus  convergents  )iar  la  première,  et  c’est  au  point  où  la 
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cuiicenlratiüii  de  la  lumière  est  au  maximum  que  l’uii  place  l'objet. 
Toutes  les  pièces  sont  portées  par  un  tube  mélallique  formé  de  tuyaux 
(|ui  s'emboîtent  les  uns  dans  les  autres.  A la  suite  du  porte-objet  I',  vient 


Ki}{.  l>t>l . 


le  microscope  prupremenl  dit,  l'oimé  par  la  lentille  L que  soutient  une 
monture  métallique.  Lorsque  l’objet  intercalé  entre  des  lames  de  verre 
est  placé,  par  tâtonnement,  dans  la  position  voulue,  on  obtient,  avec 
un  système  de  crémaillère,  l'ajustement  de  la  lentille  L dont  la  position 
dépend  de  celle  de  l’écran  tenu  généralement  à poste  fixe. 

1515.  Chambre  aolrr.  — A la  chambre  noire  qu’il  avait  inventée  el 
qui  a été  décrite  (1228),  Porta  ajouta  un  perfectionnement  important 
au  moyen  duquel  les  images  pâles  et  un  peu  vagues  des  objets  extérieurs 
devenaient  nettes  et  brillantes.  Il  lui  suffit  pour  arriver  à ce  résulta! 
d'adapter  une  lentille  au  volet.  Ce  volet  n’est  plus  percé  d’un  petit  trou, 
mais  bien  d’une  ouverture  assez  gi  andepour  qu’une  lentille  assez  large 
puissey  être  enchâssée.  Il  est  inutile  d’insister  sur  la  théorie;  seulement 
nous  dirons  que  l’image  ii’a  des  dimensions  un  peu  considérables  que 
dans  le  cas  où  la  distance  focale  de  la  lentille  est  grande.  Cela  résulte 
des  formules  qui  ont  été  données. 

Nous  avons  dit,  en  eft’et,  qu’on  obtenait  la  valeur  du  rapport  jj=^- 
en  remplaçant  par  sa  valeur  on  a donc =:  • Or,  on 

voit  de  suite,  eu  considérant  le  second  inembre  de  cette  égalité,  que 
si  f augmente  p restant  (constant,  — augmente  aussi  : donc  le  rap- 


f 


— 1 


port  Q devient  plus  grand  quand  la  distance  focale  de  la  lentille  es! 


elle-même  plus  considérable. 

La  chambre  noire  a servi  aux  dessinateurs  pour  la  reproduction  des 
monuments  ou  des  paysages. 

lolfi.  DiapoKlÜonK  adoptées  dans  la  chambre  oolre. — Souvent, 
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un  |ii'uJetU' diiTctuniL'iit  les  iiiiagus  sur  la  leuille  île  pa[>ier  el  le  ilessi- 
iiuteur  ii’a  qu'à  suivre  leurs  cuiituui's.  Dans  ce  luit,  un  pi<isine  à réllexion 
lülale  est  placé  vers  la  partie  supérieure  d’un  tuyau  soutenu  par  trois 

pieds.  Lue  toile  noiie  {fiij.  6155) 
forme  connue  une  petite  tente, 
au-dessous  de  laquelle  se  place  le 
dessinateur  afin  ([iie  la  liiiniêre 
extérieure  ne  l’enipéclie  pas  de 
distinguer  netteinent  l’image  pro- 
jetée sur  l’écran.  Cet  écran  con- 
siste en  nue  feuille  de  papier  po- 
sée sur  une  table  mobile  ((u'on 
peut  faire  monter  ou  descendre 
pour  la  mettre  au  puini . Les  rayons 
qui  traversent  le  prisme  se  réflé- 
cliissent  et  viennent  dessiner  l’i- 
mage sur  la  feuille  de  papier.  Lue 
lentille  convergente  devani  le 
prisme  serait  indispensable  pour 
donner  de  la  netteté  aux  images; 
mais  on  évite  les  pertes  de  lu- 
mière en  faisant  servir  le  prisme 
I’  (fiÿ.  665),  à la  fois  de  lentille  el  de  miroir.  La  lace  antérieure  du 
prisme  est  convexe,  la  face  inférieure  est  concave,  de  manière  que 
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cette  pièce  représente  un  ménisque  convergent,  en  même  temps  que  la 
face  liypoténuse  joue  le  rôle  de  miroir.  Cette  adaptation  à la  cliambre 
noire  du  prisme  ménisque  achromatique  est  due  à Charles  Chevalier; 
elle  date  de  1819. 

Un  comprend  du  reste  trés-aisément,  comment  l'image  de  l’objet  .M‘>, 
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i|iii  se  rm  iiiciail  eu  A'il'daiis  la  ehaiiilue  noire,  est  l euNoyéeeii  A"ll*.  1^ 
ligure  60r»  luoiilre  la  marche  des  rayons  qui  se  réflécliisseiil  sur  le  uii- 
mir  M.\,  couiiue  ils  le  foui  sur  la  face  hypoténuse  d’un  prisme  à réllexiou 
totale. 

1ÔI7.  de  tenir  cnmptr  de  l’épaiMsenr  dew  lenlIlleN.  — 

Hans  ce  qui  précède,  nous  avons  toujoui  s supposé  que  la  lentille  étudiée 
était  intiniinent  mince,  puisque  nous  avons,  dans  tous  les  cas,  négligé 
son  épaisseur.  Aussi,  les  vérifications  expérimentales  que  l’on  fait 
de  la  formule  des  foyei's  laissent-elles  souvent  beaucoup  à désirer,  b'é- 
paisseur  a,  dans  bien  des  cas,  une  importance  véritable  qui  se  mani- 
feste, quand  on  la  néglige,  par  un  désaccoi  d complet  entre  la  théorie  et 
l’expérience,  lîauss  a étudié  son  iniluence,  à propos  de  la  construction 
des  instruments  d’optique  ; il  a publié  sur  ce  sujet  un  travail  important 
ipii  datedefSiO.  Tout  récemment,  M.  Adolphe  Martin  a donné  de  la 
théorie  des  lentilles  de  Ganss  une  interprétation  géométrique  très- 
simple  qui  va  nous  permettre  d’obtenir  des  résultats  théoriques  suscep- 
libles  d’une  application  pratique. 

1518.  Pointu  ttodanx.  — It’aprés  la  définition  même  du  centre  opti- 
que G fg  1505),  nous  pouvons  concevoir  ce  point,  comme  le  sommet 
d’un  cône  lumineux  à deux  nappes  dont  les  rayons,  en  émergeant  dans 
un  même  milieu  l’air,  parles  deux  faces  de  la  lentille,  donnent  naissance 
à des  rayons  nommés,  d'après  la  marche  de  la  lumière,  les  uns  rayons 
imâdenls,  les  autres  rayons  émergents  et  qui  offrent  cette  particularité 
importante  d’être  parallèles  deux  à deux.  Supposons  d’abord  la  lumière 
émanant  du  point  et  ayant  une  marche  inverse  de  sa  marche  réelle. 
Alors  l’ensemble  des  rayons  incidents  représentera  un  nouveau  cône 
dont  le  sommet  sci  a le  foyer  conjugué  de  G par  rapport  à la  première 
face  de  la  lentille  considérée  comme  existant  seule.  Ile  même  rensemble 
lies  rayons  émergents  constituera  pareillement  un  nouveau  cône  dont 
le  sommet  sera  le  foyer  conjugué  de  G par  rapport  à la  seconde  face  de 
la  lentille.  Les  soinmels  de  ces  cônes  qui  sont  les  foyers  conjugués  de  G 
par  rapport  aux  deux  surfaces  offrent  donc  cette  propriété  remarquable 
qu’à  tout  rayon  incident  passant  par  le  premier  correspond  un  rayon 
émergeant  parallèlement  du  second.  M.  Listing  a appelé  ces  deux  points  : 
pointu  nudaux. 

1519.  Poaltlon  de»  poIntM  nodaux.  — Üélcrminoiis  la  position  de 
ces  points.  Soit  L la  lentille  considérée  ifuj.  (»ü4),  ayant  le  point  G pour 
centi'e  optique,  XV  pour  axe  principal,  O et  O'  pour  centres  des  deux 


Digitized  by  Google 


308 


01‘TKJUK. 

siirtaces  sphériques  qui  la  forment.  Soient  11' , l'I- , les  plans  locaux  prin- 
cipaux intérieurs,  l’un  par  rapport  à la  face  nin,  l’autre  par  rapport  à 
la  face  m'n'.  Soit  ABl’iiu  des  rayons  lumineux  qui  Iraversentia  lentille,  eu 
passant  par  le  centre  optique.  Pour  avoir  la  direction  des  rayons  iuci- 


X 


Fi(f.  664. 


Y 


dents  et  émergents  correspondanis,  nous  suivrons  la  marche  indiquée 
l2'J8j.  Prolongeons  AB  jusqu’à  la  rencontre  des  plans  focaux  princi- 
paux en  P etl’i,  menons  PO  et  PiU’;  OA  paiallèle  à P,0'  sera  le  rayon 
incident,  BB  parallèle  à PO  le  rayon  émergent.  Les  points  N et  X de 
rencontre  de  QA  et  de  BR  avec  l'axe  principal  sont  pi  écisément  les  points 
nodaux.  Nous  allons  prouvei',  en  effet,  que  les  longueurs  ON  ON'  sont 
constantes  et  indépendantes  de  la  direction  prise  pour  AB. 

On  a,  eu  effet,  en  raison  de  la  similitude  des  triangles  tracés  sur  lu 
ligure 

C.\  _ _ CK  C\  _ CO 

CO’  ■“  CP  ~ (;i  CK  “ CI 

d’où  l’on  déduit  : 

C»i-(-CO_CO  U.N  CO 

CK-t-Cf  — Cr  kf  = Cl 

mais 

(X>  CP  Cl  CO  Cl 

(ïïé  ~ cê'  ci'  co-fci.v  C'-(-ci' 

ou  bien  cniin 

CO  _ Il 
Cl  ~Â*’ 

et  jiar  suite 

ON_  0 
Kl  ~.i 


en  appelant  H la  distance  des  centres  et  A la  distance  des  plans  locaux 

PI,  P,l'. 

Remplaçant  Kl  pai'  sa  valeur  déjà  oblenue  (g  02961,  on  a ; 


et  ; 


OCX':-  b 


II?, 
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Les  points  iN  et  iN'  sont  donc  des  points  fixes,  pnis(|ue  leurs  distances 
aux  centres  sont  indépendantes  de  la  direction  choisie  pour  le  rayon  AB. 
tin  peut  obtenir  aisément  leur  distance  AN'.  On  a en  cl'fet  : 


niais 


CN  _ C.0 

CK  ~ CI 

CS'  u'C 

CK'  ~ CI' 

eu 

Cl  CO 

U'C 

O'C 

= CÎ'  ""  0 = 

Cl" 

r,.x-(-CK' 

co+o'c 

^N': 

CK-f-CK' 

~ ci-rci' 

e étant  l’épaisseur  de  la  lentille. 

H 520.  Foyer  de<*  rnyonut  parHllélei».  — La  connaissance  des  points 
nodaux  dans  une  lentille  permet  d’obtenir,  avec'  plus  de  précision  fjue 
par  les  méthodes  déjà  données,  1e  foyer  conjuj’ué  d'un  point  lumineux. 

Occupons-nous  d’abord  du  foyer  des  rayons  parallèles.  Il  suffit,  pour 
déterminer  ce  foyer,  de  connaître  la  marche  de  deux  rayons  du  faisceau  : 
comme  à leur  émergence  ils  doivent  passeï'  tous  les  deux  au  foyer,  leur 
intersection  nous  donnera  ce  point. 

L’un  de  ces  rayons  S (f\g.  665)  passe  au  jioint  N et  émerge  paral- 
lèlement de  N’  suivant  N'Z.  Un  autre  rayon  S'  paiallèle  au  premier 


passe  par  le  centre  0 de  la  première  surface,  et  rencontre  en  i le  plan 
focal  intérieur  F de  la  première  surface  : ce  point  i est  donc  le  point  de 
concours  des  rayons  après  la  première  réfraction.  Or,  l’un  de  ces  rayons 
réfractés  qui  passe  en  i passe,  en  même  temps,  par  le  centre  O'  de  la 
seconde  surface,  et  comme  il  la  rencontre  normalement  il  n’est  pas 
dévié  par  elle.  lO'  est  donc  la  direction  d’un 'second  rayon  émergent. 
Enfin,  la  rencontre  de  N'Z  avec  iO'  donne  en  j le  foyer  des  rayons  qui, 
avant  de  pénétrer  dans  la  lentille,  étaient  parallèles  entre  eux.  Si  par  le 
point  j nous  menons  un  plan  perpendiculaire  à XY,  et  que  nous  prenions 
seulement  une  petite  poilion  de  ce  plan,  ji  sera  l’nn  des  plans  fo- 
<aux  principaux  de  la  lentille  considérée.  On  démontre  en  effet  laci- 
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leiiieiil,  en  suivant  la  marche  indiquée  (g  que  les  loyers  des 

dilîérenls  systèmes  de  rayons  parallèles  se  trouvent  sur  une  surface 
sphérique  décrite  du  point  N'  comme  ceiilre  avec  N'j  pour  rayon. 

1321.  Foyer  de»  rayon*  émané*  d’un  point  aitnè  mot  l'axe  de 
la  lentille.  — Soit  le  point  lumineux  en  1‘  (/ii/.  666)  sur  Taxe  XV  de  la 
lentille.  11  envoie  des  rayons  de  lumière  dans  toutes  les  directions;  PB  est 
l’un  de  ces  rayons.  Or,  nous  pouvons  considérer  PR  comme  faisant  partie 
d’un  faisceau  de  rayons  parallèles  entre  eux,  et  d'après  ce  qui  précède, 
nous  aurons  le  loyer  de  ces  rayons  parallèles,  en  menant  par  les  points 


nodaux  N et  M'  des  parallèles  à PB.  Le  point  de  rencontre  j de  la  parallèle 
menée  par  N'  avec  le  plan  focal  J obtenu  comme  il  vient  d’être  dit,  nous 
donne  le  foyer  des  rayons  qui,  à leur  incidence,  étaient  tous  parallèles 
à PB.  Par  conséquent,  j sera  1 un  des  points  du  rayon  'émergent  corres- 
l»ondant  au  rayon  incident  PB.  Il  faut  en  trouver  un  second  ou  avoir  la 
direction  même  du  rayon  qui  passe  en  J.  Pour  cela,  remarquons  que  le 
point  j,,  où  le  rayon  incident  PB  rencontre  le  second  plan  focal  J,  de 
la  lentille,  peut  être  considéré  comme  le  foyer  d’un  système  de  rayons 
parallèles  entre  eux  à leur  incidence,  et  suivant  dans  leur  propagation 
une  marche  invei'se  de  celle  qui  a été  admise  Jusqu’à  présent.  Selon  ce 
(|ui  a été  dit  plus  haut,  la  direction  de  ces  rayoutt  sera  donnée  par  la 
ligne  Nj,  ; il  suffira  donc  de  mener  par  le  point  j une  parallèle  JB'  à Nj, 
pour  avoir  la  direction  cherchée  du  rayon  émergent.  En  prolongeant 
JB' jusqu’à  la  rencontre  de  l’axe,  on  aura  en  P'  le  foyer  des  rayons  émanés 
primitivement  de  P. 

Si  nous  appelons  4>  etV  les  distances  iN'i,  NJ,  des  points  nodaux  de  la 
lentille  aux  plans  focaux  corresiiondants  ; /'et  J",  les  distances  du  point 
lumineux  P et  de  son  image  P'  aux  mêmes  plans  focaux,  nous  aurons, 
par  la  comparaison  des  triangles  semblables  PJiJ,,  N'JJ,  d'une  part  et  de 
l'autre  JiJ,N,JJP',  les  égalités 


ou 


J,l-_  iJi 

Ji'J  ~ ij 


J^N 

jr” 


ou  bien 


r’ 


enfin  =<r<i>',  comme  dans  le  cas  d’une  seule  surfaci!. 
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Uuaiid  le  point  l‘  est  hitiiê  hors  rie  l’axe,  les  int'nies  relations  subsistent 
et  011  les  obtient  rie  la  même  t'aeon.  On  substitue  riaiis  ee  cas  à la  ligne 
ries  centres  le  rayon  norial  qui  foi'ine  alors  la  ligne  brisée  PNN'J  ; Pétant 
cette  fois  au-riessus  rie  l'axe,  par  exemple,  et  par  suite  J au-riessous.  La 
l'encontre  rie  N'J  avec  le  second  rayon,  obtenu  coiiiine  il  a été  dit,  donne 
le  foyei'  eberebé.  L’image  d’un  objet  pourra  être  obtenue  avec  la  même 
facilité,  puisqu’on  sait  trouver  celle  d'un  point  quelconque. 


11.  — LK.MIl.Les  lin  tllUSNIKS. 


t'arael^re  de»  IcatUIew  divergealeii.  — Les  lentilles  riivei- 
gentes  déterminent  un  écart  des  rayons  qui  les  traversent;  elles  aug- 
mentent la  divergence  de  ceux  qui  divergent  déjà,  elles  diminueiil 
la  convergence  de  ceux  qui  concourent  vers  le  même  point.  Elles  doivent 


I 

\ 

i 

L 

riÿ.  IHI7. 

cette  propriété  à leur  forme,  qui  est  celle  d’un  solide  terminé  par  deux 
surfaces  sphériques,  disposées  de  telle  manière  que  l’épaisseur  est 
moindre  au  milieu  que  sur  les  bords.  LL  {fiy.  657)  est  le  profil  de 
l’une  d’elles,  celui  de  la  lentille  biconcave  que  nous  représenterons  de 
préférence.  Son  axe  principal  XX'  est  une  ligne  passant  par  les  centres 
des  deux  surfaces  sphériques  qui  limitent  1a  lentille. 

1523.  Fo^er  principal.  — Lorsque  les  rayons  AI,  A'I'  {fiij.  667),  pa- 
rallèles à l’axe  principal,  frappent  la  lentille,  ils  divergent  après  avoir 
traversé  le  milieu  rérringent.  Tous  s’écartent  comme  s’ils  partaient  d’un 
inènie  point  F situé  du  côté  de  la  lentille  |)ar  lequel  arrivent  ces  rayons 
parallèles.  Ce  point  est  dit  le  /bi/er  prim  iptil.  Entre  ce  foyer  jn  incipal 
et  celui  des  lentilles  convergentes,  il  est  une  différence,  capitale  dont  il 
importe  de  bien  se  pénétrer,  sans  quoi  l’on  tombe  dans  les  erreurs  les 
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plus  graves.  Celte  dilTéruiice  consiste  en  ce  que  le  loyer  principal  d’une 
lentille  divergente  est  un  foyer  virtuel,  où  ne  viennent  pas  en  réalité  se 
rencontrer  les  rayons  ; mais  c’est  le  point  où  concourent  les  prolonge- 
nienls  géométriques  des  rayons  émergents.  Il  en  est  de  même  des 
rayons  parallèles  à tout  axe  secondaire  ; ils  ont  un  foyer  virtuel  placé  à 
la  même  distance  de  la  lentille  que  le  foyer  principal. 

L’expérience  se  réalise  dans  la  chambre  noire,  en  plaçant  une  len- 
tille divergente  {fiij.  C68)  sur  le  trajet  d’un  faisceau  de  rayons  so- 
laires parallèles.  A une  certaine  distance,  on  fixe  un  écran  LE',  et  on 
couvre  la  lentille  d’un  disque  opaque  DD',  qui  est  percé  de  petites  ouver- 


1.' 


I lires  C,  C',  C",  C'".  Parmi  les  rayons  qui  composent  le  faisceau  émergent, 
ceux  qui  rencontrent  les  ouvertures  sont  les  seuls  qui  puissent  trouver  pas- 
sage, et  sur  l’écran  on  peut  aisément  marquer  les  points  R,  R',  U",  R'",  etc. 
où  viennent  aboutir  ces  rayons.  Lorsque  la  lentille  est  enlevée  sans  i|iie 
l'on  ait  touché  ni  au  disque  DD'  ni  à récran  EE',  il  est  facile  de  véri- 
lier  que  les  lignes  droites  RG,  R'C',  R"C",  etc.,  menées  du  centre  de  cha- 
que image  au  centre  de  l’ouverture  correspondante,  se  rencontrent  en 
un  même  point  F placé  derrière  la  lentille.  Quelle  que  soit  la  direction 
des  faisceaux,  on  reconnait  que  run  d’eux  passe  sans  déviation,  c’est 
celui  qui  correspond  à l’axe  principal. 

Le  plus  souvent,  pour  démontrer  celte  divergence,  on  se  contente  de 
placer  l’œil  sur  la  route  des  rayons  CR,  G'R',  qui  viennent  de  traverser 
la  lentille  ; la  sensation  produite  est  la  même  que  s’ils  émanaient  d’uii 
point  lumineux  tel  que  F ; on  en  conclut  que  les  rayons  divergent  comme 
s’ils  parlaient  de  ce  point. 

1324.  Foyerü  conjugués.  — Liie  lentille  divergente  est-elle  placée 
ur  le  trajet  d’un  cône  de  rayons  lumineux  l’I,  PI'  qui  parlent  d’un 
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mémo  point  I*  {/i(/.  (169),  et  qui  In  Irnvorsont  ponr  omergor  onsuite?  La 
(liroolinn  (les  faisr.oaux  do  lumière  CR,  C'R' est  toile  qu’ils  forment  un 
nouveau  cône  plus  ouvert  que  le  premier  et  dont  le  sommet  P'  est  du 


Kig.  ti(>il. 


même  côté  que  le  point  lumineux  et  en  même  temps  plus  rapproché  de 
la  lentille  que  ne  l’est  ce  dernier  point.  En  un  mot,  à tout  point  lumi- 
neux P placé  sur  l’axe  principal  correspond  un  foyer  conjugué  virtuel  P' 
situé  sur  la  même  ligne.  La  démonstration  expérimentale  se  fait  par  la 
méthode  déjé  donnée. 

'ir>25.  Axes  secondaires.  — Centre  optique.  — Toul  ce  que  nous 
avons  dit  sur  le  centre  optique  des  lentilles  convergentes  (17)05)  s’ap- 
plique presque  sans  modification  aux  lentilles  divergentes,  aussi  bien 
que  ce  qui  a rapport  aux  axes  secondaires.  Ainsi,  il  y a deux  foyers 
principaux,  mais  virtuels,  pour  chaque  axe  secondaire,  tous  deux  éga- 
lement distants  du  centre  optique,  et  toul  point  lumineux  situé  sur  un 
axe  secondaire  donne  une  image  virtuelle  située  sur  ce  même  axe. 

1526.  Tracé  léométrlque  de* ’lmaqeni . — Les  deux  expériences  (|lli 
jirécèdent  suffisent  pour  la  détermination  des  images  des  objets.  Soit  Al! 


(/if/.  670),  un  objet  placé  devant  une  lentille,  l'image  du  point  A se  trou- 
vera sur  l’axe  secondaire  A0.\„  qui  passe  en  A.  On  obtiendra  le  point 
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où  celte  inia^e  se  produit  par  le  tracé  du  rayon  AI,  parallèle  à l’axe 
principal  : ce  rayon  émerge  en  suivant  la  direclion  IR,  qui  est  telle  que, 
prolongée,  elle  passe  par  le  foyer  principal  F de  la  lentille.  Cela  sup- 
pose, il  est  vrai,  que  le  point  I,  on  .se  fait  l’incidence,  se  confond  sen- 
siblement avec  le  point  C par  lequel  a lieu  l’émergence  : mais  celle 
hypothèse  peut  être  considérée  comme  suffisamment  exacte,  caria  len- 
tille est  en  général  peu  épaisse  relativement  à sa  distance  focale.  La 
figure  montre  aussi  que  ce  rayon  prolongé  rencontre  nécessairement 
l’axe  secondaire  en  A'.  Or  nous  savons  que  les  prolongements  de  tous  les 
rayons  sortant  de  la  lentille  doivent  rencontrer  l’axe  secondaire  en  un 
même  point  : A'  représentera  donc  l’image  virtuelle  de  A ; l’œil,  placé 
sur  le  trajet  des  rayons  émergents,  verra  le  point  lumineux  en  A'.  Il  en 
sera  de  même  de  l’image  B'  du  point  B et  de  l’image  de  tous  les  antres 
points  de  l’objet. 

Cette  construction  montre  que  l’image  A'B'  est  droite  et  plus  rapprochée 
de  la  lentille  que  l’objet  AB,  et  nécessairement  plus  petite  que  cet  objet; 
car  elle  est  parallèle  A AB  et  située  dans  le  même  angle  AOB,  et  comme 
elle  est  plus  voisine  que  l’objet  du  sommet  de  l’angle,  elle  doit  être  plus 
petite  que  lui.  En  répétant  la  construction,  on  reconnaitrail  que  l’image 
grandit  à mesure  que  l’objet  s’approche. 

1527.  Formate  relative  aax  leotllles  diverKeateo.  — Reprenons  la 
figure  670,  et  nous  obtiendrons  aisément  les  relations  de  position  et  de 
grandeur  de  l’image  et  de  l’objet.  Cette  figure  en  effet  nous  montre  que 
les  triangles  AIA'  et  OFA'  sont  semblables;  donc,  leurs  cAtés  homolo- 
gues sont  proportionnels,  et  l’on  aura  : 

.U  “ OK  ’ 

et  si  l’on  appelle  p la  distance  de  l’objet  au  centre  optique  U de  la  len- 
tille, p’  la  distance  de  l’image  au  même  point  O,  et  enfin,  si  la  distance 
focale  OF  est  représentée  par  f;  si  de  plus,  on  admet,  ce  qui  est  à peu 

prés  exact  : Al  = .AO=  p et  A'0=  la  formule  devient  - — -=^,  ou 
r.  r c Pt 

bien 


Celte  formule  est  facile  à discuter. 

La  grandeur  de  l’image  est  donnée  par  la  même  relation  qui  nous  a 
déjà  servi  dans  le  i-as  des  lentilles  convergentes  : 

I _ 

O ~ Al!  ~p  ’ 

On  l’établit  en  partant  de  la  similitude  des  deux  triangles  AOB,  A'ÛB'. 
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i 528.  inia|[«  d'nn  objet  virtncl.  — l’ai'ini  les  divers  cas  qui  peuvent 
se  présenter,  il  en  est  un  qui  doit  plus  spécialement  fixer  notre  atten- 
tion ; c’est  le  cas  où  l’objet  est  virtuel.  Des  rayons  viennent  converger 
par  exemple  au  point  A'  {fig.  671),  par  l’emploi  d’un  système  optique 
quelconque,  telle  qu’une  lentille  convergente  L'L'  ; un  autre  faisceau 
convergent  arrive  en  B';  en  un  mot,  des  rayons  lumineux  donnent,  par 
l’ensemble  de  leurs  points  de  croisement  l’image  A'B'.  Sur  le  trajet  de 
ces  rayons  et  avant  que  les  rencontres  n’aient  lieu,  une  lentille  diver- 
gente est  interposée,  quel  sera  l’elfet  produit?  Le  cas  où  le  foyer  F de 
celte  lentille  se  trouve  compris  entre  A'B'  el  la  lentille  est  le  plus  impor- 


A" 
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tani,  il  nous  occupera  de  préférence.  L’analogie  nous  conduit  à appliquer 
la  construction  déjà  employée.  Nous  dirons  : en  premier  lieu,  l’image 
du  point  lumineux  doit  se  trouver  .sur  l’axe  secondaire  A'O,  passant  par 
ce  point  A';  secondement,  parmi  les  rayons  qui  convergcaieni  vers  A' 
avant  que  la  lentille  LL  no  fût  interposée,  tout  rayon  lel  que  HIA',  qui 
cheminait  parallèlement  à l’axe,  donnera,  en  traversant  la  lentille  LL, 
un  rayon  réfracté  IR  qui,  prolongé,  viendra  passer  en  F,.  Mais  ce  rayon, 
si  l’on  continue  à suivre  sa  direction,  rencontre  l’axe  secondaire  A'O  au 
point  A".  C’est  donc  en  A"  que  tous  les  prolongements  des  rayons,  q\ii 
aboutissaient  en  A'  et  qui  maintenant  divergent,  rencontreront  l’axe 
secondaire.  L’œil  verra  en  A"  l’image  virtuelle  tormée  par  le  prolonge- 
ment des  rayons  émergents  ; il  verra  également  en  B"  l’image  du  point 
B'.  En  définitive,  A"B"  est  l’image  virtuelle  de  A'B' et  elle  est  renversée. 

L’image  n’est  virtuelle  que  parce  que  OF,  ou  son  égal  0F„  esl  plus 
petit  que  A'I.  C’est  à cause  de  cela  que  les  côtés  IF,  el  A'O  du  Irapéze 
F,OA'l  se  sont  rencontrés  du  côté  indiqué  par  la  figure. 
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DISPERSION  — SPECTRE  SOLAIRE 


1.  — DÉCOMPOSITIOX  nE  LA  LL'MIÈltE. 

1529.  ExpMeaee  du  Hpectre  «olairt^.  — Ladêvialioil  qu<*  subil  Ull 
rayon  de  lumière  solaire  en  traversant  un  prisme,  est  arcompagnèe 
d'un  autre  phénomène,  qui,  dans  l'obscurité  de  la  chambre  noire,  pré- 
sente, aux  yeux,  l’une  des  plus  belles  expèrienres  delà  physique.  Sur  un 
écran  placé  à distance  (fig.  1)72),  les  rayons  émergents  du  prisme  for- 


Fig.  672. 

iiionl  une  image  brillainmeiit  colorée;  on  la  nomme  spectre  solaire.  On  y 
distingue  sept  couleurs  principales  : le  violet,  V indigo,  le  bleu,  le  vert,  b’ 
jnitiie,  Vorangé,  le  rouge;  elles  sont  disposées  sur  sept  bandes  parallèles 
qui  s'Iiarmnnisent , en  passant  île  l'une  à l’aulre,  par  des  nuances 
insensibles. 
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L’image  spectrale  est  toujours  limitée  latéralement  par  des  côtés 
rectilignes  perpendiculaires  à la  direction  des  bandes;  à ses  deux  extré- 
mités, elle  se  termine  en  demi-cercle,  si  l’ouverture  de  la  chambre 
noire  est  ronde,  ou  bien  en  ligne  droite  si  cette  ouverture  est  une  fente 
longue,  étroite  et  parallèle  aux  arêtes  du  prisme. 

Si,  après  avoir  examiné  le  spectre  solaire  dans  son  ensemble,  on 
cherche  à déterminer  la  position  qu'il  occupe,  on  reconnaît  que  l’axe  qui 
le  traverse  en  allant  du  rouge  au  violet  a une  direction  perpendiculaire 
aux  arêtes  du  prisme,  c’est-à-dire  qu’il  se  trouve  dans  le  plan  de  réfrac- 
tion, et  par  conséquent  les  diverses  couleurs  se  succèdent  sur  l’écran 
en  s'éloignant  inégalement  du  point  qu’aurait  atteint  le  faisceau  solaire 
si  le  milieu  réfringent  n'avait  pas  été  interposé  : le  rouge  est  le  moins 
dévié,  puis  l’orangé,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'au  violet  qui  se  trouve 
toujours,  plus  que  toute  autre  coircur,  écarté  de  l’arête  de  réfrin- 
gence k. 

1550.  Théorie  de  Kewtoa.  — Newtoii  a expliqué  le  phénomène,  et 
a prouvé  la  vérité  de  son  explication  parmi  grand  nombre  d’expériences 
très-ingénieuses.  11  a démontré  que  la  lumière  blanche  du  soleil  est 
formée  par  la  réunion  d'un  grand  nombre  de  rayons  de  diverses  cou- 
leurs, possédant  des  réfrangibilités  inégales.  Ces  rayons,  quand  ils  che- 
minent réunis,  nous  donnent  la  sensation  de  la  couleur  blanche;  mais 
comme  ils  possèdent  chacun  un  indice  de  réfraction  spécial,  ils  sont 
déviés  inégalement  en  traversant  un  prisme  et  cessent  dès  lors  d’être 
parallèles;  c’est  pour  cette  raison  qu’ils  atteignent,  en  des  points  diffé- 
rents, l’écran  placé  derrière  le  prisme.  L’expérience  que  nous  venons  de 
rapporter  n’est  donc  qu’une  analyse  de  la  lumière,  ainsi  que  Newton  l'a 
affirmé  le  premier. 

Les  expériences  de  Newton  peuvent  être  distribuées  en  deux  groupes  : 
dans  les  unes,  il  prouve  clairement  que  les  différentes  couleurs  sont 
inégalement  réfrangibles;  dans  les  autres,  il  fait  une  synthèse  des  rayons 
diversement  colorés,  et  il  él;^blit  que  les  sept  couleurs  du  spectre,  quand 
elles  sont  réunies,  reconstituent  la  lumière  blanche. 

loôt.  1°  Expérience  deo  deux  bandcN.  — Sur  Ull  fond  UOir,  deux 
bandes  étroites  I {fig.  67.5),  l’une  bleue,  l’autre  rouge,  sont  collées  l’une 
a la  suite  de  l’autre.  Nous  les  supposerons  horizontales,  comme  l’indique 
la  figure.  A travers  un  prisme  P dont  les  arêtes  sont  aussi  horizontales, 
ces  bandes  apparaissent  toutes  deux  déplacées  pai'allèlement  à leur  po- 
sition primitive;  elles  sont  vues  en  1'.  Mais  elles  sont  déplacées  inégale- 
ment ; on  reconnaît  que  toujours  la  plus  déviée  est  la  bande  bleue  : il 
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faut  donc  admettre  que  les  rayons  bleus  sont  plus  réfraiigibles  que  les 
rayons  rouges.  Pour  se  rendre  un  compte  plus  exact  du  phénomène  et 


Fi«.  675. 


reconnaître  pourquoi  les  bandes  paraissent  relevées,  il  suffit  de  consi- 
dérer le  prisme  ABC  (fig.  67A),  dont  l’angle  A formé  parles  faces  que  la 

lumière  traverse  se  trouve  à la  partie 
supérieure.  Un  rayon  HG  qui  tombe 
sur  ce  prisme  émerge  suivant  FE; 
l’œil  placé  en  E verra  la  lumière 
venir  dans  la  direction  FE  et  rappor- 
tera le  point  lumineux  à une  position 
qui  se  trouve  sur  le  prolongement  de 
celte  direction  EF.  Si  donc  le  rayon 
émergent  est  rejeté  plus  bas  que  EF  vers  la  base  du  prisme,  ou,  ce  qui 
revient  au  même,  si  son  indice  de  réfraction  est  plus  grand;  le  point 
lumineux  d’où  il  paraîtra  provenir  sera  pour  l’œil  plus  haut  placé. 
Le  bleu,  dans  l’expérience  précédente,  paraît  plus  élevé  que  le  rouge, 
donc  il  est  plus  réfrangible. 

Mais  cette  expérience,  faite  avec  des  matières  recouvertes  de  couleurs 
artificielles,  et  non  avec  les  rayons  du  spectre  solaire  même,  ne  peut 
conduire  à des  conséquences  rigoureuses.  Dans  les  expériences  qui  vont 
être  décrites.  Newton  agissait  directement  sur  les  rayons  qui  forment  le 
spectre. 

1552.  Étude  •neeewlire  des  divers  rayons  eolorés. — Un  pre- 
mier écran,  qui  reçoit  le  spectre  solaire,  est  percé  d’une  ouverture  O 
par  laquelle  les  rayons  rouges  seuls  peuvent  passer  (fig.  La  lumière 
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rougp  r.onliniie  sa  marchi'  au  delà  de  l'ouverture,  arrive  sur  un  second 
écran  placé  à distance  et  le  frappe  en  un  point  P que  l’on  a soin  de 
marquer.  Ces  opérations  préliminaires  effectuées,  on  dispose  derrière  le 
premier  écran  un  prisme  réfringent  maintenu  dans  une  position  inva- 


Kij:. 


riable.  Le  rayon  rouge  traverse  ce  piisnie,  il  est  rejeté  vers  la  base  du 
prisme  et  vient  en  un  point  U éloigné  de  P.  Ou  fait  alors  tourner  le 
premier  prisme,  celui  qui  détermine  la  formation  du  spectre,  jusqu’à  ce 
que  le  rayon  violet  qui  s’en  échappe  passe  par  la  môme  ouverture  et  suive 
exactement  la  route  que  suivait  d’abord  le  rayon  rouge.  La  lumière  vio- 
lette traverse  le  .second  prisme,  elle  est  déviée  et  vient  en  un  point  V. 
L’expérience  montre  que  ce  point  V se  trouve  plus  loin  de  P que  iie 
l’était  le  point  R dont  on  avait  marqué  la  position. 

Pour  s’assurer  que  le  rayon  violet  est  bien  tombé  sur  le  second  prisme 
en  suivant  la  même  route  que  le  rayon  rouge,  on  retire  ce  prisme  auxi- 
liaire, et  si  l’expérience  est  bien  faite,  on  doit  voir  le  rayon  violet  rencon- 
trer le  point  P du  .second  écran. 

Les  différents  rayons  colorés,  autres  que  le  violet,  sont  substitués 
successivement  au  rayon  rouge,  et  on  trouve  que  leur  ordre  de  réfrangi- 
bilité est  bien  celui  qui  est  indiqué  par  leur  di.stribution  dans  le  spectre 
solaire. 

loôô.  *"  Expérience  de*  priame*  erolaé*.  — Les  expériences  suc- 
cessives qui  viennent  d’être  exécutées  (lô.î2)  sont  reproduites  simulta- 
nément, en  adoptant  une  autre  disposition.  Un  spectre  vertical  RV 
ifig.  67C  et  677)  produit  par  un  prisme  dont  l’arête  de  réfringence  est 
horizontale,  est  reçu  sur  un  écran  éloigné.  L’observateur  marque  les 
positions  occupées  par  les  diverses  couleurs,  puis  entre  ce  premier 
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prisnio  ot  IVc.ran  il  inlcrpasp  un  sprond  prisiiio  dont  los  an'-los  sont  ver- 
licalps.  I,p  sppcirp,  dpplacp  par  retlp  inlPrposilioii,  pst  ipjpté  dp  cMé  pii 
R'V',  Pt  ne  conservp  plus  sa  verticalité  primi- 
tive ; le  rouge  est  moins  écarté  de  sa  position 
primitive  que  le  violet.  Toutes  les  autres  cou- 
leurs ont  subi  des  déviations  intermédiaires. 

Les  figures  670  et  677  représentent  cette  ex- 
périence telle  que  nous  venons  de  la  décrire; 
mais  les  dispositions  prises  sont  telles  qu’une 
partie  seulement  du  rayon  direct  soit  interceptée 
par  le  premier  prisme,  et  que  les  rayons  qui 
forment  le  premier  spectre  ne  soient  pas  tous 
réfractés  par  le  second  prisme.  Par  ces  dispositions,  on  aperçoit  simul- 
tanément le  faisceau  direct,  qui  est  blanc,  lp  faisceau  dispersé  par  le 


Fig.  677. 


premier  prisme,  qui  oflie  les  difltTenles  couleurs  du  spectre  disposées 
verticalement,  et  enfin  on  voit  ces  couleurs  simples  elles-mêmes  inéga- 
lement déviées  dans  le  sens  horizontal  par  le  second  prisme. 

1 4°  llnr  lentille  dévie  inégalement  len  diverH  rayonn  colo- 

rés. — Au  lien  d’nn  prisme,  on  peut  employer  une  lentille,  et  il  devient 
possible  de  constater,  comme  dans  les  précédentes  expériences,  les 
réfrangibililés  inégales  des  rayons  colorés  du  spectre.  .Si  les  rayons  vio- 
lets sont  plus  réfrangibles  que  les  rayons  rouges,  un  objet,  placé  au  delà 
du  foyer  d’une  lentille  convergente  et  qui  sera  éclairé  par  la  lumière  vio- 
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lellc,  devra  loniier  son  image  réelle  plus  prés  de  la  lentille  que  si  l'éclai* 
reinenl  était  produit  par  la  lumière  rouge. 

Voici  re.xpéricnce  de  Newton,  qui  s’exécute  dans  la  chaïubie  noire. 

Sur  une  page  imprimée  d'un  livre  1 {fiij.  (578),  on  fait  tomber  rune  de» 
couleurs  du  spectre  solaire,  le  rouge  par  exemple,  llevant  le  livre,  on 
dispose  une  lentille  convergente  L,  et  en  arriére  de  celle-ci,  un  écran 
de  papier  liuilél';  par  un  déplacement  convenable  de  cet  écran,  on 
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obtient  aisément  une  image  très-distincte  des  caractères  d’im|>rimerie  ; 
ce  résultat  obtenu,  on  fixe  l’écran  dans  sa  position  actuelle.  Puis,  en 
tournant  le  prisme  qui  fournit  le  spectre,  on  éclaire  la  même  page  avec 
de  la  lumière  bleue  ; aussitôt  l'œil  placé  derrière  l'écran  huilé  ne  voit 
plus  les  mêmes  caractères  d’une  manière  aussi  distincte.  Mais  si  l'on 
fait  avancer  peu  à peu  l’écran  vers  la  lentille,  ou  atteint  bieiilot  une  po- 
sition nouvelle  où  la  netteté  des  caractères  réparait.  Il  est  démontré 
par  suite  que  les  rayons  bleus  divergents  sont  plus  énergiquement 
ramenés  à la  convergence  que  les  rayons  rouges.  C’est  une  nouvelle 
preuve  de  leur  plus  grande  réfrangibilité. 

1555.  Cette  inégale  réfrangibilité  se  manifeste  encore,  quand  on  exécute 


Fig.  67‘J. 

l’expérience,  qui  consiste  à rassembler  les  l ayons  solaires  au  moyen  d’une 
lentille  couvergeute.  Les  rayons  violets  forment  leur  foyer  eu  F,  (/ù/.  67'J), 
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les  la^uiis  ronges  en  l'  j;  la  séparation  des  deux  loveis  s’accuse  aloi-s  par 
les  irisations  qui  apparaissent,  lorsque  la  lumière  émergente  est  reçue 
sur  un  écran,  l/écran  est-il  placé  entre  la  lentille  et  F,;  l’image  est  en- 
tourée d’un  cercle  rouge  formé  par  les  rayons  rouges  extrêmes  qui  n’ont 
pu  se  réunir  avec  d’autres  ; est-il  reculé  au  delà  de  Fj,  le  bord  du  cercle 
éclairé  est  bleu  violet . 

1536.  S“  Preuve  par  la  réfirxioa  totale.  — Ue  l’étude  que  noU> 
avons  faite  de  la  réflexion  totale,  il  est  résulté  que  l’angle  limite  pour 
le(!uel  cette  réflexion  peut  déjà  se  manifester  est  d'autant  plus  grand 
que  l’indice  de  réfraction  du  rayon  lumineux  est  plus  petit.  Cai',  le 

sinus  de  l’angle  limite  étant  égal  à si  n diminue,  la  valeur  de  cet 

angle  augmente.  Far  l’observation  des  angles  de  réflexion  totale  qui 
correspondent  aux  différents  rayons  colorés,  il  est  donc  possible  de 
s’assurer  des  différences  de  réfrangibilité.  C'est  ce  qui  a conduit  Newton 
à l’expérience  suivante  ; sur  un  prisme  isocèle  ABC  680),  dont 
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l'angle  A est  droit,  on  fait  tomber  perpendiculaiiemenf  à la  face  AB  un 
rayon  solaire  qui  vient  ensuite  frapper  la  face  BC  et  se  l'éfléchit  totale- 
ment— un  pareil  résultat  a déjà  été  expliqué  plus  haut  — mais  si,  en 
tournant  lentement  le  prisme,  on  lui  donne  une  certaine  position  A'B'C' 
qui  rende  l'angle  d'incidence  du  faisceau  sur  la  face  BC  de  plus  en  plus 
petit,  il  arrivera  un  moment  où  la  lumière  incidente  traversera  le  prisme, 
et  les  différentes  régions  du  spectre  apparaitront  successivement  sur  l'é- 
cran EE'.  En  opérant  ainsi,  on  voit  se  montrer,  l’une  après  l’autre,  par 
voie  de  transmission,  les  différentes  couleui-s  : le  l'ougc,  puis  l’orangé, 
le  jaune,  le  vert,  etc.,  enfin  le  violet  apparaît  le  dernier,  et  dès  lors  le 
spectre  est  complet.  L’apparition  tardive  du  violet  dans  le  spectre  montre 
(|ue  les  rayons  violets  sont  encore  réllécliis  totalement  sous  un  angle 
plus  petit  que  celui  qui  convient  à la  rétlexion  totale  des  autres  rayons  : 
ce  qui  prouve  que  les  rayons  violets  sont  les  plus  réfrangibles  ; puis 
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viciim-iit  l’indijio,  lu  bleu.  Le  ronge,  tiaverse  le  premier  siiixaiil  I»R',  la 
surface  de  ^^êparatioIl  du  verre  et  de  l’air,  c’est  une  preuve  que,  de  tous 
les  rayons  qui  imprcssiomient  la  rétine,  le  rouge  est  celui  qui  possède  le 
plus  petit  indice  de  réfraction. 


II. — Il  ecOHl'IlM  I lOS  UK  l.\  LUaiKIlK. 


ir>57.  Newton,  après  avoir  opéré,  dans  les  expériences  que  nous 
venons  de  décrire,  une  analyse  des  rayons  solaires,  a complété  la  dé- 
monstration du  principe  qu’il  avait  énoncé,  en  réalisant  la  synthèse  de  la 
lumière  blanche.  Ces  nouvelles  expériences  ajoutées  aux  précédentes 
doivent  apporter  la  conviction  dans  tous  les  esprits  : elles  prouvent  que 
la  théorie  des  phénomènes  que  nous  étudions  est  bien  connue,  et  cela, 
sans  qu’il  y ait  aucune  lacune  dans  leur  explication,  puisque  l’expéri- 
nientateur  est  capable  de  reconstituer  le  sujet  de  son  analyse  en  se  ser- 
vant des  éléments  qu’il  avait  d'abord  isolés. 

1358.  t“  Première  expérience.  — Newtoii  prit  des  poudres  de  di- 
verses couleui-s,  et  après  des  essais  répétés,  il  parvint  à composer  un 
mélange  qui  semblait  d’un  blanc  parfait.  « J’en  étendis  un  couche  assez 
•(  épaisse  sur  le  plancher  de  ma  chambre,  là  où  le  soleil  donnait  ; et,  à 
(I  l’ombre,  je  plaçai  un  morceau  de  papier  blanc.  A une  distance  de 
Il  dix-huit  pieds,  cette  composition  me  parut  d'un  blanc  éclatant  qui 
Il  surpassait  celui  du  papier.  Un  de  mes  amis,  qui  n’était  pas  prévenu, 
Il  après  les  avoir  examinés,  me  répondit  que  les  deux  objets  que  je  lui 
K désignais  lui  paraissaient  également  blancs.  » 

(In  répète  cette  expérience  dans  les  cours,  au  moyen  d’un  carton  par- 
tagé en  sept  secteurs,  portant  chacun  l’une  des  couleurs  du  spectre  so- 
laire ; de  plus,  on  a donné  à chaque  secteur  l’étendue  relative  que  la 
couleur  qui  lui  correspond  occupe  dans  le  spectre;  on  imprime  au 
carton  un  mouvement  de  rotation  rapide  autour  d’un  axe  qui  est  per- 
pendiculaire à son  plan  et  qui  passe  par  son  centre.  La  vitesse  du  mou- 
vement est  telle,  que  l’impression  produite  par  chaque  couleur  sur  l’œil 
qui  regarde,  persiste  pendant  tout  le  temps  que  les  autres  couleuiv 
mettent  à venir  la  remplacer.  Toutes  les  couleurs  sont  donc  vues  à la 
fois,  en  tous  les  points  de  la  surface  qurparait  alors  d’un  gris  blanchâtre  ; 
elle  est  d’un  blanc  plus  ou  moins  pai'fait,  selon  l’exaclitude  avec  laquelle 
les  couleurs  du  spectre  ont  été  rendues.  En  général,  la  teinte  tend  vers 
le  gris  ou  vere  le  jaune. 
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155'J.  X"  Reeoni|>ONltion  de  la  lumière  blanche  par  une  lentille 
convergente. — li’e.xpérience  du  carton  tournant  n’ost  pas  faite  avec  les 
couleurs  véritables  du  spectre  : ce  qui  suflit  pour  expliquer  la  petite  co- 
loration qui  subsiste.  Il  est  évident  que  l'expérience  ne  peut  être  con- 
cluante qu’eu  se  servant  des  rayons  mêmes  du  spectre  : il  faut  eu  dis- 
poser de  manière  à éclairer  par  chacun  d’eux  tous  les  points  d’une 
même  surface.  Newton  y a réussi  au  moyen  d’une  lentille  convergente. 
Un  spectre  produit  par  un  prisme  est  reçu  sur  cette  lentille.  Les  rayons 
diversement  colorés  sont  alors  réfractés  par  elle  et  viennent  former  leur 
foyer  à peu  prés  tous  en  un  même  point;  les  rayons  violets  un  peu  plus 
près  de  la  lentille,  les  rayons  rouges  un  peu  plus  loin  : mais,  quoique 
différents,  les  foyere  sont  voisins  et  les  faisceaux  qui  viennent  y aboutir 
s’entre-croisent  dans  un  certain  espace  où  les  couleurs  s’entremêlent  ; 
ils  forment  sur  un  écran  convenablement  placé  une  image  qui  parait 
tout  à fait  blanche. 

Cette  expérience  permet  de  reproduire,  avec  une  grande  perfection, 
le  résultat  déjà  obtenu  par  l’emploi  du  carton  tournant  : il  suffit  de  se 
servir,  comme  le  faisait  Newton,  d’un  instrument  en  forme  de  peigne 
(jui,  placé  près  de  la  lentille,  entre  elle  et  le  prisme,  intercepte  un  ou 
plusieurs  des  rayons  du  spectre  qui  vont  la  rencontrer;  le  champ 
éclairé  se  colore  aussitôt  et  prend  la  teinte  qui  résulte  du  mélange  des 
couleurs  restantes.  En  déplaçant  lentement  le  peigne,  la  coloration  du 
champ  varie  pour  chaque  déplacement,  et  la  succession  des  couleurs  de- 
vient très-distincte  ; mais  quand  le  mouvement  du  peigne  devient  très- 
rapide,  l’image  se  maintient  d’une  blancheur  parfaite. 

1Ô4U.  S”  Expérience  dea  prhtmes  oppoHéa.  — Newton  a reCOmi>usé 
la  lumière  blanche  par  un  giand  nombre  d’autres  moyens;  nous  nous 
bornerons  à ajouter,  aux  expériences  qui  précèdent,  celle  des  prismes 
opposés. 

Sur  le  trajet  des  rayons  qui  ont  traversé  déjà  un  prisme  et  qui  don- 
nent un  spectre  solaire.  Newton  place  un  second  prisme  tout  à fait 
identique,  dont  l’arétc  de  réfiingence  A'  est  parallèle  à celle  A du  pre- 
mier, mais  disposée  en  sens  invei-se,  comme  le  montre  la  figure  681. 
Les  rayons  déviés  par  le  premier  prisme,  sont  déviés  en  sens  inveise 
par  le  second,  et  comme  les  déviations  inverses  sont  exactement  de  la 
même  grandeur,  les  rayons  du  faisceau  primitif  sont  ramenés  au  pa- 
rallélisme. Dés  lors  on  n’apcn  çoit  pins  le  spectre  solaii’e  ; les  rayons 
qui  le  formaient  ont  été  réunis  et  donnent  désormais  de  la  lumière 
blanche. 
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Si  l’on  éluilie  le  pliéiioiiiéiie  de  Irès-piés,  on  reconnail  (jiie  les  rayons 
tels  que  l,D,  donnenl  des  rayons  êinci  genls  H", R'",  et  V qui  sont  pa- 
rallèles, il  est  vrai,  mais  qui  ne  se  superposent  pas.  Les  rayons  R", II'", 
et  ne  pouvant  pas  se  rassembler  pour  former  de  la  lumière 

blanche,  il  semble  qu’après  la  rélraction  un  spectre  doit  apparaiti'e 


A b' 


encore.  Mais  bàtons-noüs  de  remarquer  qu'un  faisceau  de  rayons  inci- 
dents n’est  jamais  réduit  à une  ligne  géométrique,  comme  ce  que  nous 
venons  de  dire  semblerait  l’indiquer.  Au-dessus  de  I,D,  est  un  rayon  I,Dj, 
au-dessous  est  un  rayon  I,!),,  et  le  rayon  violet  émergent  produit  par  Ijl), 
se  superpose  au  rayon  rouge  donné  par  1,1),,  le  rayon  ronge  venant 
de  IjD,  au  rayon  violet  de  l,D,,  et  ainsi  la  recomposition  a lieu  entre 
des  rayons  colorés  qui  ne  suivaient  pas  primitivement  la  même  route. 
Cependant  le  bord  supérieur  de  l’image  blanche  est  coloré  en  rouge 
orangé,  et  son  bord  inférieur  en  bleu  violet  ; car  les  rayons  extrêmes 
n’ont  pu  se  recoinbiner  avec  aucun  autre. 

1Ô41.  HomoKén^Ué  de»  eoalears  du  apeetre.  — Lorsque  l'on  COIl* 
sidère  la  succession  des  couleurs  du  spectre  et  que  l’on  observe  par 
quelles  nuances  insensibles  elles  se  fondent  les  unes  dans  les  autres,  une 
pensée  ne  peut  manquer  de  venir  à l’esprit;  c’est  que  les  couleurs  qui 
forment  les  teintes  de  transition  ne  sont  autres  que  le  produit  du  mé- 
lange des  deux  couleurs  franches  dont  elles  sont  les  limites.  Ainsi,  entre 
le  jaune  et  le  bleu  du  spectre  apparaît  le  vert,  et  nous  savons  tous  qu’en 
mêlant  du  bleu  cl  du  jaune  l’on  peut  obtenir  du  vert  : il  y a plus,  en 
voyant  une  couleur  verte,  l’œil  croit  le  plus  souvent  y reconnaître  une 
teinte  bleue  et  une  feinte  jaune  ; il  y a donc  lieu  de  penser  que,  dans  le 
spectre,  le  vert  n’est  qu’un  mélange  des  deux  couleurs  voisines  qui 
empiètent  l’une  sur  l’autre.  — Il  n’en  est  rien  cependant.  — Si  l’on  répète 
l’expérience  de  Newton  et  que  l’on  fasse  passer  une  de  ces  couleurs 
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liiiiilfs  du  spectre  à travers  uii  ou  plusieurs  piisiiies  succcssits,  coiuiue 
dans  rexpérience  du  g 15ô'J,  jamais  le  vert  ne  se  décompose  eu  jaune 
et  en  bleu  ; jamais  l'orangé  ne  se  dédouble  en  rouge  et  en  jaune.  Les 
couleurs  du  spectre  sont  indécomposables. 

Ce  n’est  pas  qu’on  ne  puisse  obtenir,  avec  des  rayons  jaunes  et  des 
rayons  bleus  réunis,  une  couleur  verte  toute  semblable  à celle  qui  se 
montre  dans  le  spectre  solaire.  Newton  réalisait  ce  phénomène  en  in- 
terceptant toutes  les  couleurs  d’un  spectre  avant  leur  transmission  à 
travers  une  lentille  convergente  (lôô'J),  toutes,  sauf  deux,  celles  que 
l’on  voulait  combiner;  et  au  foyer,  une  image  verte  apparaissait.  Mais  si 
l’on  regardait  cette  image  à travers  un  prisme,  comme  dans  l’expérience 
des  deux  bandes  (1551),  elle  se  divisait  eu  deux  autres  inégalement  dé- 
viées, montrant  les  deux  couleurs  qu’on  avait  mélangées.  Regarde-t-on, 
au  contraire,  par  le  même  procédé,  le  vert  du  spectre,  il  est  dévié,  mais 
il  ne  se  dédouble  pas. 

15Vi.  Conlenra  des  corps.  — Examinons  de  même  une  bande  co- 
lorée artificiellement  ou  présentant  une  de  ces  teintes  que  nous  trou- 
vons dans  la  nature,  et  exécutons  de  nouveau  l’expérience  des  deux 
bandes  (1551)  : regardons  ainsi  une  étoffe,  un  papier,  les  pétales  d’une 
Heur  ou  l’aile  d’un  papillon,  nous  reconnaîtrons  qu’aucune  des  cou- 
leurs que  ces  objets  présentent  n’est  simple  : toutes  sont  décoraposa- 
bles  par  le  prisme. 

Lorsque  la  lumière  blanche  vient  à frapper  un  objet,  les  rayons 
dilTusés  dans  tous  les  sens  ne  sont  pas  toujours  de  même  espèce. 
Chaque  surface  exerce  une  action  spéciale  sur  la  lumière  incidente, 
absorbe  certains  rayons,  en  renvoie  d’autres,  et  c’est  de  l’ensemble  des 
rayons  ainsi  renvoyés  que  dépend  la  couleur  des  corps.  Quand  le  corps 
a une  certaine  transparence,  la  lumière  qu'il  transmet  à travers  sa 
masse  a précisément  une  teinte,  résultant  du  mélange  des  rayons 
colorés  qu’il  ne  réfléchit  pas  ou  qu’il  ne  diffuse  pas  ; ainsi  l’or  qui  est 
jaune  rougeâtre  par  réflexion  est  vert  par  transmission,  quand  on  le  ré- 
duit eu  lames  excessivement  minces.  Les  rayons  que  sa  surface  réfléchit 
ajoutés  à ceux  qui  traversent  la  feuille  d’or  reproduiraient  par  leur  en- 
semble de  la  lumière  blancbe.  Un  exprime  ce  résultat  en  disant  que  le 
faisceau  transmis  est  coiuplétnentaire  du  faisceau  réfléchi.  Si  les  rayons 
qu’un  corps  diffuse  à sa  surface  contiennent  les  différentes  couleurs  dans 
les  mêmes  proportions  que  la  lumière  solaire,  l’objet  parait  blanc  : tel 
est  le  cas  d’une  feuille  de  papier  ordinaire. 
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iôiô.  IHveneii  CMpécctt  de  rayonK.  — l)'fl|iré$  lei>  illllircbsiulis  |jru- 
iluites  sur  la  rêliiie  par  les  rayons  lumineux  apparlenaiit  aux  diverses 
régions  du  spectre,  les  radiations  solaires  ont  été  classées,  comme  nous 
le  savons,  en  sept  groupes  (|ui  ont  reçu  leurs  iiuiiis  de  la  teinte  (|ui  les 
caractérisait.  Toutefois,  de  ce  que  l’cril  ne  distingue  que  sept  couleui-s 
dans  le  spectre,  il  ne  faut  pas  en  conclure  qu'il  n’y  a en  réalité  que  se|it 
espèces  de  rayons  de  lumière,  que  toute  la  bande  rouge,  par  exemple, 
est  formée  par  des  rayons  absolument  identiques.  Il  n'en  est  rien  : une 
bande  colorée  choisie  dans  une  région  quelconque  de  l'image  spectrale 
est  formée  par  plusieurs  rayons  qu’on  ne  saurait  confondre,  car  ils  se 
distinguent  les  uns  des  autres  par  les  valeurs  dilTérenles  de  leui-s  indices 
de  réfraction. 

Pour  nous  en  convaincre,  imaginons  un  faisceau  de  rayons  paral- 
lèles II'  {fig.  68^2)  possédant  tous  une  même  réfrangibilité;  si  ce  faisceau 


tomlie  sur  un  prisme,  les  rayons  émergents  sortiront  parallèles  entre 
eux  suivant  H, R',  ; car  chaque  élément  du  faisceau  subit,  en  pénétrant 
dans  le  prisme  et  en  le  quittant,  une  déviation  identiijue  à celle  des  au- 
tres rayons  qui  arrivent  sous  la  même  incidence.  Si  donc  la  lumière  so- 
laire ne  contenait  que  sept  espèces  de  rayons,  les  faisceaux  lumineux, 
en  sortant  d’un  prisme,  se  diviseraient  en  sept  groupes  semblables  aux 
deux  groupes  R,R'i,  R.R'j  que  nous  avons  figurés;  chacun  suivrait  une 
route  déterminée,  et  ces  groupes,  entremêlés  d’abord  jusqu’à  une  cer- 
taine distance,  se  sépareraient  à mesure  qu’ils  s’éloigneraient  du  milieu 
réfringent,  et  peindraient,  sur  un  écran  placé  assez  loin,  un  spectre 
formé  de  sejit  bandes  complètement  séparées.  Newton,  dans  ses  expé- 
riences, bien  qu’il  réalisât  les  conditions  les  plus  favorables,  ne  put  ja- 
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niais  obtenir  une  séparation  complète  des  couleurs,  et  il  en  conclut  avec 
raison  que  les  rayons  lumineux  qui  forment  le  spectre  n’ont  pas  sept 
rétrangibilités  appartenant  chacune  à une  couleur  spéciale,  mais  qu'en 
réalité  toute  couleur  est  formée  par  une  rnullitude  de  rayons  lumineux 
dont  les  réfrangibilités  varient  par  degrés  insensibles  et  croissent  d’une 
manière  continue  d’une  extrémité  à l’autre  du  spectre,  du  rouge  au 
violet  extrême. 

Mais  une  particularité  importante,  offerte  par  le  spectre  solaire  et  qui 
avait  échappé  à .Newton,  a été  plus  tard  reconnue  par  Wollaston  et  étu- 
diée par  Frauenhofer.  Le  spectre  solaire,  quand  il  est  obtenu  dans  des 
conditions  favorables,  est  constitué  par  une  multitude  de  petites  bandes 
brillantes,  qui  sont  séparées  les  unes  des  autres  par  des  espaces  noirs 
très-étroits,  ou  plutôt  par  des  lignes  <ibscures  dont  la  direction  est  per- 
pendiculaire aux  côtés  du  l ectangle  qui  limitent  le  spectre.  On  leur  a 
donné  le  nom  de  raies  du  spectre. 

1544.  Baie»  du  «peetre.  — La  meilleure  manière  de  rendre  ces  raies 
nettement  visibles,  pour  tout  un  auditoire,  consiste  à placer  une  lentille 
achromatique  sur  le  trajet  du  faisceau  solaire  avant  qu’il  ne  rencontre 
le  prisme;  on  peut  alors  donner  au  spectre  une  extrême  netteté.  Voici, 
dans  ce  cas,  comment  on  dispose  l’expérience.  Par  une  fente  verticale  O 
très-étroite  (/i;/.  685),  les  rayons  solaires  sont  introduits  dans  la  chambre 
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noire  et  reçus  sur  UÉie  lentille  achromatique  L dont  la  distance  focale 
est  de  t)"',5ü  environ,  et  qui  se  trouve  placée  à 1 métré  de  l’ouverture. 
Un  reçoit  alors  une  image  très-nette  de  la  fente  sur  un  écran  situé  der- 
rière la  lentille.  Celte  image  est  produite  par  les  rayons  solaires  qui,  se 
croisant  à l’ouverture,  forment  par  leur  ensemble  comme  un  objet  lumi- 
neux ; elle  en  a les  dimensions  et  se  trouve  placée,  comme  nous  l’avons 
établi  (15  H),  à une  distance  double  de  Ih  distance  focale  principale,  c'est- 
à-dire  à t mètre  de  la  lentille  ; de  plus,  celte  dernière  étant  achromatique, 
on  n’aperçoit  aucune  coloration  sur  les  bords  de  l’image.  Mais  place-l-on 
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sur  le  trajet  des  rayons  lumineux  un  prisme  P dont  les  arêtes  soient  ver- 
ticales et  dans  la  position  qui 
convient  au  minimum  de  dévia- 
tion ; ces  rayons  sont  aloi’S  dé- 
viés, cliacun  selon  sa  réfrangi- 
bilité propre  ; et  sur  l’écran  se 
peignent  en  RV,  les  unes  à la 
suite  des  autres,  une  foule  d’i- 
mages colorées  séparées  par  de 
véritables  lacunes  où  la  lumière 
fait  complètement  défaut;  ce  sont 
les  raies  noires  si  bien  obser- 
vées par  Frauenhofer.  Ces  raies 
sont  innombrables,  si  l’expé- 
rience est  bien  faite  ; et  plus  les 
conditions  dans  lesquelles  on 
opère  sont  favorables  à la  sépa- 
ration complète  des  couleurs, 
plus  nombreuses  sont  les  lignes 
obscures  que  l’œil  peut  distin- 
guer. 11  y a plus  : telle  raie  qui 
parait  plus  grosse  que  les  autres 
et  qui  tranche  sur  l’ensemble 
comme  une  large  barre  noire, 
se  dédouble,  quand  les  moyens 
d’observation  se  perfectionnent, 
en  plusieurs  lignes  très-déliées 
que  l’œil  sépare  uettemenl.  On 
peut  donc  afllrnier,  comme  le 
faisait  Newton,  qu’il  y a une 
multitude  de  rayons  lumineux, 
mais  il  faut  ajouter  qu’il  existe 
des  solutions  de  continuité  dans 
la  série  de  leurs  réfrangibililés. 

L’importance  de  ces  raies  est 
grande  pour  le  physicien,  elles 
lui  offrent  de  véritables  repères 
qui  permettent  de  désigner  nettement  avec  quelle  espèce  de  lumière 
ont  été  répétées  les  expériences  dont  il  donne  les  résultats.  Aussi,  pour 
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éviter  toute  confusion,  est-on  convenu  de  désigner  les  groupes  de  lignes 
les  plus  saillants  qui  se  trouvent  distribués  dans  les  sept  couleurs 
principales,  par  les  huit  premières  lettres  de  l’alphabet;  la  raie  A 
(/if/.  68i)  étant  marquée  dans  le  rouge  et  la  raje  H vers  le  milieu  du 
violet.  Dés  lors,  on  voit  que,  dans  le  spectre,  les  raies  obscures  sont 
comme  des  degi’és  qui  présentent  un  avantage  analogue  à celui  des  de- 
grés du  thermomètre.  Chaque  expérimentateur  peut  toujours,  sans  équi- 
voque, se  reporter  aux  rayons  qui  ont  été  indiqués. 

Tel  a été,  d’abord,  le  seul  parti  que  l’on  ait  tiré  de  ce  phénomène  ; 
mais  bientél  l’étude  des  raies  du  spectre  acquit  une  bien  autre  impor- 
tance, lorsque  Frauenhofer  reconnut  que  l’existence  de  telle  ou  telle  raie 
était  liée  intimement  avec  la  nature  de  la  source  qui  émettait  les  rayons 
lumineux.  C’est  l’examen  de  cette  relation  et  des  conséquences  qui  s’en 
déduisent  qui  va  nous  occuper  en  ce  moment. 

1545.  Lch  raiea  caraetériMcat  le*  dlTerses  nonre«n  de  lumière. 
— Dés  que  Frauenhofer  eut  trouvé  dans  le  spectre  les  repères  dont  nous 
venons  de  parler,  il  comprit  que  la  découverte  qu’il  venait  de  faire  ne 
devait  pas  avoir  seulement  un  résultat  pratique,  et  qu’elle  allait  proba- 
blement  permettre  de  caractériser  les  diverses  sources  lumineuses.  Dans 
ce  but,  il  analysa  la  lumière  des  étoiles,  et  il  reconnut  que  les  spectres 
obtenus  sc  distinguaient  par  un  nombre  et  par  un  groupement  de  raies 
noires  différents  de  ceux  que  présentait  le  spectre  solaire.  A chaque 
étoile  correspond  un  système  spécial,  mais  toujours  constitué  par  des 
lignes  noires  parallèles  aux  arêtes  du  prisme  de  verre  qui  provoque  la 
dispersion  des  rayons  lumineux. 

Quant  A la  lune  et  aux  planètes  qui  sont  éclairées  par  le  soleil,  elles 
doncent  de  la  lumière  qui  offre  à l’analyse  toutes  les  particularités  du 
spectre  solaire. 

tôiO.  AbaenM  de  raleii  dans  le«  flammea  ordinaire».  — Quand  011 
examine  la  flamme  d’une  lampe,  d’un  bec  de  gaz  ou  de  toute  autre  source, 
qui  ne  contient  aucune  trace  de  vapeur  métallique,  les  spectres  que  Fou 
obtient,  en  répétant  l’expérience  de  Newton,  et  en  prenant  les  dispo- 
sitions les  plus  convenables  pour  faire  apparaître  les  raies,  offrent 
toujours  une  continuité  parfaite,  et  il  n'est  possible  d’y  apercevoir 
aucune  ligne  obscure.  Toutefois,  l’expérience  ne  réussit  parfaitement 
(|u’en  recourant  à des  précautions  que  nous  ne  tarderons  pas  à faire 
connaitre. 

1547.  Italea  produite»  liana  le  eaa  oli  la  lumière  n truveniè  cer- 
tain»  SUE. — Rrew'ster,  en  réfléchissant  sur  les  expériences  qui  viennent 
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rt’êlre  rapportées,  les  raltacha  à d’autres  faits  antérieurement  observés 
et  fut  conduit,  par  cette  relation  qui  le  frappa,  à tenter  des  essais  nou- 
veaux. Il  avait  remarqué  que  les  solides  et  les  liquides  colorés  inter- 
posés sur  le  trajet  des  rayons  solaires  produisent 'dans  le  spectre  de 
larges  solutions  de  continuité;  ce  sont  des  bandes  noires  d’une  éten- 
due plus  ou  moins  considérable  qui  se  montrent  dans  diverses  régions 
de  l’image  spectrale.  Les  couleurs  se  trouvent  souvent  réduites  à un 
moindre  nombre,  par  l’absence  de  plusieurs  d’entre  elles  qui  ont  tout  à 
fait  disparu  : le  milieu  coloré  les  a absorbées,  et  l’espace  qui  reste  noir 
est  relui  qu’elles  auraient  dii  éclairer.  Dés  lors  Brewster  se  demanda 
si  les  raies  découvertes  par  Frauenhofer  n’étaient  pas  dues  à quelque 
milieu  absorbant  à travers  lequel  les  rayons  solaires  auraient  été 
obligés  de  passer  avant  d’arriver  jusqu’à  nous.  .Mais,  comme  les 
liquides  ou  les  solides  colorés  ne  donnaient,  par  leur  intervention, 
que  des  bandes  noires  trés-étendues,  il  eut  recours  aux  gaz,  dans  l’espé- 
rance qu’il  verrait  apparaître  des  lignes  étroites  comparables  à celles  du 
spectre  solaire. — Il  réussit  parfaitement. — L’acide hypoazotique,  placé 
dans  un  tube  sur  le  trajet,  soit  de  la  lumière  solaire,  soit  d’une  lumière 
artificielle,  exerça  un  pouvoir  absorbant  électif  et  tel  que  des  raies  nom- 
breuses et  nouvelles  sillonnèrent  le  nouveau  spectre,  surtout  dans  la 
partie  violette.  Brewster  crut  même  reconnaître  que  plusieurs  de  ces 
raies  étaient  exactement  à la  place  occupée  par  quelques-unes  de 
celles  qui  se  montrent  dans  le  spectre  solaire  : ce  dernier  résultat 
aurait  peut-être  besoin  d’étre  confirmé.  Quoi  qu’il  en  soit,  Müller  a 
constaté  depuis,  que  l’iode  et  le  l)rome  en  vapeur  produisaient  des  effets 
ilii  même  genre. 

1548.  Raies  brillanies  des  vapeurs  usetalliqiies.  — l.es  lignes 
noires,  dont  il  vient  d’être  question,  ne  sont  pas  les  seules  qui  aient  été 
aperçues,  quand  on  a fait  avec  soin  une  analyse  spectrale  de  la  lumière. 
Frauenhofer  avait  déjà  constaté  que  lorsqu’on  prend,  comme  source 
lumineuse,  une  vapeur  métallique  incandescente,  le  spectre  obtenu  pré- 
sente au  lieu  de  raies  noires  des  lignes  excessivement  brillantes,  qui 
varient  en  nombre,  en  éclat  et  en  étendue,  selon  la  nature  du  métal.  Ces 
raies  sillonnent  d’ailleurs  le  spectre  dans  le  même  sens  que  les  lignes 
obscures  qui  nous  ont  déjà  occupé.  M.  Wlieatstone  a repris  l'étude  du 
même  phénomène,  Masson  a étendu  à un  grand  nombre  de  métaux  des 
recherches  semblables,  et  chacun  de  ces  expérimentateurs  a fixé  les 
lignes  principales  qui  caractérisent  chaque  métal. 

(.es  vapeurs  incandescentes  s’obtiennent  directement,  quand  le  métal 
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fist  volatil,  en  le  portant  A une  liante  température,  et  alors  ces  vapeurs 
peuvent  être  prises  comme  sources  de  lumière;  mais  ce  procédé  n'est 
applicable  qu’à  un  très-petit  nombre  de  métaux.  Le  mieux  est  de  faire 
jaillir  l’étincelle  électrique  entre  deux  fils  formés  par  le  métal  que  l’on 
veut  étudier  ; la  machine  de  Ruhmkorff  est  excellente  pour  cet  objet  ; la 
succession  rapide  des  étincelles  fait  voir  le  phénomène  pour  ainsi  diri‘ 
sans  interruption.  On  peut  aussi  se  servir  du  courant  voltaïque  pour 
réaliser  la  haute  température  nécessaire  à la  vaporisation  d’un  métal  ; 
on  emploie  dans  ce  cas  l'appareil  destiné  à produire  la  lumière  élec- 
trique (863)  et  l’on  creuse  le  sommet  du  charhon  inférieur  (T  d’nne  c.a- 
vilé  dans  laquelle  ou  dépose  un  globule  du  métal  choisi.  Celui-ci  s’é- 
chauffe par  le  passage  du  courant,  et,  en  se  volatilisant,  il  donne  à l’arc 
voltaïque  une  teinte  spéciale. 

Enfin,  on  peut  encore  observer  une  combinaison  volatile  dans  laquelle 
entre  le  métal;  les  raies  que  l’on  obtient  sont  celles  qu'eût  données  le 
métal  employé  directement.  Un  fil  de  platine  imprégné  de  chlorure  de 
potassium  et  maintenu  dans  une  llamme  pâle  et  trés-chaude  donne,  on 
se  volatilisant,  les  raies  du  potassium.  La  flamme  que  MM.  Kirchhoff  et 
Ituusen  préfèrent  est  celle  du  gaz  de.  l’éclairage  brûlant  avec  une  lueur 
pâle  dans  la  lampi’  dite  de  Bunsen, 

1 349.  Pouvoir  émlaialf  et  pouvoir  abdorluint  d’une  vapeur  métal- 
lique. — Un  métal  on  vapeur  donne  un  spectre  qui  offre  toujours  des 
raies  brillantes  d’une  certaine  réfrangibilité;  cela  revient  à dire  que  In 
vapeur  du  métal  en  question  a le  pouvoir  d’émettre  en  grande  quantité 
l’espèce  de  lumière  correspondante  à ces  raies.  Le  spectre  du  sodium, 
par  exemple,  fournit  une  raie  jaune  excessivement  éclatante;  le  pou- 
voir émi.ssif  du  sodium  pour  cette  lumière  jaune  est  donc  considérable. 
Mais,  quoique  nous  n’ayons  fait  qu’exprimer  le  phénomène  sous  une 
forme  nouvelle,  cette  forme  même  reporte  notre  esprit  vers  deux  prin- 
cipes importants  que  nous  avons  mis  en  évidence  dans  notre  étude  de  la 
chaleur  rayonnante.  Elle  rappelle  d’abord  l’identité  que  nous  avons  été 
conduits  à reconnaître  entre  la  cbaleur  rayonnante  et  la  lumière  (542), 
et,  en  second  lieu,  l’égalité  du  pouvoir  émissif  et  du  pouvoir  absorbant 
(.554),  égalité  qui  est  vraie  quand  on  ne  considère  qu’une  espèce  de  cha- 
leur bien  déterminée.  Nous  sommes  donc  amenés  à rechercher  quel  est 
le  pouvoir  absorbant  de  la  vapeur  de  sodium  pour  la  lumière  jaune  que 
cette  vapeur  émet  en  si  forte  proportion,  et  de  plus,  nous  sommes,  « 
priori,  portés  à penser  que  ce  pouvoir  sera  considérable. 

lôoO.  Ré^ullal»  obtenuH  par  M.  Kirrhhofr.— Telle  a été  en  effet 
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l’idée  de  M.  Kircliholf,  idée  dont  la  justesse  a été  démontrée  par  les 
faits.  Ce  physicien  a fait  passer  un  rayon  de  lumière  très-éclatant  à 
travers  la  vapeur  du  sodium,  et  ce  qu’il  avait  prévu  est  arrivé  : le  nou- 
veau spectre  s’est  trouvé  marqué  d’une  double  raie  noire,  à l’endroit 
même  où  la  ligne  jaune  brillante  du  sodium  se  montrait  tout  à l’heure, 
quand  on  formait  exclusivement  le  spectre  avec  la  vapeur  de  ce  métal. 
C’est  ainsi  que  ce  principe  bien  compris  de  l'identité  de  la  lumière  et  de 
la  chaleur  rayonnante  est  devenu  le  point  de  départ  d’une  des  plus  im- 
portantes découvertes  de  notre  époque. 

I.ÆS  recherches  de  M.  Kirchhoff  ont  surtout  porté  sur  les  alcalis. 
Parmi  les  résultats  qu’il  a obtenus,  nous  citerons  deux  des  plus  nets  : 
la  vapeur  du  lithium  donne  un  spectre  à peu  près  réduit  à deux  raies 
principales,  dont  l’une  est  d’un  rouge  trés-vifetse  trouve  comprise  enti  e 
les  raies  B et  C {fig.  684).  Le  potassium  ilonne  deux  raies  rouges  très- 
belles  dont  l’une  (correspond  à peu  près  à la  raie  A du  spectre  solaire  et 
l’autre  à la  raie  B.  Les  raies  de  ces  métaux  ont  été  renversées  et  sont 
apparues  eu  noir  dans  les  spectres  formés  par  les  rayons  lumineux  très- 
intenses  qui  ont  été  obligés  de  traverser  les  vapeurs  de  ces  métaux  avant 
d’étre  décomposés  par  le  prisme. 

1551.  Méthode  d'expérience  de  SI.  Klrckhoff.  — [*Our  observer 
commodément  ces  phénomènes,  M.  Kirchhoff  emploie  une  méthode  d’ex- 
périence qui  n’est  autre  au 
fond  que  celle  de  Frauenho- 
fer.  Il  dispose  la  source  de 
lumière  (fig.  685)  devant  un 
fente  Oqui  est  placée  au  foyer 
principal  d’une  lentille  con- 
vergente L'.  Le  faisceau  lu- 
mineux qui  pénètre  à travers  la  fente  dans  le  tube  L'O  donne,  après 
avoir  traversé  la  lentille,  des  rayons  parallèles  à l’axe  qui  tombent  sur 
le  prisme  P placé  dans  la  position  qui  correspond  ù la  déviation  mini- 
mum. Ces  rayons  forment,  après  leur  émergence,  un  spectre  qui  est 
reçu  sur  une  lentille  convergente  L.  Cette  lentille  fournit,  à son  foyer, 
une  image  très-petite  et  très-brillante  du  même  spectre  qu’on  examine 
avec  une  loupe  l,  située  à une  distance  convenable. 

Afin  qu’il  soit  possible  de  comparer  les  positions  respectives  des 
raies,  dans  les  expériences  successives  qui  seront  faites,  M.  Kirchhoff 
place  latéralement  ù l'extrémité  d’un  tuyau  L"M  un  micromètre  ; c’est 
une  plaque  de  verre  portant  des  lignes  fines  équidistantes  dont  la 
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direction  est  parallèle  à la  fente.  Au  bout  L"  du  tuyau,  une  lentille  pa- 
reille à V renvoie  les  rayons  émanés  du  micromètre  sur  une  face  laté- 
rale du  prisme  qui  les  réfléchit  vers  la  loupe  /.  De  celte  façon,  l’œil 
placé  en  / voit  en  même  temps  que  le  spectre  les  divisions  grossies  du 
micromètre. 

1 552.  Knipiol  tin  «pectroiteope.  — Avec  cet  instrument  qu'on  a nommé 
le  specti'oscopt’,  on  commence  par  noter  sur  le  micromètre  les  positions 
occupées  par  les  raies  noires  du  spectre  solaire,  il  suffit  pour  cela  de 
faire  parvenir  dans  la  direction  OL'  un  faisceau  très-délié  de  la  lumière  du 
soleil.  Puis,  veut-on  observer  la  raie  brillante  du  sodium  : on  supprime 
la  lumière  du  soleil,  et,  sans  louchera  l’instrument,  on  met  devant  la 
fente  O la  lampe  à gaz,  dans  la  flamme  de  laquelle  on  introdnit  un  fil  de 
platine  chargé  de  chlorure  de  sodium.  L’on  voit  aussilét  se  projeter  sur 
nn  fond  peu  éclairé  une  raie  jaune  très-brillante  qui  représente,  ù elle 
seule,  l’i  peu  près  tout  le  spectre  de  la  vapeur  de  sodium,  et  qui  est  juste 
placée  sur  la  division  du  micromètre  qu’occupait  auparavant  la  double 
raie  noire  1)  du  spectre  solaire. 

1555.  Expérience  de  M.  Debray.  — Quand  011  remplace  la  lampe  à 
gaz  parla  lumière  de  Drummond,  obtenue  en  projetant  sur  la  chaux  un 
jet  enflammé  de  gaz  oxyhydrogène,  on  n’aperçoit  dans  la  partie  jaune 
du  spectre,  ni  raie  brillante,  ni  raie  obscure.  Mais  si  l’on  interpose, 
entre  la  lumière  de  Drummond  et  la  fente,  la  flamme  de  la  lampe  de 
Bunsen,  chargée  de  chlorure  de  sodium,  celle-là  même  qui  a été 
employée  dans  l’expérience  précédente,  ou  bien  encore  la  flamme  de 
l’alcool  salé,  aussitôt  une  raie  noire  apparaît  exactement  à la  place  où 
la  raie  brillante  indiquait  auparavant  une  quantité  coiisidérable  de 
lumière  émise  par  le  sodium.  Ainsi  que  nous  l’avons  déjà  affirmé,  l’expé- 
rience montre  donc  clairement  que  le  pouvoir  absorbant  de  la  vapeur  du 
sodium  est  considérable  pour  celle  même  lumière  à l’égard  de  laquelle 
son  pouvoir  émissif  est  maximum.  La  méthode  qui  vient  d’être  décrite 
l't  par  laquelle  on  produit  si  facilement  l’inversion  de  la  raie  du  sodium 
en  se  servant  de  la  lumière  Drummond  et  de  la  lampe  à alcocd  salé 
est  due  à M.  Debray.  On  peut  y recourir  avec  avantage  pour  montrer  ce 
phénomène  par  projection  à un  auditoire  nombreux. 

I55A.  Explication  dee  raie*  olwenres  dana  le  spectre  solaire. — Il 
est  une  question  que  l’on  pourrait  se  faire  à ce  sujet  et  que  nous  ne 
devons  pas  passer  sous  silence.  Comment  la  vapeur  incandescente  du 
sodium,  qui  seule  placée  devant  l’ouverfure  0 donnait  une  ligne  jaune 
brillante,  peut-elle  obsinircir  le  specire  de  la  lumière  de  Drummonil? 
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Si  elle  absorbe  une  partie  de  celte  lumière,  èlle  ne  continue  pas 
moins  à en  émettre  qui  lui  est  propre,  et  toute  celle  qu’elle  fournirait 
si  elle  était  seule  doit  encore  venir  se  réfracter  dans  le  prisme.  Cette 
remarque  est  juste  ; il  est  vrai  de  dire  que  la  raie  brillante  du  sodium 
existe  comme  précédemment,  mais  sa  clarté  est  très-faible  relativement 
à celle  de  la  lumière  éclatante  qui  l’environne  et  qui  est  due  au  rayon- 
nement intense  de  la  lampe  Dnimmond,  aussi  se  détacbe-t-elle  obscure 
sur  un  fond  clair.  Mais  lorsqu’elle  est  seule,  elle  se  détache  brillante  sur 
le  fond  obscur,  parce  que  tout  le  reste  du  champ  visible  est  peu  éclairé. 

135b.  Appllcatiom  du  Npc«4r<Mieope.  HM.  Klrehhofr  et  Bumten. 
DéecMiTerte  de  trob  métaux.  — Ccs  résultats  obtenus,  MM.  kirchhoff 
et  Bunsen  travaillèrent  ensemble  pour  rechercher,  avec  quel  degré 
d'exactitude,  l’analyse  spectrale  de  la  lumière  pouvait  accuser  la  pré- 
sence des  divers  métaux  ; ils  constatèrent  qu’il  n’y  avait  pas  de  réaction 
chimique  connue  qui  présentât  nn  pareil  degré  de  sensibilité.  Pour  en 
citer  le  plus  bel  exemple  ; 2 milligrammes  environ  de  chlorure  de  so- 
dium, disséminés  dans  l'atmosphère  d’une  salle  ayant  une  capacité  de 
f>0  métrés  cubes,  ont  donné  à la  flamme  de  la  lampe  qui  brûlait  dans 
celte  salle  la  coloration  jaune  caractérislique  du  sodium  et,  en  regar- 
dant à travers  l’appaix'il,  on  vit  se  produire  pendant  plus  de  dix  minutes 
la  raie  jaune  dont  nous  avons  parlé. 

Dés  lors,  une  nouvelle  méthode  d’analyse  chimique  supérieure  aux 
méthodes  connues  était  découverte  et  nos  deux  observateurs  n'ont  pas 
manqué,  dés  qu’une  substance  nouvelle  leur  arrivait,  de  l’introduire 
dans  la  flamme  de  la  lampe  à gaz.  Or,  il  est  advenu  que  deux  fois  déjà 
(et  leur  travail  datait  alors  à peine  de  deux  années),  ils  ont  aperçu,  à 
leur  grande  satisfaction,  des  raies  brillantes  qui  ne  s'étaient  jamais  mon- 
trées dans  les  autres  spectres.  Pour  eux,  il  n’y  eut  pas  un  instant  de  doute, 
l'apparition  de  c.es  raies  nouvelles  devint  le  signe  certain  de  la  pré- 
sence dans  la  flamme  de  la  vapeur  d’un  métal  nouveau.  En  effet,  les 
réactions  chimiques  mirent  bientôt  en  évideiic.e  les  substances  jusqu’ a- 
loi-s  ignorées  qu’avait  dévoilées  ce  nouveau  procédé  d'investigation.  L’nn 
des  métaux  découverts  fut  nommé  rubidium,  à cause  de  la  belle  raie 
rouge  qui  l’avait  annoncé,  et  l'autre,  qui  fournit  une  belle  raie  bien 
verdâtre,  fut  nommé  cat-sium.  Plus  récemment,  au  mois  de  mai  18f>2. 
M.  I -amy  est  arrivé,  par  l’emploi  de  la  même  méthode,  à l'isolement 
d'nn  troisième  métal  le  thallium,  qu'il  a pu  extraire  en  quantités  assez 
considérables  des  houes  des  chambres  de  plomb  recueillies  dans  une 
usine  où  l'on  prépare  l'acide  sulfurique  par  la  combustion  des  pyrites 
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de  fer.  Avant  lui,  M.  Crookes  avait  aperçu,  il  est  vrai,  la  raie  verte  carae- 
ti^ristique  du  thallium,  en  opérant  sur  les  résidus  de  certains  séléniums, 
mais  il  n’avait  pu  l'isoler  et  le  considérait  même  comme  uii  métalloïde 
analogue  au  sélénium  et  au  tellure.  Le  thallium  est  un  vrai  métal  bien 
caractérisé  que  H.  Lamy  a obtenu  eu  lingots  assez  volumineux.  Il  offre 
cette  particularité  curieuse  de  se  rapprocher  du  plomb  par  certaines 
propriétés  chimiques  et  par  d’autres  du  potassium.  Il  fait  incontesta- 
blement partie  du  groupe  des  métaux  alcalins. 

1Ô56.  Métaux  apparleiuuK  A l'atmoaphére  solAIrr.  — Une  idée 
vraie  est  toujours  féconde  en  conséquences  utiles.  MM.  Kirchhoff  et 
Runsen,  ne  manquèrent  pas  de  poursuivre  sans  relâche  leurs  curieuses 
recherches;  ils  cherchèrent  à déterminer,  par  leur  procédé,  la  nature 
chimique  des  métaux  que  renferme  l’atmosphère  du  soleil. 

t L’analyse  par  le  spectre,  écrivent-ils,  ouvre  aux  investigations  de  la 
« chimie  un  champ  jusqu’à  présent  inexploré  et  dont  les  limites  s’éten- 
a dent  même  au  delà  de  notre  système  solaire.  Comme  cette  nouvelle 
U méthode  d’analyse  n’exige  que  l’observation  par  la  vüion  d’un  gaz  in- 
« candescent,  on  comprend  facilement  qu’elle  doit  être  applicable  à l’at- 
« mosphère  du  soleil  et  à celle  des  étoiles  fixes  ; seulement  elle  subit 
a une  modification,  par  suite  de  la  lumière  qu’émettent  les  noyaux  de 
« ces  astres.  » Dans  un  mémoire  précédent  « il  a été  démontré  que  le 
a spectre  d’un  gaz  en  combustion  se  trouve  renversé,  c’est-à-dire  que 
i(  les  raies  brillantes  deviennent  obscures,  lorsqu’un  foyer  lumineux 
« assez  intense  et  donnant  lui-même  un  spectre  continu  se  trouve  placé 
« en  arrière  de  la  flamme  de  ce  gaz.  On  peut  conclure  de  ce  fait  que  le 
K spectre  solaire  avec  ses  raies  obscures  n’est  autre  que  le  spectre  ?-en- 
« vmc  de  l’atmosphère  du  soleil,  l’ar  conséquent,  pour  analyser  l'at- 
'(  mosphère  solaire,  il  suffit  de  rechercher  quels  sont  les  corps  qui, 
H introduits  dans  une  flamme,  donnent  des  raies  brillantes  coïncidant 
Il  avec  les  raies  obscures  du  spectre  solaire.  » 

Par  cette  méthode,  MM.  Kirchhoff  et  Bunsen  ont  signalé  le  fer,  le 
chrome,  le  nickel  parmi  les  éléments  de  l’atmosphère  solaire  ; le  fer,  en 
particulier,  donne  jusqu’à  soixante-dix  raies  brillantes  qui  ont  chacune 
leur  raie  noire  correspondante  dans  le  spectre  solaire  : ce  résultat  ne 
peut  laisser  aucun  doute  sur  la  présence  de  sa  vapeur  dans  le  soleil. 
L’argent,  le  cuivre,  le  zinc,  le  plomb  et  le  thallium  ne  font  pas  partie 
de  l’atmosphère  solaire;  car  ces  métaux,  dont  les  spectres  présentent 
des  raies  extraordinairement  brillantes,  n’en  donnent  aucune  qui  coïn- 
cide avec  les  raies  obscures  du  spectre  solaire. 
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1557.  Bairw  ieliarl4a««. — Dans  ces  derniers  teni|is,  üii  a recunnii 
dans  le  spectre  solaire  la  présence  de  raies,  on  plutôt  de  bandes  obscures, 
iorniées  par  un  grand  nombre  de  lignes  trés-liiies  et  d’un  aspect  tout 
particulier.  Elles  sont  dues  à une  absorption  élective  exercée  sur  les  radia- 
tions solaires  par  l’atmospliére  terrestre.  M.  Jaussen,  qui  s'est  beaucoup 
occupé  de  leur  étude,  attribue  l’existence  de  ces  raies  à une  action  spé- 
ciale de  la  vapeur  d’eau,  qui,  comme  nous  le  savons,  se  trouve  toujours 
diffusée  en  proportion  plus  ou  moins  considérable  dans  l’air  atmosphé- 
rique. On  les  a nommées  : l’aies  telluriques.  M.  Jansscn  a établi,  par  une 
expérience  trés-concluante,  que  telle  était  en  effet  l’origine  véritable  de 
ces  raies.  — Une  lumiéi'e  artificielle  donnait  un  spectre  qui  en  était 
dépourvu.  En  bien  ! il  a sufti  de  faire  passer  les  faisceaux  qu’elle  émet- 
tait à travers  un  long  tube  contenant  de  la  vapeur  d’eau  pour  que  l’a- 
nalyse s|«ctrale  décélAt  aussitôt  l'existence  de  ces  raies  spéciales  dont 
nous  venons  de  parler. 


IV.  — ACIlUNS  D V KSfcS  rRUUlITfcS  PAU  tESPEClRK  SÜLAIKE. 


Les  radiations  qui,  par  leur  ensemble,  constituent  un  spectre  solaire, 
produisent  trois  genres  d’effets,  qu’il  importe  de  signaler,  ce  sont  les 
effets  lumineux,  les  effets  calorifiques  et  les  effets  chimiques. 

1558.  lalemlté laa*ineu»e  des  dtverses  parties  do  speetre  solaire. 
— Loi’sque  l’on  examine  avec  quelque  attention  un  spectre  solaire,  ou 
reconnaît  de  suite  que  les  différentes  couleui’s  n’ont  pas  le  même  pou- 
voir éclaii'ant.  Une  page  imprimée  en  caractères  lins  par  exemple,  est 
beaucoup  plus  facile  à lire  dans  la  chambre  nuire  quand  un  projette  sur 
elle  la  lumière  jaune  du  spectre,  que  lorsqu’on  l’éclaire  par  l’emploi  de 
tout  autre  rayon  lumineux.  Mais  si  fun  a pu  constater  qu’il  y avait  une 
ditférence  entre  les  pouvoirs  éclairants  des  différentes  régions  du  spec- 
tre, on  ii’a  pas  jusqu’ici  déterminé  d’une  manière  satisfaisante  les 
l'a ppo rts  de  leurs  intensités  lumineuses.  Frauenhul'er,  dans  diverses 
expériences  faites  à ce  sujet,  a trouvé  des  résultats  assez  peu  concor- 
dants; cependant  il  est  parfaitement  certain  que  c’est  entre  les  raies  D 
et  E que  se  trouve  le  maximum  de  clarté. 

1359.  Kfleis  ooloriHqnra.  — Lorsqu’un  thermomètre  sensible  sta- 
tionne successivement  dans  les  différentes  parties  du  spectre,  un  trouve 
que  ses  indications  sont  très-variables  d’un  point  à l’autre,  et,  chose 
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i‘ciiiar(|uabl('!  ce  n'est  pas  dans  les  parties  les  pins  luinineuses  que  la 
température  s’élève  le  plus.  Jusqu'à  Melloni,  les  physiciens  n'avaient  pas 
été  d’accord  sur  le  mode  de  distribution  de  la  chaleur  dans  le  spectre 
solaii'e,  ces  divergences  d’opinion  tenaient  à la  dilTércnce  de  nature  des 
prismes  employés  pour  réaliser  l’expérience.  Melloni  a fait  voir  que  le 
sel  gemme  était  la  seule  substance  qui  donnât  des  résultats  compa- 
rables. Il  a démontré,  le  premier,  que  les  autres  inilieu.\  réfringents 
absorbaient  très-inégalement  les  rayons  calorifiques  de  diverses  espèces, 
et  que  là  était  la  cause  de  ce  désaccord.  Le  sel  gemme  seul  laisse  pas- 
ser à peu  près  également  bien  les  rayons  calorifiques  qui  tombent  sur 
lui,  quelle  que  soit  leur  nature  : il  peut  donc  servir  à reconnnaitre, 
plus  exactement  que  toute  autre  substance,  en  ([uellc  proportion  la  cha- 
leur se  trouve  accumulée  dans  chacune  des  couleurs  dont  l’ensemble 
constitue  le  spectre  solaire.  Il  résulte  des  expériences  de  Melloni  que  la 
température  du  thermomètre  s’élève  de  plus  en  plus  à mesure  qu’on 
s’écarte  du  violet  pour  se  diriger  vers  le  rouge.  Kn  continuant  le  dépla- 
cement du  thermomètre  au  delà  du  rouge,  en  le  faisant  arriver  dans 
la  partie  obscure  du  spectre,  la  température  croit  jusqu’à  une  petite 
distance,  puis  un  peu  plus  loin  elle  commence  à baisser,  pour  décroitre 
de  plus  en  plus  à mesure  qu’on  s’éloigne  davantage  du  rouge.  Toutefois, 
il  y a encore  une  élévation  de  température  sensible  alors  même  que 
rinstrunient  se  trouve  distant  du  rouge  d’une  longueur  égale  à la  lon- 
gueur du  s])ectre  visible. 

Ce  résultat  très-remarquable  prouve,  qu’au  delà  des  limites  du 
spectre,  dans  des  parties  de  l'écran  atteintes  par  des  rayons  que  l’œil 
ne  perçoit  pas,  il  existe  encore  des  radiations  qui  émanent  du  soleil 
et  dont  le  thermomètre  paraît  jusqu'à  présent  seul  apte  à accuser 
l’existence. 

I56Ü.  Effet»  ebimique».  — La  lumière  provoque,  selon  les  cas,  des 
modifications  diverses  dans  la  nature  chimique  des  corps  que  l'on  met 
en  présence.  Le  chlore  sec  et  l’hydrogène  sec,  qui  restent  mélangés 
sans  s'unir  dans  une  obscurité  profonde,  se  combinent  sous  l'iniluence 
des  rayons  lumineux.  Les  sels  haloïdes  d'argent,  au  contraire,  subissent 
une  décomposition  sous  la  même  inlluence.  Cette  dernière  action  de  lu 
lumière,  qui  est  utilisée  dans  le  daguerréotype  et  dans  la  photographie, 
se  manifeste  avec  une  intensité  variable  selon  l’espèce  des  rayons  qui 
tombent  sur  la  substance  sensible.  La  décomposition  de  l’iodure  d’ar- 
gent est  surtout  prononcée  dans  la  parlie  violette  du  spectre  ; elle  est 
nulle  dans  le  jaune,  l’orangé  et  le  rouge. 


Digitized  by  Google 


M'ECTKK  SOU  I UE. 


5uy 

lôGI . M.  Mepcu  (lu  Saiiil-Victur,  (|ui  a l'ail  l'aire  <Je  &i  grands  pitigrés 
à l'art  de  la  pholugrapliie,  a l éussi  à fixer  sur  la  plaque  daguen-ieiiiie  les 
couleurs  inôiues  du  speclre  solaire,  en  recourant  à l’action  chimique  des 
rayons  lumineux.  Malheureusement,  la  lumière  détiuit  assez  promple- 
munl  l'effet  qu’elle  a déterminé  une  première  fois,  et  les  couleurs  s'ef- 
facent peu  à peu.  Après  deux  ou  trois  jours  d’exposition  à la  lumière 
solaire,  elles  ont  disparu  complètement.  Il  y a cependant  déjà  un  pro- 
gi-ès  réel  accompli  au  point  de  vue  de  la  stabililèdes  teintes,  progrès  qui 
est  dû  à M.  Niepce;  car,  dans  les  premiers  essais  de  ce  genre  tentés  par 
.M.  E.  Becquerel,  les  teintes  obtenues  étaient  beaucoup  plus  fugaces,  et  l'e.x- 
position  à la  lumière,  pendant  quelques  heures  seulement,  suffisait  pou  i' 
les  faire  disparaître.  Pour  réaliser  ce  genre  d’expérience,  M.  Becquerel 
chlorurait  une  lame  d’argent  à sa  surface  en  l’employant  comme  pèle 
positif  d'mie  pile  dans  l’auge  où  l'on  dè(Mmiposait  l’acide  chlorhydrique  ; 
la  plaque  étant  sortie  du  bain,  le  spectre  reçu  sur  elle  ne  tardait  pas  à se 
montrer  persistant  avec  ses  couleurs  naturelles.  M.  Niepce  emploie  un 
procédé  de  beaucoup  préférable,  il  détermine  la  chloruration  par  le 
contact  d’un  hypochlorite  alcalin  dans  lequel  il  immerge  la  plaque,  il 
recouvre  ensuite  celle-ci  d’un  vernis  au  chlorure  de  plomb,  la  recuit  et 
l'expose  à l’action  des  faisceaux  de  lumière  colorée.  Les  couleurs  appa- 
raissent comme  dans  l’expérience  de  M.  Becquerel;  mais  elles  persistent 
beaucoup  plus  longtemps. 

1362.  Spectre  nltra-violet.  — Un  autre  phénomène  bien  digne  d’at- 
tention mérite  d’être  signalé  : au  delà  du  violet,  dans  la  partie  obscure, 
il  s’opgre  une  décomposition  des  sels  d'argent  : le  chlorure  et  I iodure 
noircissent,  et  sur  les  parties  attaquées,  des  raies  apparaissent,  dont  la 
disposition  est  analogue  à celle  qui  est  offerte  par  les  raies  du  spectre  lu- 
mineux ; elles  ressortent,  en  blanc,  sur  le  fond  noir  du  sel  d’argent  décom- 
posé, indiquant  ainsi  des  solutions  de  continuité  dans  la  réfrangibilité  des 
rayons  actifs.  Au  delà  du  violet,  existent  donc  des  radiations  particulières 
que  l’œil  n’est  pas  capable  de' saisir,  auxquelles  le  thermomètre  est  insen-' 
sible,  mais  dont  l’activité  chimique  est  puissante.  Nous  airivons  ainsi  à 
cette  conséquence  nécessaire,  que  le  speclre  complet  formé  par  les  radia- 
tions solaires  se  prolonge  au  delà  du  violet  et  au  delà  du  rouge,  et  c’est 
•seulement  la  partie  moyenne  du  speclre  total  que  nos  yeux  peuvent 
distinguer. 

On  démontre  l'existence  de  ces  raies  qui  n'impressionnent  pas  la  ré- 
tine en  projetant  sur  une  substance  altérable  le  speclie  produit  par  la 
lumière  solaire.  Le  speclre  ainsi  obtenu  n’est  pas  très-étendu  parce  que 
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les  lentilles  et  les  prismes  de  verre  absorbent  les  rayons  ultra-violets 
avec  une  grande  énergie  ; d’autre  part  les  raies  ne  sont  pas  Irés-noin- 
breuses,  parce  que  la  fente  doit  rester  assez  large,  si  on  veut  que  le 
faisceau  de  lumière  solaire  étalé  sur  un  écran  conserve  une  activité  chi- 
mique appréciable.  On  arrive  à produire  des  images  plus  étendues,  en 
substituant,  aux  appareils  de  verre,  des  lentilles  et  des  prismes  en 
quartz,  comme  l’a  indiqué  M.  Stokes. 

1363.  Expérience»  de  IM.  IMnseart.  — Le  résultat  est  surtout 
excellent  en  plaçant  une  petite  plaque  sensible  au  foyer  de  la  lu- 
nette d’un  spectroscope  à lentilles  de  quartz.  L’image  qui  se  produit 
en  ce  point  est  très-petite,  mais  très-intense,  ce  qui  permet  de  dimi- 
nuer la  largeur  de  la  fente,  c’est-à-dire  d’épurer  le  spectre,  autant  qu’on 
le  fait  pour  les  rayons  lumineux;  cette  petite  image,  reproduite  par  les 
procédés  photographiques  ordinaires,  peut  ensuite  être  étudiée  à la  loupe 
ou  au  microscope.  Telle  est  la  méthode  que  M.  Mascart  a employée  dans 
ces  dernières  années;  il  a montré  que  le  spectre  solaire  ultra-violet  est 
plus  large  que  le  spectre  lumineux  lui-mème  et  qu’il  renferme  un  nombre 
considérable  de  raies  inactives  susceptibles  d’étre  étudiées  avec  la  même 
précision  que  les  raies  obscures  de  la  région  lumineuse. 

Les  vapeurs  métalliques  incandescentes  donnent  surtout  des  laies 
chimiquement  inactives  plus  réfrangibles  que  le  violet  ; on  le  constate 
aisément  en  plaçant  un  sel  volatil  quelconque  dans  la  flamme  d’une 
lampe  de  Bunsen,  ou  même  dans  le  dard  d’un  chalumeau  à gaz  d’éclai- 
rage alimenté  par  un  courant  d’oxygène  : les  raies  que  l’on  obtient  ainsi 
sur  des  plaques  sensibles  sont  encore  caractéristiques  pour  chaque  mé- 
tal. L’expérience  réussit  mieux  si  on  volatilise  le  métal  lui-même  à l’aide 
d’étincelles  électriques,  et  les  spectres  acquièrent  alors  une  largeur  tout 
à fait  inattendue.  En  faisant  passer  une  série  d’étincelles  entre  deux  lils 
d’argent  à l’aide  d’une  puissante  bobine,  M.  Mascart  a pu  reproduire  un 
spectre  ullnî-violet  trés-pur,  six  fois  plus  long  que  le  spectre  lumineux. 

Il  y a lieu  de  s’étonner  que  la  lumière  solaire  donne  un  spectre  si  petit 
pur  rapport  à celui  que  produisent  les  vapeurs  incandescentes  ; il  est 
très-probable  que  les  rayons  Irés-réfrangibles  qui  émanent  du  soleil 
sont  absorbés  par  notre  atmosphère  terrestre.  Ne  voyons-nous  pas,  en 
efl’et,  le  verre  absorber  une  grande  partie  des  rayons  ultra-violets,  que  * 
l’emploi  de  milieux  différents  nous  permet  d’apercevoir  dans  le  spectre 
solaire  tel  que  nous  pouvons  l’obtenir  à la  surface  de  la  terre. 

1 364.  PhosphoreMcence.  — Pour  aidiever  l’étude  des  effets  de  la  lu- 
mière, il  nous  reste  à signaler  la  propriété  que  présentent  certains 
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corps  qui,  ajircs  avoir  clé  exposés  quelque  temps  au  soleil,  apparaissent 
ensuite  brillants  dans  l’obscurité,  comme  de  véritables  sources  lumi- 
neuses. Celle  propriété  rappelle  des  phénomènes  connus  de  tout  le 
monde,  alors  qu’il  s’agit  de  la  chaleur.  Un  corps  qui  a été  exposé  au 
rayonnement  d’un  corps  chaud  constitue,  au  bout  de  peu  de  temps,  une 
source  de  chaleur.  De  même  un  corps,  exposé  à l'aclion  d’un  corps 
lumineux,  devient  lumineux  lui-même  après  que  la  source  excitatrice  a 
disparu.  Le  phosphore  de  Canton,  que  l’on  obtient  en  calcinant  des 
écailles  d’hnitres,  est  de  tous  les  corps  phosphorescents  le  plus  ancien- 
nement célébré.  .\prés  avoii'  subi  l’insolation  pendant  quelque  temps, 
il  répand  dans  l’obscurité  une  lueur  qui  persiste  pendant  plusieurs 
minutes.  La  substance  ne  perd  pas  ses  propriétés  par  les  insolations 
successives  auxquelles  on  la  soumet.  On  peut  renouveler  ce  genre 
d’essais  sur  le  meme  corps  aussi  souvent  que  l’on  veut,  la  réussite  est 
certaine. 

.\I.  E.  Becquerel  a étendu  considérablement  le  nombre  des  corps 
phosphorescents  connus,  et  cela,  en  employant  un  appareil  ingénieux 
nommé  pimphoroscope,  qui  permet  d’apercevoir  un  corps,  quelques  mil- 
lièmes de  secpnde  après  son  exposition  an  soleil,  ou  à une  lumière  ar- 
lilicielle,  c’est-à-dire  au  moment  où  la  phosphorescence  est  le  plus  in- 
tense. En  outre,  l’appareil  reproduit  le  même  phénomène  à de> 
intervalles  de  temps  assez  rapprochés,  pour  que  les  impressions  qui  se 
succèdent  persistent  sur  la  rétine  comme  si  elles  étaient  continues.  Peu 
de  corps  résistent  à un  pareil  mode  d’investigation. 

Les  phénomènes  de  phosphorescence  présentent,  dans  leurs  inani- 
l'estations,  des  circonstances  variées  que  M.  E.  Becquerel  a étudiées.  Il 
a recherché  l’espèce  des  rayons  qui  déterminent  la  phosphorescence, 
l'espci'Æ  de  ceux  qui  sont  émis  par  le  corps,  devenu  lumineux,  et  enlin 
la  durée  appréciable  pendant  laquelle  la  lueur  est  perceptible. 

llitib.  Kaj'ons  qui  produisent  la  phosphoreseence.  — M.  E.  Bec- 
querel a reconnu  que  les  diverses  espèces  de  rayons  solaires  n’étaient 
pas  également  aptes  à communiquer  aux  corps  la  faculté  d’être  phos- 
phorescents. Les  rayons  qui  la  communiquent  le  mieux  sont  en  gé- 
néral les  rayons  les  plus  réfrangibles  ; les  rayons  situés  dans  la  partie 
obscure  du  spectre,  au  delà  du  violet,  sont  particulièrement  aptes  à 
engendrer  la  phosphorescence.  (J»ant  aux  rayons  émis  par  un  corps 
phosphorescent,  ils  sont  moins  réfrangibles  que  ceux  qui  ont  servi  à 
rendre  manifeste  la  jiropriété  de  répandre  une  lueur  dans  l’obscurité. 

1306.  Eapèce  de  lumière  donnée  par  le«  corpw  pboMpharescenlK . 
n.  2(i 
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— La  cuuieiir  de  la  lumièi'e  émise  varie  siiivaiil  la  nature  de  la  sid)- 
slance,  et  quelqiielois  même  sinvant  son  étal  physique  : le  spath  cal- 
caire fait  apercevoii-  une  lueur  orangée,  ralumine  émet  de  la  lumière 
rouge,  razolale  d’urane  donne  du  voi  t et  le  sulfure  de  strontium 
rayonne  de  la  lumière  ronge,  verte,  bleue  ou  orangée,  selon  le  mode  de 
préparation  (juia  fourni  le  sel. 

I5(i7.  Durée  dn  pbénoBiéiie.  — Le  temps  pendant  lequel  la  pho.s- 
phoresceiice  persiste  est  très-variable  d’une  substance  à l'antre.  Voici 
(pielques  résultats  : 


.NOM  ÜE  I..V  sntST.lNCK. 

Ill  «EE  DE  I.A  eHüSPHOKESCE.NCE. 

SuÜ'im»  de  stitmlinm 

l’iiisieiii-s  lieuiN's, 

Spath  calcaire 

-l-  de  secoiiile . 

• > 

.Minnine 

1 

•iO 

Azotate  d’uraiie  

1 

lûu 

IMalino-cyniiure  de  potassium.  . . . 

1 

.‘.ÜOO 

intîK.  PhoMphoreneence  du  Nnlfale  de  quinine.  — l’arilli  les  COI'ps 
)ihosphosrescents,  il  en  est  un  qui  présente  un  très-bel  éclat,  c’est  la  dis- 
solution acide  de  sulfate  de  quinine;  mais  si  sa  phosphorescence  est  vive, 
elle  ne  dure  ([ue  pendant  un  temps  extrêmement  petit.  M.  E.  Iteeqnerel 

l’évalue  à de  seconde.  Ce  sont  les  rayons  ultra-violets  surtoid  i|iii  la 

produisent  et  qui  donnent  une  lueur  si  intense  qu’elle  peut  être  aper- 
çue même  en  plein  jour?  l’iace-t-on  dans  un  veire  une  dissolution  de 
sulfate  de  quinine?  on  reconnaît  que  la  dissolution  offre  toujours  une 
teinte  bleuâtre  du  côté  par  lequel  arrive  la  lumière. 

Les  l'ayons  qui  produisent  cette  phosphorescence  sont  surtout,  avons, 
nous  dit,  les  rayons  ultra-violets.  On  peut  s’en  assurer  en  recevant  le 
spectre  solaire  sur  un  papier  imprégné  de  celte  dis.solution,  il  se  colore 
aussitôt  d'une  teinte  bleue  dans  la  partie  habituellement  obscure  qui  est 
au  delà  du  violet  et  les  raies  correspondantes  se  montrent  très-nom- 
breuses dans  cette  région.  On  le  voit  ; des  radiations  qui  n’impres- 
sionnenl  pas  directement  notre  rétine  sont  capables,  en  agissant  sur 
eei'laiiis  corps,  dt“  provoquer  d’autl'es  radiations  que  notre  œil  peut 
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saisir,  rl,  jihénoméite  bien  digne  de  remarque,  la  teinte  lileuâtre  du 
sulfalc  de  quinine  placé  dans  la  région  ultra-violette  est  sillonnée  de 
raies  identiques  à celles  qui  se  dessinent  sur  la  plaque  de  chlorure  d ai - 
gent.  Du  reste,  le  sulfate  acide  de  quinine  ii’esl  pas  la  seule  substance 
qui  produise  des  effets  de  ce  genre;  l’infusion  de  l’écoi'ce  du  mar- 
ronnier d’Inde  et  quelques  autres  infusionsvégétales  sont  dans  le  rnénn’ 
cas. 


— Al,  H lins  A I ISS  !.. 


lôblt.  L'aberration  de  réfrangibilité  des  lentilles,  que  nous  avons 
plusieurs  fois  constatée  dans  les  précédents  chapitres  et  dont  nous  con- 
naissons actuellement  la  cause,  est  un  inconvénient  très-grave,  qui 
compromet  le  succès  de  la  plupart  des  expériences  d’optique;  elle  em- 
pêche la  formation  des  images  nettes.  Les  espaces  brillants,  au  lieu 
d’être  limités  par  des  traits  déliés,  le  sont  par  des  lignes  épaisses  dans 
lesquelles  se  trouvent  séparés  les  divers  éléments  du  spectre.  Chaque 
ligue  empiète  quelquefois  tellement  sur  les  espaces  voisins,  que,  dans 
certaines  circonstances  défavorables,  il  peut  arriver  que  l’image  soit 
t(iut  A fait  méconnaissable.  Newton,  trompé  par  des  expériences  incom- 
plètes, affirma  avec,  ti'op  de  précipitation  qu’il  était  impossible  de  cor- 
riger ce  défaut,  attendu  que,  selon  lui,  on  ne  pouvait  supprimer  la  disper- 
sion dans  un  système  réfringent  qu'eu  annulant  en  même  temps  la 
l'éfraction,  c’est-à-dire  en  étant  au  prisme  et  aux  lentilles  leurs  pro- 
priétés essentielles.  Mais,  peu  de  tenqjs  après,  un  amateur  nommé  Hall, 
en  1 7ôo,  et  un  peu  plus  tard  üollond,  eu  1757,  montrèreut  de  la  manière 
la  plus  nette,  l’erreur  dans  laquelle  Newton  était  tombé;  ils  parvinrent 
à construire  des  lentilles  donnant  des  images  incolores.  Ces  lentilles  sont 
dites  achrnmatiques. 

1 370.  .(cfaromatidine  deM  |>riMnes.  — Dans  le  but  de  faire  comprendre 
comment  New  ton  était  arrivé  à la  conclusion  dont  nous  venons  de  par- 
ler, et  comment,  d’autre  part,  l’achromatisme  est  possible,  considérons 
•l’aboi'd  la  marche  de  la  lumière  dans  les  prismes.  On  comprend  aisé- 
ment, en  effet,  que  les  difféi'ents  éléments  dont  se  compose  une  lentille 
peuvent  être  considérés,  quand  on  les  groupe  convenablement,  comme 
limitant  des  milieux  réfringents  de  forme  prismatique. 

Soit  lÜ  (/if/.  G8(î)  un  rayon  de  lumière  blanche  qui  tombe  sur  lu  face 
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AB  du  pi'iiiiiie  ABC.  Ct;  rayuii,  décomposé  par  le  prisme^  donne  un 
spectre  limité,  d'un  côlé,  par  le  rayon  rouge  Bit',  et  de  l’autre,  par  le 
rayon  violet  VV'.  L’angle  formé  par  ces  deux  rayons  extrêmes  .s’appelle 
l’angle  de  dispersion  du  prisme,  et  c’est  la  valeur  de  cet  angle  qui  dé- 
termine rétendue  des  bandes  irisées  ou  de  l’aberration  r.bromatique. 


Fig.  086. 

Un  prisme  A'B'C',  [ilacé  d’une  manière  inverse  par’  rapport  au  prisme 
ABC,  dévie  les  deux  rayons  BU'  et  VV'  en  sens  inverse,  et  les  rayons 
émergents  B"B"',  V"V'",  pourront,  par  un  choix  convenable  du  prisme 
A'B'C',  être  rendus  parallèles,  comme  dans  l’expérience  des  pi’ismes  op- 
posés. Mais  la  déviation  produite  par  le  premier  prisme  sera  évidem- 
ment diminuée  par  le  second,  et  même  n’esl-il  jias  à craindre  que  fina- 
lement les  rayons  émei-gents  ne  soient  devenus  parallèles  aux  rayons 
incidents  lUV  Ceci  aurait  lieu  infailliblement  si  le  second  prisme  A'B'C 
était  de  même  nature  et  de  même  angle  que  le  prisme  ABC.  Dans  ce 
cas,  la  dispersion  serait  détruite,  il  est  vrai,  mais  la  déviation  le  serait 
(>n  même  temps.  Newton  afiirmait  qu’il  ne  pouvait  pas  en  être  autrement, 
et  que,  quelle  que  fût  la  nature  du  prisme  A'B'C',  l’achromalisme  n’était 
possible  qu’à  une  condition,  c’est  que  le  système  achromatique  ne  déviât 
pas  du  tout  la  luiuière,  ce  (|ui  revient  en  définitive  à le  rendre  inactif. 
Heureusement  la  perspicacité  de  Dollond  et  son  habileté  comme  con- 
structeur lui  permirent  de  montrer  clairement  qu’il  suffisait  d’accoler 
deux  prismes  formés  de  substances  inégalement  réfringentes  et  dont  les 
angles  fussent  convenablement  choisis  pour  rendre  un  système  achro- 
matique, du  moins  pour  les  couleurs  extrêmes,  sans  lui  enlever  la  pro- 
priété de  dévier  les  rayons  lumineux.  Ainsi  un  prisme  de  tlint-glass,  dont 
l’indice  de  l’éfraction  moyen  est  1,60!,  peut  achromatiser  un  prisme  de 
crown-glass,  dont  l'indice  de  l’éfractiüu  moyen  est  1 ,55. 

1571.  Expérience.  — Dans  les  cours,  on  emploie,  pour  faire  cette  dé- 
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monstration,  deux  prismes  P et  P'  (fig.JôHl}  taillés  sous  des  angles  con- 
venables, capables  de  donner  deux  spectres  également  dilatés  ; ils  pro- 
duisent la  même  dispersion  sans  déterminer  la  même  déviation.  D’après 
cela,  quand  ces  prismes  sont  opposés,  l’un  corrige  la  dispersion  de 
l’antre,  mais  les  faisceaux  émergents  n’en  font  pas  moins  nu  angle  avec 
les  rayons  incidents. 


687. 


Fig.  688. 


Une  autre  expérience  permet  d’observer  ce  résultat,  tîur  le  trajet  des 
rayons  réfractés  par  un  prisme  ordinaire  de  verre  à arêtes  horizontales, 
on  place  un  vase  prismatique,  dont  deux  faces  latérales  sont  formées 
par  deux  lames  de  glace  L et  1/  mobiles  autour  de  charnières  (/iq.  688). 
Les  glaces  étant  d’abord  placées  parallèlement  rime  à l’autre,  et  levas»' 
étant  plein  d'eau,  le  spectre  n’est  pas  modifié,  mais  à mesure  que  l'on 
écarte  les  deux  glaces  de  leur  parallélisme  primitif,  et  que  l’on  forme 
iiiiisi  un  prisme  opposé  au  premier,  et  dont  l’angle  réfringent  est  en  sens 
inverse,  les  rayons  ronges  et  les  rayons  violets  se  rapprochent  peu  à peu 
les  uns  des  autres,  le  spectre  solaire  s’efface,  et  quand  il  a disparu  et 
(|ii’une  image  blanche  se  peint  sur  l'écran,  on  reconnaît  que  la  déviation 
n’est  pas  pour  cela  annulée.  Le  faisceau  émergent  fait  encore  un  angle 
appréciable  avec  le  faisceau  incident.  Si  l’on  continuait  à ouvrir  l’angle 
du  prisme  liquide,  les  rayons  rouges  et  les  rayons  violets  finiraient  par 
se  croiser  pour  se  séparer  ultérieurement. 

1372.  Calcul  relatif  a raehromatiamc  de*  priimica.  - — ^11  est,  du 
reste,  facile  de  comprendre  comment  on  peut  calculer  a }n  ion  la  valeur 
,A'  de  l’angle  réfringent  du  second  prisme,  quand  on  donne  l’angle  A du 
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premiei  el  les  imliees  derélraclioii  des  siil)slances  qui  foi  meni  les  deux 
prismes.  Nous  supposerons  (pi'on  veuille  produire  l’acliromatisnie  poui’ 

deux  couleurs,  le  roufte  et  le  violet, 
par  exemple. 

En  effet,  appelons  cl  l'angle  de  dé- 
viation dans  le  prisme  BAC  (/iji.  t)89), 
• c’est-à-dire  l'angle  formèpar  le  rayon 
^ incident  EF  et  par  le  rayon  émergent 
Gll,  que  l'on  supposera  prolongés 
l’un  et  l’autre  jus<|u’à  leur  rencontre 
et  constitués  pai  un  rayon  de  lumière  simple,  le  rayon  rouge,  soit 
II,-  l’indice  de  réfraction  du  verre  pour  la  lumière  rouge,  et  entin  dé- 
signons par  i et  r les  angles  d’incidence  et  de  réfraction  en  F,  par  r' 
et  e les  angles  d’incidence  et  <réniergence  en  fi;  nous  aurons,  en  par- 
tant des  propriétés  ordinaires  des  triangles 

d ~=  i — r + e — 

Mais  si  le  rayon  incident  fait  un  angl(>  assez  petit  avec  ja  normale,  un 

lient  écrire,  au  lieu  de-^=//,  . 

* <\n  r 

i — nrr 

et  aussi 

r llrl' 

remplaçant,  il  vient  : 

(/  = .«, — 1)  1/ + 

Mais 

r + r-  - V 

doue 

il  = pir— t y .\ 

l'oiir  un  second  prisme  d’angle  réfringent  A',  dont  l'imlice  de  réfrae- 
tion  pour  le  rouge  serait  l’angle  de  déviation  d' formé  par  le  rayon 
émergent  U"  11"'  avec  le  rayon  incident  sur  lui,  dans  la  direction  RIi' 
(/ip.  lîStii,  aurait  pour  valeur  ; 

(/'  piV— I;  .t' 

Mais  (juaiid  les  deux  (irismes  sont  inverses  l’un  de  l’autre,  connue 
l’indique  la  figure  686,  on  a évidemment,  pour  la  déviation  totale  ■»,  à 
travers  les  deux  prismes, 

'/.  — d — d' 
ou 

y.  — pif — t .\  — pl/-'— l .V' 

Si  le  rayon  lit,  qui  traverse  les  deux  prismes,  au  lieu  d’étre  rouge, 
était  constitué  par  de  la  lumière  violette,  ou  aurait  pareillement,  en 


V 


Kili.  «sa. 
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appelant  w,  et  n',  les  indices  de  réfraction  des  deux  snltstances  pour  le 
violet,  et  '/  le  nouvel  angle  de  déviation  totale 

;»r— |)A  — (nV— 1 

Si  le  i-ayon  lit,  au  lien  d’étre  simple,  est  formé  par  la  sin>erposition  de 
tleiLx  rayons,  le  l oiige  et  le  violet,  il  faudra,  pour  que,  à leur  sortie,  1 
même  superposition  ait  lieu,  que  les  ravons  émergents  rouge  et  violet 
soient  parallèles,  c’est-à-dire  que  les  angles  de  déviation  totale  soient 
égaux. 

On  aiii'a,  par  suite,  la  condition  ; 

iHr—i  \ — \ V-  (Hr  -lU  — «V— l)A' 

On  bien 

A' H|  — llr 

A ~ II’, — ll'r 

ttn  peut  donc  aisément  calculer  A'. 

Quand  on  veut  un  achromatisme  plus  complet,  il  faut  employer  un 
plus  grand  nombre  de  prismes;  le  calcul  des  angles  se  fait  toujours,  du 
reste,  par  une  méthode  sendilable  à celle  (|ui  vient  d'être  indiquée. 

I57Ô.  .4ehromatiamc  dm  iratiileN.  — Les  deux  éléments  de  sur- 
face, que  rencontre  un  l'ayon  lumineux  en  Iravei'sant  une  lentille,  peu- 
vent être  considérés  comme  appartenant  à un  prisme.  Ce  qui  précède 
permet  de  comprendre  (pie  la  dispersion  subie  par  la  lumière  blanche 
en  traversant  un  pareil  milieu  puisse  être  combattue  avec  succès  par  un 
milieu  de  même  forme,  mais  qui  joue  le  K’ile  de  prisme  inverse.  Une 
lentille  divergente  de  flinl-glass  et  une  lentille  convergente  de  crowo- 
glass  donnent,  parieur  réunion,  ipiand  les  surfaces  présentent  des  cour- 
bures convenables,  un  ensemble  doué  de  la  propriété  de  rassinnblereii 
un  même  foyer  les  rayons  de  deux  réfrangibilités  différentes,  si  bien 
que  les  rayons  rouges  et  les  violets  émanés  d’un  point  lumineux  1'  situé 
à distance  vieimeiit,  après  les  rétractions  successives,  former  leur  fo'er 
en  un  même  point  I*'.  L’une  des  faces  convi'xes  du  crown  a exactement 
la  même  courbure  que  la  face  concave  du  llint  qui  lui  correspond.  Ordi- 
nairement, ces  deux  faces  sont  soudées  ensemble  pai’  un  mastic  transpa- 
rt‘nt  ; quelquefois  on  laisse  les  deux  lentilles  libres  dans  la  même  monture, 
('/est  le  groupement  de  ces  deux  verres  accolés  l’iin  à l’autre  par  une 
face  de  même  courbure  qui  forme  Vobjeclif  dit  achromatique  dans  les 
instruments  d’optique  que  nous  décrirons  bientôt. 

l/)74.  ■■■perfeetlon  de  l*aehromatl«iiie.  — Que  l’oM  se  reporte  à ce 
ipn  a été  dit  pour  racbromatisim*  des  prismes,  et  l’on  comprendra  (pie 
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deux  prismes  combinés  ne  donnent  qu’un  achromatisme  imparfait.  Dans 
l’exemple  que  nous  avons  développé  (1370),  les  rayons  ronges  et  les  vio- 
lets ont  émergé  parallèles  entre  eux;  mais  rien  n’indique  que  les  autres 
rayons  sortiront  exactement  parallèles  aux  deux  précédents.  En  réalité, 
ce  parallélisme  n’a  pas  lieu,  mais  il  est,  le  plus  souvent,  très-approché. 
Deux  prismes  associés  ne  pouvant  achromatiser  que  deux  espèces  de 
rayons;  on  choisit,  parmi  les  rayons  du  spectre,  ceux  qui  sont  les  plus 
tVrlatants  et  qui  donneraient  aux  images  la  coloration  la  plus  sensible  aux 
yeux;  c’est  le  jaune  et  le  bleu.  Il  en  e.st  de  même  pour  les  lentilles; 
l’achromatisme  imparfait  de  l’objectif  est,  du  reste,  amélioré  dans  les 
instruments  d’optique,  au  moyen  d’un  second  système  de  verres  Irés-dif- 
lérent  du  premier,  et  dont  nous  parlerons  plus  loin. 
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IÔ75.  l/étiide  de  l’œil,  (|iii  fera  le  sujet  de  ce  chapitre,  appartient 
surtout  à la  physiologie;  mais, en  fait,  les  physiciens  ont  beaucoup  con- 
tribué, parleurs  travaux,  aux  progrès  de  la  théorie  de  la  vision.  Cette 
sorte  d’empiétement  sur  le  domaine  d’une  science  voisine  est  facile 
concevoir  ; l’expérimentateur  qui  s’occupe  des  phénomènes  de  l'optique, 
ne  peut  pas  rester  indifférent  à la  connaissance  de  l’organe  à l’aide  du- 
quel ils  lui  sont  dévoilés;  il  lui  est  néce.ssaire  d’en  coiiiiaitre,  soit  les 
défauts,  pour  les  corriger,  soit  les  qualités,  pour  que,  à l’occasion,  il 
puisse  les  mettre  à profit.  A cet  intérêt,  qui  suffirait  seul  pour  diriger 
ses  recherches  vers  l’étude  de  la  vision,  s’en  joint  un  autre  non  moins 
puissant.  C’œil  estnn  véritable  instrument  d'optique  tout  à fait  compa- 
rable à ceux  que  les  physiciens  emploient  dans  leurs  expériences;  les 
milieux  dont  il  se  compose  sont  limités  pai'  des  surfaces  semblables  à 
celles  des  diverses  pièces  qui  entrent  dans  la  construction  des  instru- 
ments dont  on  fait  usage  pour  l'étude  de  la  lumière;  ces  milieux  présen.- 
lent  un  ensemble  invariable  ou  presque  invariable  dans  la  disposition  de 
leurs  parties,  et  il  est  tout  aussi  facile  de  suivre,  les  phénomènes  qui 
s’y  accomplissent  que  si  l’organe  n’était  pas  actuellement  sous  l’influence 
de  la  vie. 

Toutefois,  quelle  que  soit  la  puissance  des  raisons  qui  nous  entrai- 
uent  à prendre  l'œil  comme  objet  de  celte  étude,  nous  n’oublierons  pas 
que  notre  seul  but  doit  être  de  nous  occuper  des  conditions  physiques  de 
la  vision.  Les  conditions  physiologiques  delà  sensation  sont  entièrement 
hors  de  notre  compétence.  Ainsi,  dés  que  nous  aurons  suivi  la  radiation 
lumineuse  jusqu'au  point  où  elle  rencontre  le  nerf  chargé  de  transmettre 
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les  impressions  au  cerveau,  nous  nous  arrPlerons  en  laissant  aux  phy- 
siologistes le  soin  de  compléter  la  solution  du  problème,  et  d’étudier 
l’espèce  tie  conflit  qui  a lieu  entre  la  rétine  et  le  eensoiium. 

ir>76.  neitcription  de  l’œil.  — C’est  Kèpler  qui,  le  premier,  à la  fin 
du  seizième  siècle,  a reconnu  la  marche  véritable  que  la  lumière  suit  à 
travers  les  milieux  de  l’œil.  Peu  de  temps  après  la  découverte  de  la 
chambre  noire,  il  trouva  que  l’organe  de  la  vue  était  un  appareil  optique 
où  se  trouvaient  réalisées  les  conditions  que  Porta  avait  ingénieusement 
combinées  pour  obtenir  l’image  des  objets  extérieui's.  Les  travaux  que 
l’on  a faits  depuis  sur  ce  sujet  ont  prouvé,  en  outre,  qu’aucune  des 
chambres  noires  exécutées  par  les  physiciens  n’approchait,  pour  la  pei  - 
fection  des  ré.siillats  olitenus,  de  celle  qui  se  trouve  réalisée  dans  le 
globe  oculaire. 

Cette  chambi'e  a scs  parois  constituées  par  une  membrane  fibreuse  S 
(fiq.  690)  nommée  sclérotique,  qui  est  opaque,  sauf  dans  la  partie  anté- 
rieure de  l’œil  T où  sa  transpa- 
rence lui  a fait  donner  le  nom 
de  cornée  transparente  ; par  op- 
position, le  reste  de  la  scléro- 
tique est  souvent  appelé  cnrnée 
opaque.  Knchâssé  derrière  la  cor- 
née transparente,  le  cristallin  C 
représente  la  lentille  conver- 
gente de  la  chambre  noire  de 
Porta;  il  se  trouve  enveloppé 
d’une  membrane  transparente 
l'orinant  une  soi  te  de  poche  : la  capsule  du  cristallin.  L’action  qu’il 
exei'ce  pour  former  l'image  se  (combine  avec  celle  des  deux  liquides 
qui  le  baignent  : l’un  d’eux,  l’/mmewr  flqiiCH.se,  occupe  l’intervalle  com- 
pris entre  le  cristallin  et  la  cornée  transparente;  le  second,  le  corps 
vitré,  matière  de  consistance  gélatineuse,  remplit  tout  l’espace  libre 
entre  le  cristallin  et  le  fond  de  l’œil.  Enfin,  l’image  des  objets  exté- 
rieurs, qui  est  produite  pai'  la  transmission  de  la  lumière  à travers 
ces  milieux  réfringents,  ne  tombe  pas  sur  les  parois  de  la  sclérotique 
qui  sont  insensibles,  elle  est  reçue  par  nue  membrane  nerveuse,  la  ré- 
tine H,  qui  tapisse  le  fond  de  l'œil.  Formée  par  une  expansion  du  nerf 
optique  N’,  cette  membrane  est  un  éc.ran  dont  toutes  les  parties  pos- 
sèdent une  sensibilité  ex(|uise  pour  la  lumière;  et,  sans  entrer  dans  la 
question  physiologique,  nous  pmivoiis  dire  que  les  actions  exercées  aux 
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puiiils  qu'atteignent  les  rayons  lumineux,  se  Irausinelleul,  sans  e.nufii- 
sioii,  Jusqu'au  centre  nerveux. 

.\u  point  de  vue  optique,  les  parties  de  l'ieil  (|ue  nous  venons  <le  dé- 
crire sont  les  plus  essentielles;  mais  il  en  est  enoii'e  d’autres  qui  contri- 
buent à la  perfection  de  l'organe  de  la  vision.  Ainsi,  derrière  la  rétine, 
une  membrane,  la  cliornidi',  est  recouverte  d'un  pigment  noir  qui  absorbe 
la  lumière  et  empêche  les  rétlexions  intérieures  : cette  membrane,  trés- 
vasculaire,  sert  d'ailleurs  à la  nutrition  de  l'organe.  Au-devant  du  cris- 
tallin, un  diaphragme  à ouverture  variable  II'  permet  à la  lumière  de 
pénétrer  avec  plus  ou  moins  d’abondance;  il  est  formé  par  une  mem- 
brane contractile,  l'ir/.s’,  (|ue  tout  le  monde  peut  distinguer  à travers 
la  cornée  transparente  : c'est  elle  qui  donne  aux  yeux  la  couleur  bleue, 
grise  ou  noire  variable  d’un  individu  à l’autre.  L’ouverture  de  ce  dia- 
phragme, qui  correspond  à la  jiartie  centrale  dt>  l’iris,  prend  le  nom  de 
pupille. 

IÔ/7.  Marche  dr  la  lumlCrr  h travrra  Ich  mlllcn.x  dr  l'œil.  — La 

marche  de  la  lumière  à travers  les  milieux  de  l’oeil  est  facile  à suivre  si 
l’on  se  reporte  à ce  qui  a été  dit  précédemment  sur  les  lentilles.  Oonsi- 
tlérons,  par  exemple,  un  objet  WUfig.  fi'.M  i : dechaqne  point  de  cet  objet. 


Fit'.  «H. 


du  point  A,  si  1 on  veut,  parlent  des  rayons  divergents  qui  viennetil  lom- 
ber  sur  la  cornée  transparente;  un  certain  nombre  de  ces  rayons  pénétre 
dans  l’œil.  Au  passage  de  l’air  dans  la  cornée  et  dans  riiumeur  aqueuse, 
••es  rayons,  de  divergents  (pi'ils  étaient  d'abord,  deviennent  convergents, 
et  leur  convergence  augmente  encore,  après  qu'ils  ont  traversé  le  cris- 
tallin dont  le  pouvoir  réfringent  est  supéi'iioirà  ceux  des  milieux  qui 
l’entourent.  Ces  rayons  vont  alors  se  réunir  siii’  la  rétine  en  A',  où  ils 
t’orinent  par  leur  croisement  le  foyer  conjugué  du  point  A.  Il  en  est  de 
même  pour  tous  les  points  de  l'objet,  et  rensemble  de  tons  ces  foyers 
l'onjugués  constitue  une  image  A'R'  réelle  et  renversée  de  l’objet. 

IÔ78.  Lca  innKCM  kc  pclKncnl  renvcr>uVci«  nar  la  rélinr.  — Ainsi  les 
images  se  peignent  sur  la  rétine,  et  elles  se  peignent  renversées;  notre 
constrnction  snflit  pour  le  pronvei';  il  est  bon,  cepemlant,  de  le  démon- 


Digitized  by  Google 


•il  2 OPTIOIE. 

Irer  par  l’expérience.  C.’esl  ce  que  Magendie  faisait  avec  l’œil  d’nti  lapin 
atteint  d’alhinisnie,  c’est-à-dire  dont  la  choroïde,  ne  contenant  pas  de 
pigment  noir,  mais  bien  mie  inatiêi’e  colorante  hlanclie  et  translucide,  se 
laisse  facilement  traverser  par  la  lumière.  L’œil  étant  isolé  et  placé  de- 
vant lin  objet  vivement  éclairé,  l'image  renversée  de  cet  objet  s’observe 
très-nettement  sur  la  rétine.  La  même  expérience  réussit  avec  im  o*il  de 
bo-uf  ou  de  mouton  dont  on  amincit  la  sclérotiipie,  dans  les  portions 
placées  en  regard  de  la  cornée  transparente;  mais  on  voit  cette  fois  le 
phénomène  moins  distinctement. 

Ce  renversement  des  images  a beaiicoup  préoccupé  les  physiologistes  ; 
ils  se  sont  demandé  comment  il  était  possible  que  les  objets  nous  parus- 
sent droits  dans  de  pareilles  conditions.  C’est  une  question  que  nous 
n’avons  pas  à traiter  : toutefois,  nous  croyons  pouvoir  dire  que  c’est 
une  difficulté  dont  il  n'y  a pas  à .s’inquiéter  pour  le  moment,  puisque  nous 
n’avons  aucune  idée  nette  sur  la  manière  dont  une  action  purement 
mécanique  subie  par  l'organe  se  change  en  une  sensation. 

1579.  Axe  optique.  — L’assimilalioii  des  milieux  de  l’œil  à une  len- 
tille unique  nous  entraine  à considérer  les  lignes  A.\',  BB'  (fig.  691 J 
comme  tout  à fait  semblables  à celles  que  nous  avons  appelées  des  axes 
secondaires  ( I5tl5),  et  à nommer  centre  u)>tique  de  l'œil  le  point  où  elles 
se  croisent,  point  qui  est  à peu  prés  situé  au  centre  de  l’œil.  Parmi  ces 
lignes,  il  en  est  une  qui  passe  par  l’axe  géométrique  de  l’organe  et  à 
laquelle  on  donne  le  nom  A’axe  optique;  tout  le  monde  peut  s’assurer 
que  cet  axe  se  dirige  spontanément  vers  le  point  que  l’œil  veut  fixer. 

1580.  Ansle  viauol.  — Les  limites  de  l'image,  qui  se  forme  sur  la  ré- 
tine, sont  déterminées  par  les  deux  axes  secondaires  dont  l'un  atteint 
l’iiii  des  bords  de  l’objet  et  dont  l’autre  arrive  au  bord  op|iosé.  L'écarte- 
ment de  ces  axes  est  appelé  angle  visuel  : il  règle  les  dimensions  de 
l’image,  et  p.ar  suite  détermine  la  grandeur  avec  laquelle  l’objet  nous  ap- 
paraît. L’angle  visuel  qui  donne  le  diamètre  apparent  d'un  objet  change 

d’ailleurs  de  grandeur  quand 
l’objet  se  déplace,  et  sa  valeur 
est  inversement  proportionnelle 
à la  distance. 

1 58  I . Distance  de  la  vue  dis- 
tincte. — Un  écran  placé  der- 
rière nue  lentille  ne  reçoit  l'i- 
mage nette  d’un  corps  éclairé 
que  s’il  est  placé  à l’endroil  même  liU  {[tg.  692)  où  cette  image  se  forme. 
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S’il  su  Irouvf,  par  rapport  à la  lentille  LL',  plus  proche,  en  H"U",  ou 
plus  éloif'nê,  en  U'It',  les  rayons  émanés  de  chaque  point  de  l’objet 
éclairent  une  larjje  portion  de  la  surface  qui  les  reçoit;  de  là  naît  une 
confusion  qui  enlève  toute  netteté  à l’image.  Le  résultat  se  produit  sur 
la  rétine,  quand  l’objet  est  trop  rapproché  ou  trop  éloigné  de  l’œil, 
pour  former  dislincteinent  son  image  sur  celle  sorte  d’écran  qui  est 
constitué  ici  par  l’épanouissement  du  nerf  optique. 

L’imperfection  de  la  vue,  que  vient  de  nous  faire  concevoir  la  théorie, 
devient  manifeste  par  les  expériences  les  plus  simples.  .Ainsi,  que  l'on 
place  à 5 on  4 cenliméires  de  l’œil  un  j)ctit  objet  brillant  tel  que  la  tête 
(l’une  épingle;  et  au  lieu  de  l’objet,  on  apercevra  une  nébulosité  confuse 
dont  les  bords  seront  imparfaitement  limités.  On  appelle  distance  de  In 
vision  distincte  la  distance  à laquelle  un  objet  de  petite  dimension  doil 
être  placé  pour  être  vu  le  plus  nettement  possible;  elle  est  en  moyenne 
de  30  centimètres,  niais  elle  varie,  selon  les  individus,  entre  des  limites 
assez  larges.  Lehot  a con- 
struit un  appareil  qui  permet 
(le  la  déterminer  pour  les  dif- 
férentes vues.  Un  fil  blanc  a 
(fig.  093)  est  tendu  horizon- 
talement sur  un  fond  noir. 

On  le  regarde  en  plaçant 
l'œil  au-dessus  de  l’une  des  e.xtrémilés  et  derrière  un  écran  percé  en 
O d’une  ouverture  convenable;  il  apparaît  alors  très-nettement  délimité 
dans  une  certaine  longueur  ; plus  près  ou  plus  loin,  il  semble  renllé  et 
donne  la  sensation  d’une  petite  surface  blanche  de  plus  en  plus  large  à 
mesure  qu’on  s’écarte  davantage  du  point  où  il  est  vu  distinctement. 
On  arrive  donc  assez  promptement,  par  ce,  procédé,  à une  mesure 
directe  de  la  distance  de  la  vision  distincte. 


h il;'.  3. 


1382.  L'oeil  peut  (t’aecommoder  pour  voir  d difTérenteM  diatanees. 

— Si  l'on  s’en  tenait  à considérei'  l’œil  comme  une  chambre  noire, 
dont  toutes  les  parties  sont  invariables  et  invariablement  situées  à la 
même  distance  d’un  objet  extérieur,  il  est  clair  qu'il  n’y  aurait  qu  une 
distance  déterminée  à laquelle  un  objet  serait  pai  faitement  visible. 

Mais  tout  le  monde  sait  par  expérience  que  la  vue  est  loin  d’étre 
aussi  imparfaite  : l’œil  se  porte-t-il  sur  un  objet  placé  à 15  centimètres 
de  distance,  ]>ar  exemple,  sur  un  lil  métallique  trés-brillant?  il  le  voit 
parfaitement  limité,  tout  aussi  bien  que  s’il  était  à la  distance  de  30  cen- 
timètres. Mettons  le  même  fil  à une  distance  de  40  centimètres,  de 
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■>0  «•(■iitiim'-lros,  cl  iiiciiic  licuucmip  plus  loin,  à plusieurs  métrés  de 
distance,  la  netteté  continue  à être  parfaite  pour  les  vues  assez  bonnes. 
L’œil  possède  donc  une  faculté  tonte  spéciale  d'acconimodatiou,  dont 
chacun  de  nous  a conscience.  Plaçons  deux  points  lumineux  à des 
distances  trés-différentes  de  l’œil,  nous  avons  le  sentiment  de  l’effort 
exercé  pour  voir  successivement  celui  qui  est  le  plus  proche  et  celui  qui 
est  le  plus  éloigné. 

La  meilleure  manière  de  recouiiaitre  celte  faculté  consiste  à mettre 
deux  épingles  l’ime  devant  l’autre;  un  seul  œil  étant  ouvert,  on  consi- 
dère l’épingle  lapins  voisine,  qui  parait  d’abord  confuse,  si  elle  est  près 
de  l’œil  ; mais  par  un  effort  de  volonté  exercé  sur  l’organe,  l’image  de- 
vient très-nette.  Si,  tout  eu  conservant  la  netteté  de  celte  image,  on 
poi'te  son  attention  sur  l’impression  (jue  produit  la  seconde  épingle,  on 
recoimait  i|u’elle  donne  une  image  confuse  et  sans  netteté.  Mais  vient-on 
à faire  un  effort  pour  distinguer  les  contours  de  l’épingle  la  plus  éloi- 
gnée, on  y parvient,  et  dès  loi-s  l’épingle  la  plus  voisine  ne  donne  plus 
qu’une  image  mal  définie. 

Cette  faculté  d’accommodation  a beaucoup  embarrassé  les  physiolo- 
gistes et  les  physiciens  : les  uns  se  sont  tirés  d’affaire  en  la  niant  ou  à 
peu  prés;  les  autres  ont  voulu  que  le  tond  de  l’œil  piit  se  mouvoir 
comme  l’écran  de  la  chamhi'e  obscure;  d’autres  ont  attribué  à la  cornée 
transparente  la  faculté  de  se  bomber,  de  manière  à changer  son  pou- 
voir convergent  et  à diminuer  on  à augmenter  la  distance  focale  de 
l’appareil  optique.  On  a aussi  pensé  à un  déplacement  exécuté  par  le 
cristallin  et  an  changement  de  courbure  des  surfaces  qui  le  limitent  ; 
mais,  jusqu’à  ces  dernières  années,  les  anatomistes  et  les  physiologistes 
en  ont  nié  la  possibilité.  C’est  à M.  Cramer  que  l’on  doit  d’avoir  montré 
quelle  direction  il  fallait  suivre  pour  résoudre  la  question,  et  c’est 
M.  Helmboitz  qui  a donné  la  solution  précise,  et  on  pourrait  dire  mathé- 
matique, des  difficultés  qu’elle  renfermait. 

1585.  Expérience»  de  IM,  Cramer. — M.  Cramer  ti'oliva  moyen  de  dé- 
terminer, surl’œil  vivant,  le  rayon  de  courbure  de  la  cornée  et  celui  des 
deux  faces  du  cristallin.  Il  eut  recours,  dans  ce  but,  à une  expérience  que 
Samson  avait  faite  déjà  pour  Léludede  certaines  maladies  de  l’œil;  cette 
expéi  ience  consiste  à observer  les  images  que  donne  une  source  lumi- 
neuse dont  les  rayons  viennent  frapper  les  surfaces  de  chacun  des 
milieux  réfringents.  Une  bougie  1,  (/iy.  (>94)  étant  placée  devant 
l’œil  O',  la  lumière  qu’elle  émet  et  qui  tombe  sur  la  cornée  Irans- 
purente  pénétre  comme  nous  l’avons  dit;  mais  elle  ne  pénétre  qu’en 
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partit'.  : une  pnrlioii  est  rélléchie,  et  il  se  roiiiie,  euiiiiiie  dans  le  ras 
d'un  niii'oir  cunvexe,  une  image  droite  \ de  la  llaliime  (fiij.  I>95)  ; eetle 
image  est  très-lacile  à dislingiierà  cause  de  son  éclat.  La  lumière,  qui 
a pénétré  et  qui  traverse  la  pupille,  tombe  sur  la  face  antérieure  du 
cristallin,  qui  produit  encore  l’effet  d’un  miroir  convexe  et  une  seconde 
image  droite  B se  forme.  Cette  seconde  image  est  plus  pâle  et  plus  grande 
que  la  précédente.  Enlin  la  lumière  qtd  a pénétré  dans  le  cristallin  arrive 
sur  la  face  postérieure,  une  partie  se  réllècliit,  et  en  se  relléchissaul 
sur  un  miroir  concave,  elle  donne  une  image  renversée  C:  celte  image. 


O 

Hig.  695. 

d'ailleurs,  est  très-petite,  et,  par  suite,  li'ès-brdlaiite.  l’our  observer  ces 
images,  M.  Cramer  se  servait  d’un  microscope  .VI  muni  d’un  réticule 
permettant  de  mesurer  la  giaiideur  des  images.  Ce  microscope  était 
installé  devant  l’œil  O'  {fiy.  694)  à observer,  et  on  remarquait  les  varia- 
tions qui  se  produisaient  dans  la  grandeur  des  images,  lorsque  l’œil, 
.sans  changer  la  direction  de  son  axe  optique,  passait  de  I observation 
des  objets  voisins  tels  que  V à celle  des  objets  éloignés  L.  C’est  ainsi 
(|ue  ce  savant  put  constater  : 

I"  Que  l’image  A /i</.  695)  qui  se  forme  à la  surface  de  la  cornée, 
l'este,  dans  les  deux  cas,  de  grandeur  invariable,  d’où  il  résulte  que 
la  forme  de  la  partie  antérieure  du  globe  de  l’œil  est  invariable  elle- 
même  ; 

'1"  Que  l’image  B,  qui  se  forme  à la  première  surface  du  cristallin, 
diminue  à mesure  que  l’œil  regarde  de  plus  près,  ce  qui  démontre  que 
cette  face  de  la  lentille  cristalline  se  bombe  de  plus  en  plus,  et  dès  lors 
que  sa  distance  focale  doit  diminuer  ; résultat  conforme  aux  exigences 
de  la  théorie,  pour  que  les  images  puissent,  dans  la  vision  des  objets 
rapprochés,  venii-  se  former  sur  la  rétine; 
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r»“  Que  la  troisiéniu  image  C,  celle  qui  est  produite  par  la  lace  posté- 
rieure du  cristallin,  reste  à peu  près  invariable. 

Les  résultats  de  Cramer  sont  très-faciles  à constater.  En  se  mettant 
devant  l’oeil  de  celui  qui  regarde  successivement  deux  objets  placés  sur 
une  même  ligne  droite  et  inégalement  éloignés  de  lui,  un  peut  dire 
nettement,  même  sans  aucun  instrument,  parla  diniensinn  des  images 
(le  la  bougie,  vers  lequel  des  deux  objets  le  regard  vient  de  se  porter. 

138i.  Expériencea  d«  M.  Heimholic. — M.  Helmlioltz,  qui  ne  Con- 
naissait pas  les  expériences  de  M.  Cramer,  a opéré  de  son  cété  dans  la 
même  direction  d’idées.  11  a apporté,  dans  les  mesures  qu’il  a effec- 
tuées, une  plus  grande  précision.  Les  changements  de  courbure  étaient 
déterminés  au  centième  de  millimétré,  et  il  a reconnu,  par  le  calcul, 
((ue  ces  changements  étaient  suflisants  pour  amener,  dans  tous  les  cas, 
l’image  des  objets  à se  former  .>-ur  la  rétine. 

Ces  résultats  remarquables  résolvent  d’une  manière  définitive  la  ques- 
tion du  mécanisme  de  l’accommodation  : ils  nous  montrent  que  c'est 
dans  le  cristallin  seul  que  réside  cette  précieuse  faculté.  Nous  pouvons 
instinctivement,  et  selon  nos  besoins,  faire  varier  la  courbure  de  sa  face 
antérieure.  Quant  au  mécanisme  à l’aide  duquel  cette  variation  s’accom- 
plit, c’est  encore  là  une  question  pendante  et  qui  est  du  ressort  de  la 
l’hysiologie. 

1385.  Myopie,  prcHbytie,  hypermétropie — I)’ai)rès  CO  qui  précède, 
ou  ]H)urrait  dire  qu’il  n’y  a pas,  à proprement  parler,  pour  chaque  indi- 
vidu, une  distance  bien  définie  <|ui  puisse  élre  appelée  distance  de  la 
vision  distincte  — cela  est  vrai  — mais  la  faculté  (|ue  l’œil  possède  de 
s’accommoder  aux  distances,  a des  limites  qui  varient  selon  la  confor- 
mation des  différents  yeux.  Les  vues  dites  myopes  sont  celles  qui  n’aper- 
(;oivent  bien  que  les  objets  très-voisins,  et  qui  ne  peuvent  pas  s’accom- 
moder pour  obtenir  une  perception  nette  et  détaillée  des  objets  placés  à 
une  distance  de  quelques  décimètres.  Elles  ont  un  avantage,  c’est 
qu’elles  permettent  l’observation  des  petits  détails  qui  échappent 
souvent  à une  vue  dite  normale;  cai',  l’objet  à examiner  pouvant  être 
mis  très-près  de  l’œil,  le  diamètre  apparent  sous  lequel  il  est  vu  se 
trouve  augmenté  : par  suite,  sur  la  rétine,  se  forme  une  image  dont  les 
grandes  dimensions  facilitent  la  distinction  de  ses  diverses  parties.  Mais 
CCS  vues  myopes  ont  un  inconvénient  très-grave,  dès  qu’il  s’agit  de 
prendre  \ine  connaissance  exacte  des  objets  qui  ne  sont  pas  très-rappro- 
chés;  le  myope,  dans  un  musée,  voit  mal  les  tableaux  ; à la  campagne, 
il  ne  distingue  que  vaguement  les  formes  dans  le  lointain  ; sa  faculté 
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(I  ac».oiiiiiiüdatiim,  i|iii  csl  Irés-restifiiik',  le  |inve  évideiiiiiiciil  d'une 
IVude  de  juui.'-üaiices. 

Il  est  l'adle  de  voir  à quoi  tieiineiit  ees  qualités  et  ces  défauts  des 
myopes  ; les  objets  très- rapprochés  leur  apparaissent  avec  iielleté;  il 
est  donc  évident  qu'alors  ces  objets  forment  une  image  nette  sur  la 
rétine.  Quand  l’objet  s'éloigne,  l’image  ne  va  plus  se  former  au  fond  (b; 
l’œil,  elle  se  produit  plus  prés  du  cristallin  (13011),  et,  faute  d'un  pou- 
voir d’accommodation  sufrisanl, 
le  croisement  des  rayons  qui 
donne  l’image  réelle  du  point 
lumineux  ne  peut  pas  être  amené 
à s’effecluer  sur  la  rétine.  On 


corrige  ce  défaut,  eu  plaçaiitde-  S!"!- 

vaut  les  yeux  des  verres  concaves  L (/i;/.  696).  Les  layons,  émanés  de 
chaque  point  A d’un  objet  éloigné  (1324),  possèdent  alors,  après  a\oii 
traversé  la  lentille  concave,  le  même  écartement  que  s’ils  partaient 
d’iiii  point  A'  plus  rapproché  de  l’œil,  et  la  vision  distincte  de  cet  objet 
éloigné  devient  possible  pour  de  myope. 

Les  presbytes  ont  le  défaut  contraire;  lu  distance  focale  correspon- 
dante à la  distance  de  leur  vi- 
sion distincte  est  plus  grande  i, 

(|ue  dans  l’état  normal,  et  l’ac-  

coinoindation  ne  peut  pas  se 

réaliser  pour  les  objets  voisins  : I 

il  est  clair  qu’on  remédiera  à ce  , f <*!*''• 

défaut,  en  plaçant  devant  l’œil  une  lentille  convexe  qui  fera  diverger 

comme  d’un  point  éloigné  A'  {jig.  697)  les  rayons  émanés  du  point 

voisin  A (1506). 

Il  y a une  troisième  affection  de  la  vue,  que  l'on  a appelée  Vhypenné- 
Iropie.  Dans  ce  cas,  par  suite  de  l’intervalle  trop  petit  qui  existe  entre 
la  rétine  et  le  cristallin,  l’image  des  objets,  même  de  ceux  qui  sont  pla- 
cés à une  distance  très-grande  de  l’œil,  se  forme  au  delà  de  la  rétine.  On 
voit  mieux  de  loin  que  de  près,  comme  cela  a lieu  pour  les  presbytes, 
mais  on  a le  clignement  de  l’œil  particnlier  aux  myopes  ; car  pour  dis- 
tinguer mieux  les  détails  d’un  objet,  l’individu  atteint  d'hypermétropie 
est  obligé  de  s’en  rapprocher  le  plus  possible,  pour  que  l’image  formée 
sur  la  rétine  ait  plus  d’étendue. 

dette  affection  de  la  vue  se  corrige,  mais  toujours  fort  imparfaitement, 
par  l’emploi  de  lentilles  sultisaminent  convergentes. 
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Los  cuiisulératiuiis  précodentes  coiiticnnciil  loule  la  I lioorio  des  liiiiellos 
ordinaires  ou  besicles.  Ajoutons  seulement  que  le  presbytisnie  est  une 
affection  qui  survient  généralement  avec  l'âge.  On  perd,  en  vieillissant, 
la  faculté  d’accommodalion  qn’on  possédait  si  complètement  dans  la  jeu- 
nesse; le  cristallin  devient  moins  souple,  cl  ses  changements  de  cour- 
bure ne  s’accomplissent  plus  avec  la  même  facilité.  La  môme  cause  en- 
gendre un  aplatissement  sensible  de  la  cornée,  et,  par  suite,  une  dimi- 
nution dans  l'action  convergente  do  l’o'il  sur  les  rayons  lumineux. 
Aussi,  un  oeil  bien  conformé  devient,  avec  le  temps,  d’abord  un  peu 
byperinélrope,  mais  il  continue  à distinguer  nettement  les  objets  placés 
à l’inlini.  A la  longue,  la  presbytie  se  caractérise  de  plus  en  plus.  Au 
contraire,  la  myopie  est  naturelle  à l’individu  qui  en  est  atteint,  on  bien 
elle  se  déclare  à la  suite  de  certaines  maladies  de  l’feil. 

1586.  Ophthaimoacopc.  — La  méthode  de  M.  Cramer,  perfectionnée 
par  M.  Helmholtz,  a été  appliquée  à l'étude  complète  et  détaillée  de 
l'œil  vivant.  On  peut  aujourd’hui,  par  l’emploi  d’un  appareil  très-simple, 
V ophthalmoscope , étudier  l’œil  pour  ainsi  dire  pièce  à pièce  sans  être 
obligé  de  recourir  à la  moindre  lésion.  Un  petit  miroir  concave,  percé* 
d’un  trou  ii  son  centre  de  figure,  et  une  petite  lentille  biconvexe  consti- 
tuent tout  l'instrument.  Veut-on,  pai*  exemple,  examiner  la  rétine  d’un 
œil  malade?  un  projette  sur  cette  rétine,  avec  le  miroir  concave,  un 
faisceau  lumineux  emprunté  à une  lampe  voisine  ; le  faisceau  traverse 
sans  inconvénients  les  milieux  transparents  de  l’œil  en  passant  par 
l’ouverture  de  la  pupille,  il  éclaire  ainsi  suffisamment  le  fond  de  l’or- 
gane. La  rétine  représente  alors.un  objet  lumineux  dont  l’image  irait 
se  former  en  avant  du  cristallin  et  à une  grande  distance  de  lui.  Mais, 
en  jdaçant  sur  le  trajet  des  rayons  qui  en  émanent  une  lentille  fortement 
convergente,  on  peut  obtenir  à quelques  centimètres  de  l’œil  une  image 
très-nette  de  la  rétine,  lin  observateur,  en  legardant  alors  par  le  trou 
central  du  miroir  concave,  dont  la  face  rélléchissaute  est  toujours 
lüuriu’e  du  côté  de  l’œil  observé,  peut  acquérir  une  connaissance  exacte 
de  l’état  pathologique  de  la  rétine. 

1ÔS7.  Achromatlmne  de  l’œil.  — Outre  la  propriété  remarquable 
que  possède  l’œil  de  s’accommoder  aux  distances  et  qui  en  fait  un 
organe  si  parfait,  il  en  est  une  autre  que  les  physiciens  n’ont  jamais  pu 
réaliser  d'une  manière  aussi  complète  dans  leui’s  instruments,  je  veux 
parler  de  l'aebromatisnie. Quand  on  regarde  un  objet  blanc  se  détachant 
sur  un  fond  noir,  ou  iie  voit  apparaitre  anruiie  frange  r.olorée  à la  limite 
lie  séparation  du  blanc  et  du  noir;  tandis  (|ue,  dans  les  mêmes  ci rcou- 
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stances,  une  lentille  ordinaire  donne  une  iniafje  irisée  sur  ses  bords.  Si 
la  rétine  recevait  une  pareille  image,  les  bords  de  l’objet  paraîtraient  à 
l’observateui’  mal  délinis  et  comme  entourés  d'une  auréole  colorée. 
Puisqu'il  n’en  est  rien,  c’est  que  l’œil  est  achromatique,  linéiques  expé- 
riences, il  est  vrai,  tendraient  à établir  que  l’achromatisme  de  l’œil  n’esi 
pas  parfait;  mais  ces  expériences  ne  sont  pas  faites  dans  les  conditions 
normales  de  la  vision. 

Aucune  des  explications  (|ui  ont  été  données  de  l’achromatisme  de 
l’o'il  ne  se  trouve  appuyée  sur  des  preuves  concluantes;  aussi,  nous 
contenterons-nous  de  signaler  le  fait  sans  entrer  dans  aucun  détail  sur 
les  théories  proposées. 

1588.  Absence  fTaberratlon  de  sphéricité.  — Ce  que  1 011  comprend 
beaucoup  mieux,  c'est  l’absence  d’aberration  de  sphéricité  dans  l’œil.  Le 
diaphragme,  que  nous  plaçons  devant  nos  lentilles  pour  diminuer  ce 
défaut  quand  il  devient  trop  fâcheux,  est  ici  représenté  par  l’iris  dont 
l’ouverture  est  variable,  et  qui  intercepte  à l’occasion  les  rayons  margi- 
naux. Il  u’est  pas  douteux,  d’autre  pari,  que  la  constitution  anatomique 
du  cristallin,  qui  est  formé  de  couches  concentriques  dont  le  pouvoir 
réfringent  va  en  augmentant  à mesure  qu’on  s’approche  du  centre,  ne 
contribue  pour  beaucoup  à rendre  l’organe  plus  parfait  à ce  dernier 
point  de  vue. 

1389.  Vision  binoculaire  J — Jusqu’ici  nous  nous  sommes  occupés 
de  la  vision  telle  qu’elle  a lieu  quand  un  œil  seul  se  trouve  dirigé  vei> 
un  objet.  Pour  compléter  notre  étude,  il  est  indispensable,  à présent,  de 
rechercher  quelles  sont  les  particularités  que  présente  la  vision  habi- 
tuelle elfectuée  avec  les  deux  yeux. 

Dans  la  vision  binoculaire,  les  axes  optiques  des  deux  yeux  se  dirigent 
à la  fois  vers  le  même  point.  Quand  ce  point  est  trés-rapproché,  les  axes 
font  un  angle  assez  grand  qui  diminue,  d’ailleurs,  de  plus  en  plus,  à 
mesure  que  le  point  observé  s’éloigne,  et  qui  devient  nul  quand  le  point 
lumineux  est  à l’infini.  On  croit  que  c’est  à cette  inclinaison,  dont  nous 
avons  conscience,  qu’il  faut  attribuer,  en  partie  du  moins,  le  jugement 
(jue  nous  portons  sur  la  distance  d’un  objet  ; mais  il  ne  faudrait  pas  s’y 
tromper,  les  dégradations  d’ombre  et  de  lumière,  l’angle  visuel  sous 
lequel  nous  observons,  donnent  des  indications  plus  sensibles,  et  dont 
nous  tenons  surtout  grand  compte,  lorsqu’il  s’agit  do  juger  de  la  distance 
d’objets  très-éloignés. 

Iteux  images  d’un  même  objet  se  forment,  l’une  ali  fond  de  l’œil  droit, 
l’autre  au  fond  de  l’o'il  gauche.  Lbaque  point  vi.sible  produit  donc  deux 
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iii'pressioiis  exercées  chacune  sur  une  fibre  nerveuse  dü'férenle.  Cepen- 
tlanl,  nous  n’avüiis  pas  la  conscience  de  deux  sensations  distinctes  ; les 
impressions  s’accordent  (c’est  rexpérience  journalière  qui  le  montre) 
pour  signaler  la  présence  d’un  point  lumineux  unique.  C’est  une  question 
physiologique  des  plus  délicates  qeie  celle  de  savoir  comment  deux 
actions  séparées,  s’exerçant  en  deux  points  différents  de  notre  orga- 
nisme, peuvent  arriver  à se  composer  en  une  sensation  unique  ; nous 
en  abandonnons  l’étude  à qui  de  droit. 

loilü.  Uesdenx  pernpectlveK  qnl  s’offrent  à un  même  spectateur. 
Principe  «lu  stéréoscope.  — En  second  lieu,  les  yeux  dirigés  vers  le 
même  objet  ne  le  voient  pas  exactement  sous  le  môme  aspect  : l’œil 
droit  et  l’œil  gauche  d’un  même  individu,  à cause  de  leurs  positions 
respectives  et  de  leur  distance  mutuelle,  sont  dans  les  mêmes  condi- 
tions que  deux  observateurs  qui,  de  deux  stations  différentes,  regar- 
deraient simultanément  d’un  seul  œil  le  même  corps.  Évidemment,  le 
spectacle  qui  s’offre  à eux  ne  saurait  être  le  même  pour  l’un  et  pour 
l’autre  à cause  de  la  dilîérence  des  deux  points  de  vue.  Si  l’on  veut  s'en 
convaincre,  on  n’a  qu’à  |)lacer  un  cube  à une  petite  distance,  de  telle  façon 
([ue  deux  de  ses  arêtes  verticales  soient  dans  un  plan  perpendiculaire  à 

la  ligne  droite  qui  joint 


Fig,  6‘JS.  Fig.  B99 


les  cenires  des  deux  yeux  ; 
une  des  faces  1)  {fig.  699), 
de  ce  cube,  celle  qui  est  à 
la  droite  du  spectateur, 
apparaîtra  large  quand 
l’œil  droit  sera  seul  ou- 


vert, l'autre  G paraîtra  plus  étroite.  L’effet  inverse  se  manifestera 
{fiij.  69S),  (juand  on  fermera  l’œil  droit  et  que  l’on  regardera  avec  l’œil 
gaïudie.  Le  cube  est-il  tout  prés  des  yeux?  le  rapport  entre  les  dimen- 
sions dos  deux  faces  est  très-grand  ; le  cube  est-il  éloigné?  les  deux  per- 
spectives deviennent  presque  identiques. 

Ainsi,  le  problème  à résoudre,  pour  expliquer  comment  les  deux 
images  formées  sur  la  rétine  se  fondent  l’une  dans  l’autre  et  produisent 
une  sen.sation  unique,  ce  problème  est  plus  complexe  que  nous  ne  l’a- 
vions laissé  supposer  tout  d’abord  : car  ce  ne  sont  pas  deux  impressions 
identiques  qui  se  combinent  pour  en  former  une  seule,  mais  bien  deux 
impressions  différentes,  et  dont  les  différences  dépendent  d’ailleurs  de 
la  distance  à laquelle  les  objets  sont  placés  devant  nous.  Le  défaut 
d’identité  de  ces  deux  images  avait  été  déjà  remarqué  par  Léonard 
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di!  Vinci;  innis,  depuis  longicmps,  l’observation  qn’il  avait  faite  de  ce 
genre  de  phénomènes  était  tombée  dans  l'oubli.  M.  Wheatstone  eut 
l’occasion  de.  faire  la  même  remarque,  il  y a quelques  années;  et  cette 
remarque  faite,  il  en  tira  parti  pour  montrer  que  la  vision  binoculaire 
avait,  entre  autres  avantages,  celui  d’accuser  le  relief  des  corps  et  de 
nous  donner  un  sentiment  plus  précis  de  la  distance  qui  nous  sépare  de 
leur  position  actuelle.  Voici  de  cette  assertion  une  preuve  expérimentale 
très-simple,  preuve  qui  s’obtient  sans  le  moindre  instrument.  Que  l’on 
regarde,  avec  un  œil  seulement,  un  objet  placé  en  avant  d’un  mur  et  à 
une  pelite  distance  de  sa  surface.  Au  bout  d’une  à deux  minutes,  en  ou- 
vrant l’œil  qu’on  avait  jusque-là  maintenu  fermé,  on  voit  l’objet  qui  j)a- 
raissait  presque  en  contact  avec  le  mur  s’en  détacher  tout  à coup  et 
connue  par  enchantement.  On  a acquis  la  notion  de  l’espace  libre  situé 
derrière  l’objet  et  celle  de  la  distance  qui  le  sépare  du  mur. 

M.VVIieatstone  a montré  l’importance  de  la  double  image  pour  donner 
l’idée  du  relief,  en  exécutant  des  expériences  très-curieuses  qui  .sont 
maintenant  connues  de  tout  le  monde.  Il  i)lace  devant  l’teil  droit  le 
dessin  d’nn  cube  {fig.  699),  dessin  qui  est  la  reproduction  fidèle  de  la 
perspective  que  ce  cube  aurait  présentée  â l’œil  droit;  il  dispose  en 
même  temps,  devant  l’œil  gauche  et  sur  le  même  plan  que  le  précé- 
dent, tin  dessin  du  môme  objet  qui  représente  la  perspective  (fig.  698) 
qu’aurait  vue  l’œil  gauche.  Ces  dessins  ne  sont  pas  séparés  comme  sur 
nos  figures,  mais  ils  sont  disposés  là  où  ils  auraient  paru  dans  l’espace, 
si  l’objet  eut  existé  réellement.  Dans  ces  conditions,  an  lieu  d’aperce- 
voir deux  perspectives,  on  voit  un  objet  unique  avec  un  relief  parfaite- 
ment accusé. 

1591.  SilérétHieope  de  M.  Wheatstone.  — l/instrumeill  qui  permet 
de  placer  ainsi  sous  les  yeux  d’un  observateur,  deux  perspectives  d’un 
même  groupe  d’objets,  s’appelle  le  stéréoscope.  Celui  qu’on  emploie  le 
]dus  souvent  aujourd’hui,  est  composé  d’une  sorte  de  chambre  noire 
munie  de  deux  fragments  de  lentilles  convergentes  L.l/  [fig.  706  et  701) 
dont  les  bords  sont  dans  le  voisinage  l’un  de  l’autre;  ces  deux  lentilles 
correspondent  chacune  à l'iin  des  yeux.  A une  distance  convenable,  on 
dispose  les  deux  perspectives  Alt,  .A'B'  tracées  sur  le  papier;  alors,  par 
l’effet  des  lentilles,  chacune  d’elles  se  trouve  rejetée  à la  distance  de  la 
vision  distincte  et  ramenée  sur  la  ligne  centrale  de  l’appareil,  au  point 
où  elle  eût  été  si  l’objet  lui-méine  l’avait  fournie.  Soient  en  effet  rt  et  ft' 
les  points  où  les  centres  opli(jues  des  lentilles  se  trouveraient  si  ces 
lentilles  étaient  complètes,  et  supposons  que  Al!  et  A'B'  soient  placés 
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fintre  cliaquo  lonlillc  et  son  foyer  principal.  On  reconnailra  facilement, 
par  ce  qui  a déjà  été  établi  dans  l'étude  des  lentilles  convergentes 
( I?i06)  que  les  deux  images  iront  se  former  l’une  et  l'antre  en  A"R". 

B' 

A B A’  li' 


Pic.  7«0. 


Pic.  7(M. 


\ tout  ce  que  nous  venons  de  dire  et  qui  constitue  l’étude  du  méca- 
nisme de  la  vision,  nous  devons  ajouter  encore  l’indication  de  quelques 
phénomènes  particuliers  qu’il  est  important  de  connaître,  quand  on  se 
livre  à l’étude  de  certaines  parties  de  l’optique. 

'ir)92.  Daréts  défi  imprefwionii  nuf  la  réllne.  — Lc  premier  que  nous 
signalerons  est  celui  de  la  persistance  des  impressions  sur  la  rétine. 
Lorsqu’un  charbon  enflammé  décrit  une  circonférence  d’un  mouvement 
assez  rapide,  une  ligne  lumineuse  non  interrompue  apparaît  à l’œil  qui 
regarde  ; et  cependant,  à un  instant  donné,  le  charbon  ne  se  trouve 
qu’en  un  seul  point  de  cette  ligne.  On  a mesuré  la  durée  de  cette  persis- 
tani;e  par  l’emploi  d’appareils  fondés  sur  le  principe  que  nous  venons 
d’indiquer.  On  imprime  un  mouvement  de  rotation  à une  roue  qui  porte 
un  point  lumineux;  on  fait  tourner  la  roue  lentement,  et  la  circonférence 
ilè(  rite  par  le  point  lumineux  ne  brille  pas  tout  entière  à la  fois.  On 
accélère  la  vitesse;  un  arc  de  cercle  de  plus  en  plus  grand  apparaît  éclairé 
en  tous  ses  points.  Enfin,  en  tournant  plus  rapidement  encore,  on  arrive 
à une  vitesse  de  rotation  pour  laquelle  la  circonférence  se  trouve  éclairée 
sur  toute  sa  longueur.  Si,  à ce  moment,  la  roue  fait  un  tour  conqilet  en 
1 

de  seconde,  on  en  conclut  que  l’impression  produite  par  un  point 
lumineux  persiste  pendant  tout  le  temps  que  ce  point  met  a revenir  à sa 
position  première,  c’est-à-dire  que  la  persistance  de  l’impression  sur  la 

rétine  est  égale  à de  seconde. 

1 Ô9r».  Irradiation.  — Lorsque  nous  regardons  un  objet  lumineux  ou 
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Irés-vivfinipnl  éclairé,  nous  la  voyons  toujours  avoc  un  liiainétro  appa- 
rent plus  considérable  (jue  celui  qui  lui  convient  réellement,  et  cette 
augmentation  de  grandeur  apparente  est  d’autant  plus  forte  que  le  corps 
émet  une  lumière  plus  intense.  C’est  ainsi,  par  exemple,  que  le  disque 
du  soleil  nous  parait,  à l’œil  nu,  beaucoup  plus  grand  que  si  nous  le 
regardons  au  travers  d’un  verre  coloré  qui  en  obscurcit  en  partie  la  clarté. 
Une  expérience  d’irradiation  devenue  classique  est  celle  qui  consiste  à 
regarder  deux  c.ercles  de  carton  de  diamètres  égaux,  l’un  noir  placé  sur 
un  fond  blanc,  l’autre  blanc  placé  sur  un  fond  noir.  Le  cercle  blanc  pa- 
rait constamment  plus  grand  que  le  cercle  noir;  c’est  que  l’irradiation 
tend  à augmenter  les  dimensions  du  premier  et  à diminuer  celles  du 
second.  Il  semble  résulter  de  ces  phénomènes  d’irradiation  que,  lors- 
qu’un rayon  lumineux  vient  frapper  la  rétine,  l’ébranlement  qn'il  y excile 
se  propage  toujoui’s  au  delà  du  point  touché,  de  sorte  que.  l’image  d’un 
objet  lumineux  est  toujours  perçue  plus  grande,  que  ne  le  comporte 
l’image  géométrique  qui  se  forme  en  réalité  sur  l’écran  placé  au  fond 
de.  l’œil.  Il  est  clair,  en  outre,  que  cette  propagation  de  rébranlemeni 
dans  les  parties  de  la  rétine  voisines  de  celles  qu’atteignent  effecti- 
vement les  rayons  lumineux  doit  (Mer  de  la  netteté  A la  vision  : c’est  du 
n^ste  ce  que  l’expérience  conlirme. 

1394.  Image»  ronséoutlve».  — Le  phénomène  des  images  consécu- 
tives ou  des  couleurs  accidentelles  consiste  essentiellement  dans  l’obser- 
vation suivante.  Si  l’on  fixe  la  vue  pendant  un  temps  un  peu  long  sur 
un  objet  coloré  et  vivement  éclairé,  et  qu’ensuite  on  détourne  brusque- 
ment les  yeux  pour  les  diriger  vers  un  fond  blanc  d’une  teinte  uniforme, 
oicéprouve  alors  la  sensation  de  l’objet  avec  ses  formes  véritables,  mais 
il  apparait  coloré  d’une  teinte  complémentaire, c’est-à-dire  que  la  nuance 
qu’il  offre  cette  fois  est  toujours  telle  que  si  on  la  superposait  à sa  nuance 
véritable,  on  obtiendrait  du  blanc  tout  à fait  pur.  C’est  ainsi  qu’un  objet 
rouge  donne  une  image  consécutive  verte  ; au  contraire,  un  objet  de 
couleur  verte  produit  une  image  consécutive  rouge.  L’expérience  réussit 
très-bien  avec  le  disque  solaire  quand  on  le  regarde  à son  couchant,  et 
(|u’on  porte  ensuite  la  vue  sur  un  mur  blanc  situé  dans  le  voisinage  du 
lieu  d’observation. 

Les  phénomènes  d’images  consécutives  ont  été,  de  la  part  de  M.  Pla- 
teau, le  sujet  d’études  très- intéressantes;  mais  la  théorie  de  ces  phéno- 
mènes ne  nous  semble  pas  assez  bien  établie  pour  l’exposer  ici. 

4 393.  Conleur»  («abJcctiircM. — L’cxcitaiit  naturel  du  nerf  optiipie 
est  la  lumière;  mais  il  ne  faudrait  pas  croireqiie  la  lumière  seule  puisse 
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nous  donner  la  sensation  lumineuse;  il  existe  un  grand  nombre  d'exci- 
tants, tels  que  les  narcotiques,  l'électricité,  les  congestions  sanguines 
dans  la  région  des  yeux,  etc.,  qui  peuvent  ébranler  la  rétine  et  donner 
des  sensations  lumineuses  parfaitement  accusées.  L’explication  de  ces 
faits  est  toute  naturelle.  Lorsque  la  lumière  vient  frapper  le  nerf  optique, 
ce  n’est  pas  la  lumière  que  nous  sentons,  mais  bien  la  modification  spé- 
ciale que  notre  nerf  a subie  par  une  action  purement  mécanique;  dès 
lors  on  conçoit  que  d’autres  agents  puissent  imprimer  aux  fdjres  ner- 
veuses une  modification  du  même  genre,  et,  par  suite,  nous  faire  éprou- 
ver des  sensations  analogues. 

1396.  Totainlna  o«all.  — On  désigne  sous  ce  nom  l’ensemble  des 
organes  qui  protègent  la  vue  contre  les  agents  extérieurs.  Chacun  con- 
naît à cet  égard  le  rôle  des  paupières,  des  cils,  etc.  Aussi  n’insisterons- 
nons  que  sur  deux  propriétés  physiques  spéciales  des  milieux  protec- 
teurs, propriétés  qui  garantissent  la  rétine  de  l’influence  fâcheuse  que 
certains  rayonnements  peuvent  exercer  sur  elle  : ainsi,  M.  J.  Régnault  a 
reconnu  que  les  milieux  oculaires  ont  la  propriété  d’arrêter,  au  moins 
en  partie,  les  rayons  ultra-violets  que  peut  contenir  la  lumière  qui  pé- 
nétre dans  l’œil.  Or,  il  paraît  démontré  que  ces  rayons  agissent  d’une 
manière  très-nuisible  sur  la  rétine. 

M.  Janssen  (M.  Gima,  de  Turin,  avait  déjà  touché  à ce  sujet  à l’insu  de 
l’auteur  français)  a constaté  par  des  mesures  nombreuses  et  précises 
que  les  milieux  de  l’œil  jouissent  encore  de  la  faculté  d’arrêter  la  pres- 
que totalité  de  la  chaleur  rayonnante  obscure  qui  accompagne  toujours 
la  lumière  en  proportion  considérable  : cet  avantage  mérite  d’être  si- 
gnalé, car  dans  le  cas,  par  exemple,  de  nos  lampes  modérateur,  aujour- 
d’hui si  employées  partout,  la  proportion  des  rayons  obscurs  est  beau- 
coup plus  que  décuple  de  celle  des  rayons  lumineux.  On  comprend  donc, 
qu’eu  raison  de  cette  propriété,  la  chaleur  rayonnante  obscure,  qui  par 
sou  pouvoir  calorifique  pourrait  altérer  le  tissu  si  délicat  de  la  rétine, 
soit  arrêtée,  et  que  les  radiations  capables  de  produire  la  vision  puissent 
seu’es  être  transmises  au  nerf  optique. 
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Ces  surfaces  réllédiissanles,  les  niilieiu  réfringoiils,  dont  les  effets 
sont  intéressants  à étudier  par  eux-méines,  présentent  une  importance 
considérable,  en  raison  des  applications  qui  ont  été  faites  de  leurs  pro- 
priétés. Déjà,  quelques-unes  de  ces  applications  ont  été  signalées  dans 
l’étude  que  nous  avons  faite  des  rniroire  plans,  de  la  chambre  noire,  du 
microscope  solaire.  Cependant  jusqu’ici,  à cause  de  la  nécessité  où  l'on 
est  de  commencer  toujours  par  l’examen  des  cas  les  plus  simples,  nous 
nous  sommes  bien  gardé  de  composer  un  appareil  dans  lequel  plusieurs 
éléments  optiques  fussent  combinés  ; et  si  pareil  groupement  a été  quel- 
quefois signalé  (comme  pour  le  microscope  solaire),  c’est  qu’en  réalité 
une  .seule  pièce  jouait  uu  rôle  important,  tandis  que  les  autres  n’avaient 
qu’un  rôle  accessoire,  celui  d’éclairer  l’objet. 

Dans  les  appareils  dont  la  description  va  suivre,  plusieurs  des  élé- 
ments optiques  dont  la  théorie  nous  est  comme  vont  être  assemblés,  et 
si  un  miroir  isolé,  si  une  lentille  toute  seule  peuvent  recevoir  des  appli- 
cations importantes,  nous  verrons  qu’une  association  convenable  de  len- 
tilles, de  miroirs  et  de  prismes  fournit  des  effets  plus  remarquables  en- 
core. Ces  ensembles,  qu’on  appelle  instrumeiits  d’optique,  sont  destinés, 
pour  la  plupart,  à venir  au  secours  de  l’oul,  à rendre  notre  vue  plus  péné- 
trante ou  plus  précise,  et  leur  valeur  est  telle,  qu’ils  constituent  au- 
jourd’hui les  auxiliaires  indispensables  des  sciences  d’observation  : 
l’astronomie  et  les  sciences  naturelles. 

Au  ilébnt,  nous  décrirons  deux  instruiueiits  assez  siiu|)les,  la  cbaïubre 
claire  et  la  loupe. 
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1097.  C'hamhrr  riaire.  — La  chaiiilirfi  claire  a élé  invenlée  en  1S04 
par  VVollaston.  Klle  se  composait  d’abord  de  deux  miroirs  plans  AB  et 
liC  {fig.  702),  faisant  entre  eux  un  angle  de  15.'}'.  Une  image  de  l’objet 
ab  placé  devant  ce  système  réfléchissant,  se  forme  d’abord  en  a'Ii'  par  la 
réflexion  de  la  lumière  qui  tombe  sur  le  miroir  BC  ; mais  a’b'  joue,  par 
rapport  au  miroir  AB,  le  rôle  d’un  objet,  et  il  se  forme  en  a"h''  une 

image  qui  sera  visible 

I sus  de  AB.  Si  l’objet  est 

;'|  " vertical,  l’image  parai- 
y- Ira  horizontale  et  droite 
\ / / à l’observateur  : cela 

\ tiL'iit  à ce  que  tout  rayon 

\ ' / qui  se  réfléchit  sur  deux 

\ , miroii’s  comprenant  en- 

\ Oe  eux  un  espace  angii- 

Y'"'  faire,  se  brise,  en  faisant 

\j\  \ avec  sa  direction  primi- 

jY*-  tive  un  angle  égal  au 

Fig.  702.  double  de  l’angle  des 

deux  miroirs  diminué  de  18Ü  degrés,  2(ABC)  — 180.  Si  ABC  = 155", 
l’angle  que  fera  le  rayon  réfléchi  sur  le  second  miroir  avec  le.  rayon 
incident  sur  le  premier  sera  de  90°  : le  lecteur  trouvera  sans  peine  la 
démonstration.  Wollaston  prenait  pour  ce  dernier  miroir  AB  une  lame 
de  verre  non  étamée  ; en  môme  temps  que  l’image  a"é",  il  pouvait  donc 
apercevoir  une  feuille  de  papier  placée  à la  distance  de  la  vision  dis- 
tincte, et  avec  un  crayon  K,  suivre  les  contours  des  images  et  les  des- 


Mais  un  pareil  système  laissait  perdre  une  grande  quantité  de  lumière, 
et  l’image  «"é"  était  trop  peu  intense  : Wollaston  le  remplaça  par  un 
prisme  de  verre  à quatre  faces  .ABCD  (fig.  705)  tel,  que  l’angle  1)  fût 
droit,  l’angle  ABC  égal  à 155°  et  les  angles  A et  C égaux  entre  eux.  Les 
rayons  arrivent  sur  BC  et  sur  AB  sous  l’angle  dé  réflexion  totale,  et  les 
images  acquièrent  alors  une  grande  vivacité.  Mais,  dans  ce  cas,  l’œil 
placé  au-dessus  de  AB  ne  peut  plus  voir  ni  le  papier  ni  le  crayon,  qui  se 
trouvent  cachés  par  le  prisme.  On  est  dans  la  nécessité  de  placer  l’œil 
en  O {fig.  702),  dans  une  position  telle  que  l’ouverture  delà  pupille,  soit, 
pour  ainsi  dire,  coupée  en  deux  parties  égales  par  l’aréte  du  prisme. 
Baiis  CPS  eoiidilinns,  la  rèline  peut  être  impressionnée  à la  fois  et  par 
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la  luinièro  ilirecle  qu’envoie  le  papier  et  par  la  lumière  réllèeliie  qui 
produit  l’image.  Afin  que  l’œil  prenne  une  bonne  position,  la  face  Al)  est 
recouverte  d’une  plaque  qui  est  percée  d’un  petil  Irou  divisé  en  deux 
moitiés  par  l’arête  .A  du  prisme. 


Fig.  7(«. 

Nous  avons  admis  que  les  rayons  qui  émanaient  des  différents  points 
de  l’objet  éclairé  tombaient  .snr  les  surfaces  réfléchissantes,  comme  dans 
le  cas  où  la  chambre  claire  était  formée  seulement  des  deux  miroirs 
Al!  et  BC  : cependant  la  lumière,  en  pénétrant  dans  le  prisme  ou  en  s’eu 
échappant,  se  réfracte,  les  deux  réfractions  ainsi  produites  n’amèneront- 
elles  pas  quelque  déviation  capable  de  troubler  le  phénomène?  Ce  danger 
n’est  pas  à craindre.  La  lumière  subit  deux  réfractions  successives,  cela 
est  vrai,  mais  toutes  deux  se  compensent,  comme  elles  le  font,  dans  le 
cas  où  les  rayons  traversent  une  lame  à faces  parallèles.  On  le  démontre 
sans  difficulté  par  le  raisonnement  : nous  donnerons  simplement  la 
figure  ci-jointe  (/iç/.  705)  qui  fait  voir  que  le  rayon  émergent  ik  est  tou- 
jours perpendiculaire  au  rayon  incident  ef. 

Cet  ensemble  de  deux  miroirs  présente  pour  le  dessin  des  paysages  ou 
des  monuments,  des  avantages  précieux.  Son  champ  e.st  illimité  dans  le 
sens  vertical.  Kn  effet,  que  l’on  fasse  tourner  le  système  des  deux  mi- 
roirs autour  de  leur  intersection  commune,  l’image  restera  immobile, 
et,  quelle  que  soit  la  hauteur  des  objets,  la  chambre  claire  la  plus  petite 
permettra  de  les  dessiner  dans  Imite  leur  éleudue. 
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Cet  instrument  offre  un  autre  avantage  très -important  pour  les 
dessinateurs,  c’est  qu’il  donne  les  images  sans  aucune  déformation  de  la 
perspective. 

1598.  Perreetloancmeat  de  In  dmmhrr  claire.  — Une  chambre 
claire  aussi  simple  que  celle  que  nous  avons  décrite,  exige,  de  la  pari 
du  dessinateur,  un  effort  d'accommodation  impossible  à réaliser  et 
qui,  dans  tous  les  cas,  occasionne  une  grande  fatigue.  Le  papier  et  le 
crayon  étant  placés  à la  distance  de  In  vision  distincte,  l’œil,  pour  les 
voir,  doit  s’accommoder  à cette  distance,  et,  d’autre  part,  l image  de 
l’objet  à dessiner  se  formant  derrière  la  face  réfléchissante  AB,  à la  dis- 
tance même  où  il  se  trouve,  l’œil  doit  s’accommoder  en  même  temps 
pour  voir  à une  grande  distance,  si  cet  objet  est  éloigné.  Ce  sont  deux 
états  que  le  même  œil  ne  peut  réaliser  à la  fois,  et  une  lutte  s’établit 
entre  les  deux  tendances  à ces  accommodations  souvent  Irés-différentes  ; 
l’observateur,  passant  sans  cesse  de  l’une  à l’autre,  ne  tarde  pas  à 
éprouver  une  lassitude  véritable. 

Un  autre  défaut  de  cette  chambre,  c’est  que  si  le  prisme  peut  tourner 
sans  inconvénient,  les  déplacements  de  l’œil  sont,  au  contraire,  trés- 
fàcheux  : iis  changent  la  position  relative  de  l image  et  du  papier,  et  ce 
changement  est  tout  à fait  comparable  à celui  qui  se  manifeste,  lorsque 
nous  regardons  eu  marchant  deux  objets  inégalement  distants  de  notre 
vue. 

Déjà,  pour  remédier  à ces  défauts,  Wollaston  avait  adapté  une  lentille 
divergente  au-dessus  de  la  face  AD,  et  il  la  construisait  de  telle  sorte 
qu’elle  fil  apparaitre  les  objets  éloignés  juste  à la  distance  de  la  vision 
distincte  ; à travers  cotte  lentille,  le  dessinateur  regarde  l’image  donnée 
par  le  miroir  AB,  et  il  la  voit  à la  même  distance  que  le  papier.  Il  n’a 

pas  à lutter  pour  réaliser  une  accommoda- 
tion impossible.  Cette  lentille  pourrait  être 
formée  par  un  verre  plan-concave  placée 
sur  la  face  AB  ; mais  il  vaut  mieux  qu’elle 
fasse  corps  avec  la  chambre  claire,  qui  pré- 
sente alors  une  disposition  analogue  à celle 
que  nous  avons  figurée  ici  {fig.lQi).  Par  ce 
perfectionnement,  on  évite,  en  outre,  l’erreur  due  aux  petits  déplace- 
ments de  l’œil,  puisque  l’image  et  le  papier  sont  exactement  en  coïn- 
cidence. Le  spectateur  a beau  se  déplacer,  il  ne  peut  pas  les  voir  changer 
dans  leurs  positions  relatives. 

1599.  Chambre  elaire  de  M.  I.anHHedat.  — La  position  du  centre 
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opliqiic  (le  la  letilille  divergente  est  imporlaiile  à considérer  dans  l’in- 
slrninenl  (jue  nous  étudions,  et  cependant  Wollaston  ne  s’en  était  point 
préoccupé.  M.  Laussedal,  voulant  utiliser  la  chatnbre  claire  pour  le  lever 
des  plans,  et  ayant  besoin  de  retrouver  facilement  ce  point  sur  le* 
prisme,  « l'a  Iransporté  sur  l’arête  près  de  la(|uelle  on  place  l’ieil,  en 
« prenant  le  centre  de  la  sphère  qui  entaille  la  lace  du  prisme  sur  une 
« perpendiculaire  à cette  face  menée  par  un  point  de  l’arète  elle-même,  u 
La  ligure  70.')  montre  la  cliamhre  claire  de  M.  Laussedat;  seulement 
l’entaille  du  prisme  a été  exagérée  pour  qu’elle  soit  sensible. 


L’ntilité  de  cette  construction  résulte  de  ce  (jne  TumI  (|ui  regarde  est 
placé  sur  l’axe  principal  de  la  lentille,  et  la  vision  est  dès  lors  très-dis- 
tincte. Mais  le  principal  avantage,  c’est  (]ue,  lorsque  l'on  dessine  une 
perspective,  « le  centre  optique  de  l’appareil  peut  être  considéré  comme 
« le  point  de  vue  malhtmatique  de  la  perspective.  » l’ur  conséquent,  dés 
(|u’on  sera  sûr  que  les  angles  du  prisme  ont  exactement  la  grandeur 


Fig.  705. 
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voulue,  la  verticale  l’I*'  {fuj.  7ü5)  menée  par  le  centre  optique  rencon- 
trera, sui-  le  dessin,  le  point  même  qu’aurait  rencontré,  sur  le  paysage, 
riiorizontalc  IIH'  menée  par  le  même  point,  dans  un  plan  perpendicu- 
laire  aux  arêtes  du  prisme. 

1100.  Loupe.  — La  loupe  est  le  plus  simple  des  instruments  d’op- 
tique : elle  se  compose  d’une  lentille  convergente,  à travers  laquelle  on 
regarde  un  objet  de  petite  dimension  placé  à une  distance  de  la  lentille 
un  peu  moindre  (|ue  la  distance  focale  principale. 

h vrai  dire,  la  théorie  de  la  loupe  a déjà  été  donnée;  elle  rentre, 
comme  cas  particulier,  dans  l’étude  générale  des  lentilles  convergentes. 
Nous  avons  montré,  g 1507,  que  l'image  de  l’objet  AB  (/iÿ.  706)  était 
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virtuelle  et  plus  grande  que  l'objet,  toutes  les  fois  que  cet  objet  était 
jilacé  entre  la  lentille  et  le  foyer  principal  ; l’œil  placé  derrière  la  loupe 
aperçoit  alors  l’image  en  A'B'.  Mais  pour  que  la  perception  soit  nette,  il  faut 
(|ue  la  distance  de  cette  image  à l’œil  soit  celle  de  la  vision  distincte. 
L’observateur  qui  se  sert  de'cet  instrument  arrive,  en  tâtonnant,  à l éaliser 
cette  condition  pratique.  A cet  effet,  il  avance  ou  il  recule  l’objet,  ce  qui 
déplace  progressivement  l’image  dans  un  sens  nu  dans  l’autre,  et  enOn 
il  parvient  ainsi  à mettre  l’objet  au  point  après  quelques  tâtonnements 
de  courte  durée. 

Les  services  que  rend  la  loupe  sont  bien  connus  ; elle  pei  met  d'a- 
percevoir dans  cette  image  agrandie  de  l'objet  des  détails  dont  la  peti- 
lesse  échapperait  à notre  vue  ; et  jusque  dans  les  in'cniiércs  aimées  de 
ce  siècle,  c’est  avec  cet  appareil  si  peu  compliqué  qu’ont  été  exécutés 
les  travaux  les  plus  importants  des  naturalistes. 

Il  est  utile,  dans  beaucoup  de  cas,  de  déterminer  quel  est  le  grossis- 
sement d’une  loupe  : il  suflil  pour  résoudre  la  question  de  recourir  à la 

formule  déjà  employée  (1511)  dans  laquelle  p'  est  donné  d’a- 


Digitized  by  Google 


I.NSTKÜMKNTS  D OPTKILK. 


4r,l 


vaiicf  : c'esi,  ou  valeur  absolue,  la  distance  Dde  la  vision  disliiicle,  tandis 
(|ue  P est  incomui  cl  se  déduit  de  l’égalité  : * — ü’  " /'  = 

on  en  déduit  le  grossissement  : 


ou  G = 


P' 


u+/ 

f 


Ü 


Le  grossissenienl  d’une  même  loupe  augmente  donc  avec  la  distance 
de  la  vision  distincte,  il  diminue  à mesure  ipie  la  distance  focale  de  la 
lentille  devient  plus  grande. 


M ICnuSCUFC  CON  posé. 


1401.  Théorie  do  mler€HM>ope  conipoaé.  — Le  microscope  composé 
est  un  instrument  (pii  donne  les  images  agrandies  des  objets  de  très- 
petite  dimension,  déplus,  il  les  présente  à l’œil  à la  distance  de  la  vi- 
sion distincte.  Son  but,  on  le  voit,  est  le  même  que  celui  de  la  loupe; 
mais  ses  effets  sont  plus  puissants.  Dans  cet  instrument,  l’œil  regarde 
à travers  une  lentille  convergente  appelée  ocui«t/'e,  qui  sert.de  loupe; 


A 


mai.s  ce  qu’il  regarde,  ce  n’est  pas  le  petit  objet  lui-mème,  c’est  une 
image  l'éelle  de  cet  objet  déjà  agi'andic  au  moyen  d'une  première  lentille 
convergente  ipii  a le  nom  d’o/i/cctt/'.  Les  objets  sont  donc  amplifiés  pai' 
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un  double  sysléiiie  de  lentilles.  Au  grossisseiiieiil  de  la  loupe  sc  trouve 
ajouté  celui  de  l’objectif. 

La  figui’e  707  représente  l’objectif  L et  ses  deux  foyei's  F,  F,  ; l’ocu- 
laire L'  et  ses  foyers  F',  F',.  L’objet  AB,  un  peu  au  delà  du  foyer  F,,  mais 
à une  distance  de  la  lentille  moindre  que  le  double  de  la  distance  focale 
principale,  donne  une  image  réelle  et  renversée  qui  se  détermine  suivant 
les  règles  établies  dans  la  théorie  des  lentilles.  Veut-on  l’obtenir  par  un 
tracé  géométrique;  on  mène,  du  point  A,  l’axe  secondaire  AX',,  puis  le 
rayon  Al  parallèle  à l’axe  principal,  et  le  rayon  réfracté  correspondant  IF, 
qui  vient  couper  l’axe  secondaire  au  point  A';  ainsi,  on  a en  A'  l’image 
de  A.  On  tracerait  de  môme  l’image  B'  du  point  B,  et  l’on  voit  que,  de- 
vant la  loupe  I/,  il  se  forme  l’image  A'B' agrandie  et  renversée  de  l’objet. 
Pour  que  la  lentille  1/ joue  le  rôle  de  loupe,  il  faut  que  cette  image  A'B'  se 
forme  entre  la  lentille  1/  et  le  foyer  F',  : c’est  ce  que  la  ligure  l'épré- 
sente.  En  traçant  l’axe  secondaire  A'X",  puis  le  rayon  A'I'  parallèle  à 
l’axe  XX',  et  enfin  le  rayon  réfracté  l'F',  on  obtient,  par  le  prolongement 
de  ce  dernier,  l’image  virtuelle  A"  du  point  A',  et  par  suite  l’image  A"B" 
qui  est  plus  grande  que  A'B',  renversée  comme  elle,  et  qui,  par  une  po- 
sition convenable  donnée  à l’oculaire,  se  trouve  rejetée  à la  distance  de 
la  vision  distincte. 

1402.  DiverseM  pièces  d’on  microscope.  — L’ objectif  et  l’oculaire 
sont  les  deux  pièces  essentielles  du  microscope,  mais  rinstrunient  exige 
des  accessoires.  Ce  sont  (Hg.  708),  1”  les  tubes  qui  portent  les  lentilles; 
2"  la  plate-forme  P,  destinée  à soutenir  l’objet;  ô"  un  système  d’éclai- 
rage M qui  rend  l’objet  très-lumineux;  enfin,  4"  le  pied  S de  l’instru- 
ment  sur  lequel  toutes  les  pièces  sont  fixées. 

TubeK.  — Les  tiryaux  qui  portent  les  lentilles  s’emboitent  l’im  dans 
l’autre.  Au  bout  du  tuyau  inférieur  0 est  enchâssé  l’objectif  L (fig.  707) 
et  au  bout  opposé  0'  du  tuyau  supérieur  est  fixé  l’oculaire  L'.  Ces  deux 
verres  sont  écartés  à volonté,  en  faisant  glisser  les  tuyaux  l’un  dans 
l’autre  ; mais  le  plus  souvent  l’observateur  les  maintient  à une  distance 
fixe. 

Porte-objet.  — Une  plate-forme  P,  percée  d’une  ouvei  ture  qui  peut 
être  diminuée  ou  agrandie  par  l’emploi  de  diaphragmes,  sert  à suppor- 
ter les  corps  très-petits  que  l’on  veut  étudier  ; on  l’appelle  le  porte-olget. 
Des  ressorts  sont  destinés  à retenir  les  lames  de  verre  sur  lesquelles,  en 
général,  ces  cor|»s  sont  déi»osés.  Une  lige  à crémaillère  pennet,  au 
moyen  d’une  tète  de  vis  V',  d'approcher  ou  d’éloigner  la  plate-forme  de 
l'objectif  afin  d’effectuer  aisément  ta  «use  au  foyer.  Par  le  moyen  d’une 
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vis  V à inoiivüiiK-iit  doux,  on  peut  élever  ou  abaisser  le  eoi'ps  supérieur 
T de  riiislruinenl,  et  l'on  achève  alors  l'acileinent  la  mise  au  point. 

Éclairage.  — La  substance  placée 
sur  le  support  ne  serait  pas  visible, 
si  elle  n’était  pas  fortement  éclairée. 

Le  plus  généralement,  elle  est  trans- 
parente, on  doit  alors  l’éclairer  par- 
dessous.  On  emploie  à cet  elîet  un 
miroir  concave  M qui  accumule  sur 
elle  les  rayons  lumineux  qui  pro- 
vienneut,  soit  dos  nuées,  soit  d’une 
lampe.  Quand  l’objet  que  l’on  veut 
étudier  n’est  pas  transparent,  il  faut 
en  éclairer  la  face  supérieui  e.  On  se 
sert  alors  d’une  lentille  convergente, 
soutenue  par  un  système  de  tiges 
articulées  qui  permet  toute  espèce  de 
mouvements.  On  emploie  aussi  quel- 
quefois un  miroir  concave  traversé 
en  son  centre  j)ar  le  tuyau  de  l’objec- 
tif, et  ayant  sa  face  réfléchissante 
tournée  vers  la  partie  supérieure  de 
l'objet;  il  est  facile,  par  ce  moyen, 
de  concentrer  la  lumière  sur  la  par- 
tie de  l’objet  que  l'on  veut  explorer. 

Nous  avons  figuré  ici  le  micro- 
scope que  construitM.  Hartiiack,  successeui' d’Oberhauser.  Les  pièces  es- 
sentielles sont  les  mêmes  dans  tous  les  microscopes;  mais  leur  agen- 
cement diffère  selon  le  constructeur. 

140Ô.  Mode  d’obaervntion. — Vcut-ou  faire  uue  observation  avec  le 
microscope,  on  met  l’œil  à l’oculaire,  en  0',  ou  tourne  l’instrument  de 
telle  manière  qu’il  reçoive,  dans  la  direction  de  son  axe,  les  rayons 
lumineux  renvoyés  par  le  miroir  M.  L’œil  reconnaît  (jue  cette  condition 
est  réalisée  lors(iu’il  aperçoit,  dans  le  cbamp  de  l’instrument,  une  sur- 
face uniformément  éclairée.  L’objet  est  alors  placé  sur  la  plate-forme, 
puis,  on  fait  mouler  ou  descendre  cette  dernière,  jusqu’à  ce  qu’oii  aper- 
çoive l’image  le  [dus  distinclemcut  possible.  Quant  à l’oculaire,  on  lait 
varier  une  fois  pour  toutes  sa  dislancc  à l’objectif,  de  façon  à obtenir 
le  maximum  de  netteté  avec  uii  grossisseineut  déterminé. 

T.  II.  • ‘28 
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1404.  Mieroxcopc  horizontal.  — Les  naturalistes  observent  souvent 
pendant  plusieurs  heures  de  suite,  et  le  microscope  qui  les  obligerait  à tenir 
la  tète  inclinée,  pendant  toute  la  durée  des  observations,  occasioinierait 
une  grande  fatigue  qu’.4niici  a cherché  à leur  éviter.  Dans  le  microscope 
d’Amici,  l’observateur  regarde  à travers  un  tuyau  horizontal,  eu  tenant 
la  tête  dans  la  position  ordinaire,  et  cependant  le  porte-objet  reste  aussi 
horizontal.  A cet  effet,  le  tube  qui  porte  l’objectif  est  recourbé  à angle 
droit,  et  l’axe  principal  de  l’oculaire  se  trouve  horizontal.  Au  coude, 
est  disposé  un  prisme  de  verre  à réflexion  totale  semblable  à celui  que 
nous  avons  déjà  décrit;  ce  prisme  renvoie  à l’oculaire  les  rayons 
qui  ont  traversé  l’objectif  et  présente  alors  à l’observateur  les  images 
renversées  des  objets  qui  se  projettent  sur  un  plan  vertical  placé  à la 
distance  de  la  vision  distincte. 

1405.  McMure  du  grosziNsement  par  le  calcul  et  par  l’observa- 
tion directe.  — Le  grossissement  du  microscope  est  le  rapport  de  la 
grandeur  de  l'image  A"B",  à celle  de  l’objet  AB.  Si  l’une  des  dimensions 
de  A"B"  est  égale  à 100  fois  la  dimension  homologue  de  AB,  on  dit  que 
le  grossissement  du  rnici'oscope  en  diamètre  est  égal  à 100  ; le  grossis- 
sement est  ainsi  compté  en  comparant  une  dimension  de  l’image  à la 
dimension  correspondante  de  l’objet.  Le  grossissement  en  surface  est, 
d’après  cela,  le  carré  du  précédent.  Dans  l’exemple  choisi,  où  le  grossis- 
sement en  diamètre  a été  supposé  égal  à 100,  le  grossissement  en  sur- 
face serait  de  10,000. 

Les  calculs  des  lentilles  s’appliquent  au  cas  actuel,  et  permettent  la 
détermination  du  rapport  qui  donne  la  mesure  de  la  gran- 

deur relative  de  l’image  et  de  l’objet.  Il  suffit  d’évaluer  successivement 
le  grossissement  dû  à l'objectif,  puis  celui  qui  appartient  à l’oculaire, 
et  pour  cela,  il  n'y  a qu’à  répéter  les  calculs  qui  se  rapportent  à une 
lentille  convergente  donnant  l'image  réelle  d’un  objet  situé  au  delà  du 
foyer  principal,  puis  ceux  qui  concernent  la  loupe. 

VB'  A"B" 

Lerappoi’t-^  estle  grossissement  de  l’objectif;  pp- est  le  grossissement 

de  l’oculaire;  le  produit  de  ces  deux  quotients-^  est  précisément  le  gros- 

p'  f 

sissementdu  microscope.  Or,  nous  avons  démontré  que = “ = 

P étant  la  distance  actuelle,  qu’on  suppose  connue,  de  l’objet  à la  lentille 
objective,  et  f \a  distance  focale  principale  de  cette  dernière.  Semblable- 

ment,  le  rapport  qui  se  rapporte  à la  loupe  a été  trouvé  égal  à — 
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Ü étaiil  la  distance  de  la  vision  distiiiclede  l’observaleui’,  et  /'  la  distance 
locale  principale  de  la  loupe.  Donc,  dans  le  microscope  composé,  le 

grossissement  On  voit  donc  que  le  grossissement  pour  un 

même  instrument  dépend  de  la  distance  j)  de  l’objet  à la  lentille  objec- 
tive, et  de  la  distance  1)  de  la  vision  distincte  de  celui  qui  fait  l’observa- 
tion. 

La  méthode  par  le  calcul  n’est  pas  celle  que  l’on  préféré  ; elle  exi- 
gerait des  mesures  trés-délicates  : les  déterminations  exactes  dep,  de  f 
et  de  f',  déterminations  qu’il  ne  serait  guère  faciled'obteiiir  avec  quelque 
précision.  On  a plus  d'exactitude,  et  l’on  arrive  plus  vite  au  but,  par 
une  méthode  expérimentale  directe.  Celte  méthode  consiste  à regarder, 
à travers  le  microscope,  un  objet  de  dimension  connue,  et  à comparer 
la  grandeur  de  l’image  que  l'on  aperçoit  à celle  de  l’objet  lui-mème.  Une 
chambre  claire  est  disposée  en  avant  de  l’oculaire,  elle  donne  à l’œil 
placé  de  côté,  l’image  de  l’objet  situé  sur  la  piate-forme.  Cette  image  est 
celle  qui  serait  aperçue  si  on  regardait  directement  dans  le  microscope  ; 
mais  elle  apparait  comme  projetée  sur  un  plan  vertical,  quand  on  adopte 
la  disposition  du  microscope  indiquée  au  1402.  L’objet  mis  en  obser- 
vation est  une  lame  de  verre  nommée  micromètre  sur  laquelle  sont  tra- 
cés des  traits  très-fins  également  espacés  et  distants,  en  général,  d’un 
centième  de  millimètre.  Ce  que  l’œil  aperçoit,  ce  sont  ces  centièmes  de 
millimètres  tels  que  le  microscope  les  grossit.  Mais  l’œil  est  placé  au 
bord  de  la  chambre  claire,  il  distingue  en  même  temps  un  éenan  verti- 
cal placé  à la  distance  de  la  vision  distincte,  sur  lequel  les  divisions 
grossies  du  micromètre  semblent  être  dessinées.  Avec  un  compas,  on 
prend  l’intervalle  d’un  certain  nombre  de  ces  divisions  ; 1 0,  par  exemple. 
On  porte  le  compas,  sans  eu  changer  l’ouverture,  sur  une  règle  divisée 
en  millimètres;  il  comprend,  je  suppose,  entre  scs  pointes,  une  lon- 
gueur de  25  millimètres.  Cette  opération  donne  le  grossissement;  en 
effet,  10  centièmes  de  millimètre  paraissent  à l’œil,  qui  regarde  dans  le 
microscope,  occuper  une  longueur  de  25  millimètres,  1 millimètre  sem- 
blera occuper  10  fois  25  millimètres  ou  250  millimètres.  Le  grossisse- 
ment est  donc  égal  à 250  en  diamètre. 

1406.  Autre  méthode.  — La  chambre  claire  n’est  pas  indispensable 
pour  la  détermination  précédente.  (Jue  l’observateur  regarde  dans  le  mi- 
croscope avec  l'œil  droit,  par  exemple,  il  voit  une  image,  qui  semble  à 
l’œil  beaucoup  plus  large  que  le  tuyau  de  rinstrument.  L’œil  gauche, 
qui  est  alors  ouvert,  aperçoit  une  feuille  de  papier  placée  à la  distance 
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(le  la  vision  distiiicle,  Les  deux  yeux  trausinelteut  ainsi  à la  lois  des  im- 
pressions différenles  : les  deux  sensations  perçues  à droite  et  à gauche 
se  confondent,  et  les  divisions  (jui  sont  aperçues  par  l’œil  droit  seniblenl 
tracées  sur  la  feuille  de  papier.  Avec  un  compas,  on  prend  10  de  ces 
divisions  et  l’on  achève  l’opération  comme  dans  la  première  méthode. 

1407.  Acfaromatlmne  daaa  le  mleroscope.  — L'image  formée  par 
une  lentille  est  colorée  des  couleurs  du  spectre,  à cause  de  la  décompo- 
sition de  la  lumière  (|ui  s’opère  en  même  temps  que  la  réfraction,  par 
suite  de  l'inégale  réfrangibilité  des  rayons  de  différentes  couleurs. 
L’objet  Ail  {tiij.  70!>)  est-il  blanc,  il  se  forme  derrière  l’objectif  L une 
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série  d'images  qui  sont  toutes  comprises  entre  les  axes  secondaires 
exlrèines,  et  qui,  [lar  conséquent,  sous-tendent  un  même  angle  ayant 
pour  sonnnel  le  centre  optique  0 de  la  lentille.  La  plus  petite  est  l’image 
violette  V,  et  la  plus  grande  l’image  rouge  11.  L’œil  regardant  ces  images 
d’inégal  diamètre  avec  une  loupe,  verra  les  bords  colorés  en  rouge,  et 
il  n’y  aura  pas  que  les  bords  extrêmes  qui  présenteront  cette  colora- 
tion ; tontes  les  lignes  brillaulesde  l’objet.seront  irisées,  et  dès  lors  toute 
netteté  sera  enlevée  aux  images.  Ce  défaut  a été  corrigé  par  une  len- 
tille L",  qui  offre,  en  outre,  l’avantage  d’augmenter  l’étendue  visible  : ce 
qu’on  appelle  le  champ  de  rinstrument.  Klle  est  disposée  entre  l’objectif 
et  les  images  qu’il  doit  former.  On  la  nomme  lentille,  de  champ. 

L’effet  de  cette  lentille  peut  être  rendu  manifeste  par  des  construc- 
tions géométriques,  l'ar  le  fait  de  sou  introduction  dans  l’instrument, 
des  images  autres  que  H et  Vse  hjrnieront  et  leurs  bords  seront  sur  des 
axes  secondaires  pa.ssant  par  0",  centre  optique  de  la  lentille  de  champ. 
La  nouvelle  image  rouge  doit  être  (îomprise  entre  les  axes  secondaires 
U"ll,  la  nouvelle  imag(!  violetteeiilre  les  axes  0"V.  Or,  le  cène,  formé  par 
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les  axes  secondaires  correspondant  au  violet,  enveloppe,  comme  on  le 
voit,  le  cône  correspondant  aux  axes  secondaires  des  rayons  rouges.  On 
conçoit  donc  qu’en  choisissant  convenablement  les  rayons  de  courbure  et 
l’indice  de  réfraction  de  la  nouvelle  lentille,  on  puisse  obtenir  à la  place 
des  images  R etV,  deux  images  nouvelles  R'  et  V',  tel  les  que  l’image  rouge 
soit  plus  petite  que  l’image  violette.  Si  l’on  joint  alors  par  une  droite  les 
points  V',  R',  et  si  à l’endroit  même  où  cette  ligne  rencontre  l'axe  de  l’in- 
strument, on  met  le  centre  optique  0'  d’une  loupe,  on  apercevra  les 
extrémités  V'  et  R'  placées  sur  une  même  ligne  droite.  Les  rayons  des 
couleurs  extrêmes  qui  appartiennent  au  même  point  arriveront  alors  à 
l’oeil  en  formant  des  faisceaux  dont  les  axes  se  confondront.  Ces  rayons 
devront  se  superposer,  et  l’image  ne  semblera  pas  colorée  sur  ses  bords. 

La  construction  des  microscopes  a fait,  dans  ces  dernières  années,  de 
grands  progrès.  Aujourd’hui,  on  rend  à la  fois  achromatiques  l’oculaire 
et  l’objectif.  Cet  achromatisme  complet  du  microscope  a été  réalisé 
pour  la  première  fois,  eu  France,  par  Charles  Chevalier  en  182ô.  L’ob- 
jectif est,  en  général,  composé  de  plusieurs  petites  lentilles  qui  se  vissent 
l’une  au-dessous  de  l’autre  dans  une  même  monture;  ces  lentilles  diffè- 
rent par  la  grandeur  de  leur  distance  focale  principale:  on  peut,  par  leur 
introduction  ou  leur  suppression  faire  varier,  à volonté,  le  grossisse- 
ment de  l’instrument. 

140S.  Champ  de  l'inatrument.  — Cette  lentille  L’',  dont  nous  venons 
de  faire  comprendre  l'importance,  a un  autre  avantage,  elle  augmente 
le  champ  de  l’instrument,  et  ce  résultat  est  très-important;  sans  elle,  le 
champ  se  trouverait  beaucoup  trop  restreint.  Considérons,  en  effet, 
l’image  rouge  du  point  A (fig.  710),  et  déterminons  ((uel  est  le  faisceau 


Fi|:.  '10. 

des  rayons  qui  forment  celle  image.  Ce  faisceau  est  très-délié  : les  rayons 
extrêmes  AL,  qui  frappent  la  lentille  L viennent  au  point  R,  et  les  rayons 
convergents  sont  tous  conqu’is  dans  le  cône  LRL.  Il  n’arrive  pas  au 
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point  K un  seul  rayon  qui  soit  en  dehors  de  ces  limites,  et  elles  sont 
étroites,  car  l'objectif  est  de  très-petite  dimension.  Les  rayons  divergent 
à partir  de  It,  et  forment  un  cône  étroit  MHM'  de  rayons  divergents  qui 
s’écartent  de  l'axe  de  l'instrument.  Il  faudrait  que  la  loupe  fût  d’une 
grande  étendue  pour  qu’un  grand  nombre  de  faisceaux  vinssent  la  tra- 
verser, et  la  piqiille  devrait  être  d’une  très-grande  largeur  pour  recevoir 
à la  fois  ces  divers 'faisceaux.  La  lentille  de  champ  les  ramène  vers  l’axe 
de  l’instrument  et  force  un  plus  grand  nombre  d’entre  eux  à traverser  la 
loupe,  et  à parvenir  ensuite  à l'onl.  On  voit  comment  le  faisceau  MIIM' 
se  convertit  en  Mt'iN'. 


I.USKTTK  ASTRONnHI  IQCK. 


i4Ü9.  Théorie  de  la  lunette.  — La  liiiiettc  astrouomiquc  est  un 
instrument  qui  a pour  effet  de  fournir  à l’observateur  une  image  des 
objets  éloignés.  Cette  image  se  forme  à la  distance  de  la  vision  distincte, 
ce  qui  en  rend  les  contours  très-nettement  définis.  En  outre,  quand  les 
objets  ont  des  dimensions  sensibles  (le  soleil,  la  lune,  les  planètes),  leur 
image  se  montie  à l’observateur  avec  un  diamètre  apparent  plus  grand 
que  lorsqu’il  les  legarde  à l’œil  nu.  Ainsi,  grôce  à la  lunette  astrono- 
mique, l’œil  voit  l’astre  sous  un  angle  plus  ouvert,  et  l’instrument  nous 
place  dans  les  mêmes  conditions  que  si  cet  astre  s’était  rapproché  de 
nous. 

La  lunette  astronomique  se  compose  essentiellement  de  deux  lentilles 
convergentes.  La  première  lentille,  l’objectif  L,  donne  de  l’objet  nue 
image  très-petite  et  très-brillante,  qui,  à clause  du  grand  éloignement 
de  l’objet,  se  forme  à son  foyer  principal,  et  la  seconde,  l’oculaire  L', 
joue  le  rôle  d’une  véritable  loupe 'qui  sert  à regarder  la  petite  image 
formée. 

En  tracé  géométrique  rend  compte  dos  effets  observés.  Soit  AB(^ÿ.  711), 
un  objet  trés-éloigné,  beaucoup  plus  éloigné  qu’il  n’est  possible  de  le 
figurer;  .soient  L la  lentille  objective,  F son  loyer.  L’image  du  point  A 
se  trouve  en  menant  la  ligne  AO  passant  par  le  centre  optique;  puis  on 
trace  le  rayon  Al  parallèle  à Taxe  principal  ; ce  rayon,  après  sa  réfrac- 
tion, passe  au  point  F et  coupe  AO  en  A';  A' est  l’image  du  point  A.  Ce 
point  A'  est  très-prés  de  l’axe  principal  XX',  parce  (pie  l’objet,  quelque 
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nonsidôrables  que  soient  ses  dimensions,  est  t(  ujours  d’une  grandeur 
extrêmement  faible,  par  rapport  à la  distance  d’où  il  est  observé.  On 
ti’ace  l’image  qui  est  vue  à travers  la  loupe,  en  suivant  la  méthode  ordi- 
naire. L’image  A"f("  est  celle  que  l’observateur  aperçoit  en  plaçant  l’oeil 
derrière  O'. 


I.  Il* 

A t 


Fig.  711. 


La  figure  711  se  rapporte  au  cas  on  l'objet  AB  est  à une  di.stance  de  L 
non  infiniment  grande.  S’il  en  est  autrement,  cha([ue  point  de  l’objet 
envoie  sur  la  lentille  L des  faisceaux  de  rayons  pai'ollèles  entre  eux  et  à 
l’axe  sécondaire  passant  par  ce  point. 

1410.  Les  lentilles  sont  aux  extrémités  d’une  série  de  tuyaux 
qui  s’emboîtent  les  uns  dans  les  autres.  L’objectif  L {fig.  7Li),  de 
grandes  dimensions,  est 
au  bout  d’un  premier 
tuyau  très-large  ; l’ocu- 
laire I/,  de  dimensions 
plus  petites,  est  fixé  é 
l’extrémité  du  dernier 
tuyau  qui  est  relative- 
ment étroit.  L’observa- 
teur, ayant  dirigé  la  lu- 
nette vers  l’objet,  enfonce 
ou  retire  le  tube  qui  porte 
l’oculaire,  jusqu’à  ce  que 
l’image  lui  présente  le 
maximum  de  netteté.  Une 
crémaillère  est  souvent 
employée  pour  permettre 
d’exécuter  la  mise  au 
point,  d une  manière  pro- 
gressive et  sans  secousse  brusque.  Une  différence  essentielle  entre 
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l’emploi  de  la  lunette  astronomique  et  celui  du  microscope  doit 
ôtre,  dès  à présent,  remarquée.  Pour  observer  avec  le  microscope,  on 
déplace  l’objet  en  soulevant  ou  en  abaissant  le  porte-objet;  et  le  dépla- 
cement de  l’oculaire  ne  joue  qu’un  rôle  secondaire.  Pour  mettre  au  point 
la  lunette  astronomique,  c’est  le  déplacement  de  l’oculaire  qui  joue  le 
rôle  important;  on  en  conçoit  bien  la  raison  : l’observateur  n’est  pas 
maîti  e de  déplacer  les  corps  éloignés,  il  n’a  d’autre  ressource  que  celle 
de  changer  la  distance  relative  des  lentilles  à travers  lesquelles  che- 
minent les  faisceaux  lumineux  envoyés  par  ces  corps. 

1411.  CiroMNiMxement.  — Oi)  appelle  grossissement  d’une  lunette 
astronomique  le  rapport  qui  existe  entre  l’angle  sous  lequel  l’observa- 
teur voit  l’image  A"B"  et  l’angle  sous  le(juel  il  verrait  l’objet  Ali,  à I ceil 
nu.  Dans  le  cas  de  la  figure  711,  le  grossissement  sera  exprimé  par 

A"0'ir'  , . .VO'B'  n . , . , , 

" AÔB  ' P**’’  TÔF'  rapport  de  ces  angles,  il 

suffit  de  déterminer  le  rapport  des  arcs  qui,  décrits  du  sommet  comme 
centre,  avec  riiiiité  comme  rayon,  seraient  compris  entre  leurs  caités. 
Or,  ces  angles  sont  toujours  assez  petits  pour  que  l’on  puisse  approxi- 
mativement prendre  les  cordes  pour  les  arcs.  L’angle  .A'O'B',  qui  com- 
prend entre  ses  côtés  l’arc  A'B'  décrit  avec  un  rayon  A'O',  compren- 

drait  un  arc  s’il  était  au  centre  d’un  cercle  de  rayon  1 ; de  même 

la  mesure  de  l’angle  A'OB'  est  Le  rapport  de  ces  angles  est  donc 

VB'  VB'  A'O  A^Ü  F 

; Tü  ~Â'ü''  *’®PPO'’l  Âû?  approximativement  égal  à 

eu  appelant  F et  f les  distances  focales  de  l'objectif  et  de  l’oculaire. 

Celle  formule  montre  qu’une  lunette  donne  un  grossissement  d’autant 

plus  considérable  que  la  distance  focale  de  l’objectif  est  plus  grande  et 

que  celle  de  l’oculaire  est  plus  petite.  Celle  observation  est  mise  à profit 

dans  la  pratique. 

14l!2.  Mesnre  du  grossissement.  — En  fait,  la  formule  qui  a été. 
trouvée  ne  donne  le  grossissement  qu’avec  une  approximation  assez 
grossière.  Si  on  veut  l’obtenir  exactement,  il  vaut  mieux  opérer  d’une 
manière  directe,  en  comparant  par  un  procédé  expérimental,  l’angle 
sous  lequel  on  voit  un  objet  dans  la  lunette,  à l’angle  sous  lequel  on  le 
verrait  à l’œil  nu.  La  méthode  la  plus  simple  est  analogue  à celle  qui  a 
été  employée  pour  le  microscope.  On  se  sert  d’une  régie  verticale  di- 
visée A qui  e.-^t  située  à une  grande  distance,  à TiOO  mètres,  par  exemple; 
ou  la  regarde  à l'œil  nu;  à celle  distance  de  ôfiO  mèires,  chaque  partie 
de  la  règle  e.-;|  vue  avec  un  diamètre  apparent  beaucoup  plus  petit  que 
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si  elle  était  placée  à la  distance  de  la  vision  distincte,  qui  est  égale, 
comme  nous  le  savons,  à 50  centimètres.  Comme  ce  nombre  500  mètres 
est  égal  à 1 ,000  fois  50  centimètres,  l’angle  sons  lequel  on  apercevra 
chaque  division  de  la  règle  sera  1 ,000  fois  plus  petit  que  si  cette  régie 
était  à la  distance  de  la  vision  distincte,  et  une  longueur  de  1 mètre 
ne  semblera  pas  plus  grande  qu'une  longueur  de  1 millimètre  qui  serait 
placée  à 50  centimètres  dq  l’œil. 

Cette  règle  A est  regardée  à travers  la  lunette  par  l’a-il  droit.  Vis-à-vis 
de  l’œil  gauche,  on  fixe  une  seconde  règle  II  placée  à la  distance  de  la 
vision  distincte  ; les  traits  de  l’image  aperçue  dans  le  champ  de  la  lunette 
semblent  se  dessiner  sur  la  règle  qui  est  regardée  directement,  et  l’on 
trouve,  par  exemple,  qu’une  longueur  de  i mètre  appartenant  à la  règle 
A occupe  une  longueur  de  70  millimètres  sur  la  règle  B.  L’objet,  par  le 
fait  (le  la  lunette,  est  donc  rendu  visible  à l’observateur  sous  un  angle 
70  fois  plus  grand.  Le  grossissement  de  ^in^trnment  égal  à 70. 

I 415.  Champ.  — Le  champ  de  la  lunette  correspond  à l’espace  qui 
est  rendu  visible  par  l’emploi  de  l’instrument.  Il  est  déterminé  par  l’en- 
semble  des  faisceaux  qui , traversant  l’objectif,  peuvent  passer  à travers 
l’oculaire  et  arriver  enlin  jusqu'à  l’œil.  I‘imr  exf-cuter  cette  détermina- 
tion, il  faut  suivre  la  marclic  des  rayons  partis  d’un  point  A quelconque 
placé  devant  l’objectif,  et  voii'  à quelles  conditions  ils  émergeront,  en  to- 
talitéou  en  partie,  à travers  l’oculaire. 


Fig.  715. 


Les  rayons  qn’un  point  A (fig.  715)  envoie  à l’objectif  sont  tous  com- 
pris dans  le  cène  dont  A est  le  sommet  et  dont  la  surface  de  la  lentille  L 
forme  la  base.  Après  la  réfraction,  ces  rayons  forment  un  cône  conver- 
gent vers  A'  ; puis,  les  rayons  s’écartent  en  divergeant.  Si  les  rayons  de 
ce  cône  tombent  tous  sur  l’oculaire,  il  est  évident  que  le  point  lumineux 
sera  visible;  si  aucun  d’eux  y’y  parvient,  on  s’il  n'en  arrive  qu’un  nom- 
bre tnq)  petit  pour  [troduire  un  t’clat  snflisant,  le  point  .\  no  pourra  pas 
être  aperçu.  On  admet  un  peu  arbitrairement,  mais  avec  une  approxiina- 
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lion  convonablc,  qn’im  faisreaii  est  visible  quand  son  axe  touebe  le  bord 
de  rociilaire.  L'axe  de  ce  cône,  c’est  ce  qu'il  importe  le  plus  de  remar- 
quer, n’est  autre  chose  que  l'axe  secondaire  AA'  du  point  A ; et  en  ré- 
sumé, les  axes  secondaires  tels  que  AÛA',  constitués  par  des  lignes  qui 
vont  du  centre  optique  de  l’objectif  aux  bords  de  l’oculaire  L',  limite- 
ront l’espace  visible.  L’on  pouri  a dire,  par  conséquent,  que  celui-ci  est 
renfermé  tout  entier  dans  un  cône  ayant  pour  base  le  grand  cercle  de 
l’oculaire  et  pour  sommet  le  centre  optique  de  l’objectif.  L’angle  L'OL' 
servira  donc  de  mesure  au  champ  de  la  lunette.  L’oculaire  est  toujours 
do  petite  dimension;  L'J/  pourra  être  pris  pour  l’arc  décrit  du  point  0 
comme  centre  avec  la  distance  des  deux  lentilles  ¥-hf  comme  rayon.  La 

valeur  de  cet  angle  pourra  donc  être  considérée  comme  égale  à It 
représentant  le  diamètre  de  l’oculaire. 

14i4.  nélerminadon  expérintentalr.  — Ce  calcul,  qui  n’est  qu’ap- 
proximatif,  ne  peut  donner  qu’une  première  indication  sur  la  grandeur 
du  champ;  il  faudrait  voir  de  quelles  quantités  elle  dépend;  mais  il 
vaut  mieux,  dans  tous  les  cas,  la  déterminer  directement  par  l’expérience. 
A cet  effet,  une  régie  divisée  est  placée  à une  distance  assez  grande,  500 
mètres  par  exemple;  on  regarde  quelle  est  l’étendue  visible  de  la  règle  à 
travers  la  lunette,  et  on  divise  celte  étendue  par  la  distance.  Ou  a ainsi  la 
longueur  de  l’arc  qui  mesure  l’angle  du  champ,  et  le  nombre  de  degrés  de 
cet  arc  donne  l’angle  cberché.  Celle  méthode  a l'avantage  de  permettre 
l’étude  des  diverses  parties  du  champ  réel.  Kn  se  guidant  d’après  la  net- 
teté de  l’image  observée,  on  note  quelles  sont  les  parties  du  champ 
où  ces  images  soûl  bonnes  et  celles  où  elles  sont  médiocres.  Dés  lors,  la 
valeur  optique  de  rinstrument  peut  être  appréciée  en  parfaite  connais- 
sance de  cause. 

1414  bis.  Anneau  oeniaire. — La  lentille  objective  d’une  lunette 
astronomique  peut  être  considérée  elle-même  comme  un  objet  lumineux 
dont  chaque  point  envoie  des  rayons  dans  toutes  les  directions,  et  en 
particulier  vers  la  lentille  oculaire  placée  à la  distance  ¥ + f.  Il  iloil 
donc  se  former  en  avant  de  cet  oculaire  une  petite  image  réelle  de 
l’objectif,  image  qui  se  présente  en  effet  sous  l’aspect  d’un  petit  disque 
fortement  éclairé  : on  l’a  nommée  Vanneau  oculaire.  La  connaissance  de 
la  position  de  l’anneau  oculaire  a de  l’importance  ; c’est  à peu  de  dis- 
tance de  la  région  qui  lui  correspond  que  doit  être  placé  l’œi/fetOTz,  petite 
lame  métallique  percée  d’uii  trou  contre  lequel  vient  se  placer  l’œil.  Kn 
effet,  dans  cette  portion  seulement  l'idiscrvateur,  armé  de  la  lunette,  peut 
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apercevoir  les  objets  qu’il  examine,  avec  leur  maximum  de  clarté  et  avec 
la  plus  grande  étendue  de  champ  possible.  Chaque  rayon  lumineux 
parti  de  l’objet  et  venu  jusqu’à  l’oculaire  en  passant  par  l’objectif,  s’est 
nécessairement  superposé,  pour  ne.  plus  le  quitter,  à Un  rayon  émis  par 
le  point  de  l’objectif  que  ce  rayon  a traversé  ; mais  les  faisceaux  qu’en- 
voie l’objectif  sont  tous  contenus  dans  l’anneau  oculaire  : donc  ceux  qui 
provenant  de  l’objet  ont  pu  parcourir  la  lunette,  viennent  tous  se 
croiser  dans  ce  même  petit  espace,  et  si  la  pupille  est  placée  là,  l’oèil 
pourra  rec.evoir  la  totalité  de  ces  rayons. 

En  mesurant  le  rapport  du  diamètre  0 de  l’objectif  à celui  1 de  l’an- 
neau oculaire,  on  a la  valeur  du  grossissement  dans  ta  lunette  astrono- 
mique. En  effet,  on  a (g  1308)  ; = Y d’où  p'  — ^ F-*-/},  mais 

J - —=:  J,  et  comme  le  grossissement  b = y>  on  en  déduit  G = j- 

1415.  ,%xe  optique.  — La  lunette  astronomique  a pour  but  de  per- 
mettre à l’observateur  d’apercevoir  plus  nettement  les  détails  des  objets 
qu’il  étudie;  elle  met  l’astronome  en  rapport  plus  direct  avec  les  astres 
éloignés,  elle  lui  donne  la  faculté  d’acquérir  quelques  notions  précises 
sur  leur  constitution,  sur  les  changements  qui  s’y  opèrent,  et  enlin  de 
découvrir  des  mondes  que  Insensibilité  très-restreinte  de  notre  œil  n’eût 
jamais  permis  d’apercevoir  dans  les  profondeurs  du  ciel.  Mais  elle  a un 
autre  usage,  on  pourrait  presque  dire  plus  important  que  le  premier  ; 
elle  rend  d’immenses  services  par  l’exactitude  très-grande  avec  laquelle 
elle  donne  la  mesure  des  angles.  Pour  satisfaire  à cette  nouvelle  desti- 
nation, elle  porte  un  rcticule  au  foyer  de  son  oculaire;  ce  réticule,  dans 
sa  plus  grande  siinpliiùlé,  consiste  en  deux  fils  d’une  finesse  extrême 
croisés  à angle  droit  et  formant  un  plan  perpendiculaire  à l'axe  de  la 
lunette.  La  ligne  qui  joint  le  point  de  croisée  des  fils  au  centre  optique 
de  l’objectif  porte  le  nom  A' axe  optique  de  la  lunette  ; cette  ligne  pro- 
longée indéfiniment  au  delà  de  la  lunette,  suit  l’axe  principal  ou  bien  un 
axe  secondaire  très-voisin  du  premier,  et  rencontre  tons  les  points  qui 
font  leur  image  à la  croisée  des  fils.  Cette  image  regardée  à travers  l'o- 
culaire se  confondra  avec  ce  point  de  croisement.  Une  ligne  fixe  est  donc 
déterminée  dans  l’instrument,  pourvu  toutefois  que  l’on  ait  soin,  dans 
le  cours  d’une  série  d’observations,  de  ne  pas  toucher  au  réticule. 
L’angle  dont  il  faut  faire  tourner  la  lunette  pour  apercevoir  successive- 
ment deux  points  éloignés,  est  précisément  l’angle  sous-tendu  par  la 
ligne  qui  joint  ces  deux  points.  Le  grossissement  de  la  lunette  permet 
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d'ailleurs  de  diriger  avec  précision  l’axe  optique  vers  l’uu  ou  l'aulre  de 
ces  points. 

1 41G.  Achromatiame.  — Un  observateur  qui  n’aurait  à sa  disposition 
qu'une  lunette  asirunoniique  à deux  verres  verrait  toutes  les  lignes  lu- 
mineuses sous  la  forme  de  bandes  colorées;  il  est  donc  indispensable 
d’achromatiser  rinstruinent.  On  y parvient  en  acbroinatisant  ù la  fois 
l’objectif  et  l’oculaire.  L’objectifse  compose  de  doux  lentilles,  l’une  bicon- 
vexe et  formée  de  crown-glass,  l’autre  biconcave  ou  concave-convexe  et 
formée  de  Ilint-glass.  Le  système  de  ces  deux  lentilles  n’est  qu’impar- 
faiteinent  aebromatique  ; on  complète  l’acbromatismc  de  la  lunette  en 
modif]aut  convenablement  l’oculaire.  L’oculaire  d’Iluyghens,  oculaire 
dit  uéijutif  qui  a été  donné  déjà,  à propos  du  microscope,  convient  très- 
bien;  il  coi'rige  en  même  temps,  et  les  effets  nuisibles  de  coloration, 
et  les  aberrations  de  sphéricité.  11  est  excellent , U rsqu’il  ne  s’agit  d’em- 
ployer la  lunette  que  pour  présenter  aux  yjux  les  détails  d’un  objet 
éloigné,  et  lorsque  l’on  ne  tient  pas  à mesurer  des  angles.  Mais,  si  la  lu- 
nette devait  satisfaire  à cette  dernière  destination,  l’oculaire  d’Huyghens 
.serait  d’un  très-mauvais  usage.  Dans  ce  cas,  en  effet,  comme  il  est  né- 
cessaire que  l’œil  aperçoive  le  réticule  superposé  à l’image,  il  faut  que 
le  réticule  et  l’image  grossis  par  la  loupe  L'  soient  placés  à la  même  dis- 
tance de  celte  dernière.  Or,  cela  n’est  possible  avec  l’oculaire  d’iluy- 
gbens  que  si  le  réticule  est  placé  entre  les  deux  lentilles  qui  composent 
l’oculaire.  Mais,  d’autre  paid,  l’oculaire  est  déplacé  quand  on  l’ajuste 
pour  voir  nettement  les  images,  et  le  point  de  croisée  du  réticule,  en 
raison  de  ce  déplacement,  est  exposé  à des  mouvements  ayant  lieu  à 
droite  et  à gauche  de  l’axe  optique  primitif  : l’instrument  ainsi  construit 
ne  donnerait  donc  pas  un  axe  optiiiue  absolument  fixe  : il  serait  impos- 
sible de  se  fiera  scs  indications. 

Ilamsden  a construit  un  oculaire,  dit  oculaire  positif,  qui  peut  se 
placer  en  avant  du  réticule,  et  dont  l’achromatisme  se  fait  par  les  mêmes 
principes  qui  ont  servi  à établir  celui  de  l’oculaire  d’Huygbens  (1407). 

14:17.  Clarté  des  images.  — La  lumière  reçue  par  l’objectif  de  la 
lunette  et  qui  forme  devant  l’œil,  l'image  agrandie  d’un  corps  lumi- 
neux se  trouve  disséminée  sur  toute  la  surface  de  cette  image  : celle  ci 
devra,  par  suite,  se  trouver  d’autant  plus  pâle  qu’elle  sera  plus  étendue. 
Mais  la  claiié  de  l'image  est,  d’autre  part,  augmentée  par  les  grandes 
dimensions  de  l’objectif  qui  recueille  une  quantité  de  lumière  d’autant 
plus  considérable  que  son  diamètre  est  plus  grand  ; tüntefois,de  ces  deux 
elTels,  celui  du  grossissement  qui  pâlit  l’image  est,  dans  là  plupart 
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clfs  luncües,  plus  puissant  que  l'effet  inverse  que  produisent  les  {trandes 
dimensions  de  l’objectif  pour  en  aviver  la  clarté.  Une  lunette  de  moyenne 
grandeur  (celle  que  nous  avons  à notre  disposition,  par  exemple)  grossit- 
elle  70  fois  en  diamètre,  son  grossissement  en  suiface  est  (70)*  ou 
4,900.  Toute  la  lumière  qui  frappe  l’objectif  est  comme  étalée  sur  i,90ü 
surfaces  égales  à celle  que  semble  avoir  l’objet  vu  directement  à l’œil 
nu.  Si  donc  les  dimensions  de  l’objectif  étaient  les  mêmes  que  celles  de 
la  pupille,  la  clarté  de  chaque  partie  de  l’objet  serait  réduite  à et 
encore  faudrait-il,  dans  le  calcul,  admettre  qu’il  n’y  a aucune  perte  de 
lumière  par  l’action  absorbante  des  lentilles  placées  sur  le  trajet  des 
rayons  lumineux.  Mais  la  lunette  qui  est  entre  nos  mains  a un  objectif 
d’une  étendue  égale  à 025  fois  celle  de  la  pupille,  ce  qui  rend  l’image 

025  lois  plus  brillante;  son  intensité  est  doiic^jj  de  ce  qu’elle  serait  à 

l’œil  nu  ; elle  est  environ  8 fois  plus  pâle  que  l’objet  vu  à l’œil  nu.  El 
encore,  dans  cette  estimation,  ne  tenons-nous  aucun  compte  des  perles 
de  lumière  qui  s’effectuent  dans  l’instrument. 

Il  est  évident  que  tout  ce  qui  précède  ne  saurait  s’appliquer  à l’obser- 
vation des  étoiles  par  les  lunettes.  Ces  astres  n’ont  jamais  de  diamètre 
apparent  appréciable,  quel  que  soit  le  grossissement  employé  ; l’intensité 
de  leur  lumière  ne  saurait  donc  être  affaiblie  par  cette  cause.  Aussi 
peut-on,  avec  une  bonne  lunette,  distinguer  dans  le  ciel  des  étoiles  très- 
faibles  qui  sont  invisibles  à l’œil  nu. 

Pour  tous  les  objets  qui,  vus  à l’aide  d’une  lunette,  ont  un  diamètre 
apparent  sensible,  les  effets  fâcheux  du  défaut  de  clarté  de  l’image  sont 
en  partie  compensés  par  l’avantage  qu’il  y a de  regarder  à travers  un 
tube  qui  élimine  la  lumière  venant  des  corps  autres  que  celui  que  l'on 
observe,  lumière  qui  trouble  la  vision,  dans  les  circonstances  ordi- 
naires. 

1418.  Lunette  terrestre.  — La  lunette  astronomique  fait  voir  les 
objets  renversés;  ce  l'enversement  est  tout  à fait  indifférent  pour  l’astro- 
nome, mais  il  est  inacceptable  quand  il  s’agit  d’observer,  au  loin,  les  ob- 
jets que  nous  sommes  habitués  à voir  à la  surface  de  la  terre.  Pour  ces 
sortes  d’observations,  on  munit  la  lunette  d’un  oculaire  spécial  qui  re- 
dresse les  images.  11  est  composé  de  trois  leiililles  : la  première  L 
(fuj.  714)  est  placée  de  telle  sorte  que  l’image  Ali  fournie  par  l’objectif 
se  forme  à son  propre  foyer  principal.  Celle  image  est,  en  réalité,  très 
|!elite,  mais  nous  sommes  obligés  de  la  ligiirer  un  peu  grande  pour  (pie 
les  constructions  puissent  être  tracées  nettement.  Chaejue  point  de  Ali 
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est  alors  un  loyer  pi'incipal  de  l’axe  secondaire  qui  passe  par  ce  poiul,  et 
les  rayons  qui  énianeronl  de  A,  par  exemple,  soiiiront  tous  de  la  lentille 


A' 


L suivant  des  lignes  parallèles  à l’axe  secondaire  AU  correspondant  à ce 
point.  La  seconde  lentille  L'  reçoit  ces  rayons  et  les  l'ait  converger  en  un 
point  A'  qui  est,  par  rapport  à la  lentille  I/,  le  foyer  principal  de  l’axe 
secondaire  A'O'  parallèle  aux  rayons  aa!  ; si  bien  que  l’image  de  AB  se 
formera  redressée  en  A'B'.  Cette  image  sera  égale  à l’objet  AB  si  les  deux 
lentilles  L et  L'  sont  identiques. 

Les  axes  secondaires  AO  et  A'O'  sont,  en  effet,  parallèles  entre  eux 
comme  parallèles  aux  rayons  aa' , et  pour  que  A'  et  A soient  à la  même 
distance  de  l’axe  principal , il  faut  que  les  distances  focales  AO,  .V'O' 
soient  égales  entre  elles.  L’image  A'B'  ainsi  redressée  est  regardée  avec 
une  loupe  L". 

Le  système  des  trois  lentilles  est  d’ailleurs  porté  par  un  tuyau  qui  les 
tient  ensemble  à une  distance  fixe  l’une  de  l’autre.  L'observateur  inet 
l’oculaire  au  point,  eu  l’écartant  ou  en  le  rapprochant  de  l’objectif, 
comme  dans  le  cas  de  l’oculaire  de  la  lunette  astronomique. 

1H9.  i.one«te  de  «alliée.  — L’iiiveiition  de  la  première  lunette 
connue  est  attribuée  à Galilée  et  on  l’appelle  aujourd’hui  lorgnette  de 
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spectacle  à cause  de  l’usage  ainpicl  elle  est  pre.sque  e.xclusivement  em- 
ployée. 
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Celle  luiielle  se  compose  de  deux  verres,  l’uiiLOiÿ.  715,  7I(>)  placé 
du  côlé  de  l’objel  esl  une  lenlille  coavergenle  qui  doiiiierdil  une 
image  réelle  A'U'  d’un  objel  AB  ; mais  on  ne  laisse 
pas  l’image  A'B'  se  former,  l'ne  lentille  divergenle 
L'  servanl  d’oculaire,  esl  inlerposée  de  telle  sorte 
que  son  foyer  F soit  voisin  du  point  où  se  produit 
l’image  .A'  B',  et  alors,  comme  nous  l’avons  montré 
(1528),  il  se  forme,  de  l’objet  virtuel  et  renversé 
A'B',  une  image  virtuelle  redressée  et  agrandie 
qui  appaiait  en  A"  B*  pour  l'œil  placé  derrière  L'. 

Il  esl  inutile  de  reproduire  ici  le  raisonnement  déjà 
fait.  Le  lecteur  n’a  qu’à  se  reporter  au  paragraphe 
que  nous  venons  d’indiquer. 

Un  système  de  tuyaux  T,  T'  {fig.  710)  porte  les 
lentilles;  et  cliacim,  selon  sa  vue,  éloigne  plus  ou  moins  l’oculaire  de 
l’objectif,  pour  obtenir  une  perception  nette  des  objets. 


Fig.  Tlli. 
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1 A20.  On  donne  le  nomade  télescopes  à des  instruments  qui  sont  des- 
tinés, comme  la  lunette  astronomique,  à l’observation  des  objets  éloi- 
gnés, mais  où  les  fonctions  de  l’objectif  sont  remplies  par  un  miroir 
concave  qui  rassemble  en  une  image  petite  et  très-brillante,  les  rayons 
divergents  qu’il  reçoit  sur  sa  large  surface.  Cette  image  esl  ensuite  ob- 
servée avec  un  oculaire  analogue  à l’un  de  ceux  que  nous  avons  déjà 
décrits  en  parlant  des  lunettes. 

1A21.  Téleaeoped’IlerseheU.  — Le  télescope  le  plus  simple  est  celui 
((u’Herschell  employait  pour  ses  observations  astronomiques.  Il  était 
composé  d’un  miroir  concave  que  l’on  dirigeait  vers  les  régions  du  ciel 
que  l’on  voulait  explorer.  Au  foyer  principal  de  chaque  axe  secondaire, 
se  formait  l'image  du  point  situé  à l’extrémité  de  cet  axe.  Avec  une 
loupe  qu’il  tenait  à la  main,  Herschell  pouvait  étudier  dans  tous  scs 
détails,  l’image  grossie  qui  provenait  du  croisement  des  rayons  renvoyés 
par  le  miroir.  Nous  avons  vu,  dans  le  chapitre  de  la  réflexion,  que  le 
miroir  concave  donne,  entre  le  foyer  principal  et  le  centre,  les  images 
renversées  des  objets  situés  an  delà  ilu  centre;  d’autre  part,  la  loupe 
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ne  cliiuiffe  pas  le  sens  de  celle  image.  C’êlait  donc  le  ciel  l enversé  (|iii 
s’étalait,  sons  les  yeux  d’IIerschell,  au  foyer  de  son  inslrunienl,  mais 
cette  circonstance  ne  présente  aucun  inconvénient,  quand  l’observaleiir 
est  pi’évenu. 

Un  télescope  de  cette,  espèce  a un  défaut  qui  résulte  de  sa  simplicité 
même.  Pour  que  l’observateur  puisse  regarder,  il  faut  qu’il  se  place  sur 
le  prolongement  des  rayons  qui  viennent  de  s’entre-croiser  pour  former 
l’image,  et  sa  tête  s’interpose  alors  entre  le  ciel  et  le  miroir;  dés  lors 
une  partie  des  rayons  incidents  ne  peut  arriver  sur  la  surface  réfléchis- 
sante, ce  qui  nuit  évidemment  à la  clarté  des  images.  Avec  un  miroir  de 
petites  dimensions,  ce  défaut  ne  serait  pas  tolérable,  car  presque  toute 
la  surface  serait  cachée  par  l’observateur.  Mais  Ilerscbcll  employait  des 
miroirs  qui  mesuraient  jusqu’à  ‘2  métrés  de  diamètre,  et  une  assez 
|)etile  partie  de  la  surface  réfléchissante  était  seule  perdue  par  la 
nécessité  de  se  placer  devant  le  miroir.  D’ailleurs,  il  diminuait  encore 
l’inconvénient  signalé  en  n'observant  que  les  images  qui  se  formaient 
sur  un  axe  secondaire  voisin  des  bords  du  miroir.  A cela  toutefois  il  y 
avait  un  désavantage  ; les  images  étaient  moins  nettes  que  si  elles  eussent 
été  placées  sur  l’axe  principal. 

Le  miroir  du  télescope  d’Herschell,  dont  nous  avons  fait  connailrc  les 
dimensions,  était  en  métal.  Afin  qu’il  ne  s'inllécbîl  pas  sous  son  propre 
poids,  il  fallait  lui  donner  une  épaisseur  très-grande.  Pour  changer 
l’orientation  d’une  masse  aussi  considérable,  on  avait  donc  besoin 
d’énormes  machines  mises  en  mouvement  par  plusieurs  hommes. 
La  charpente  qu’il  avait  fallu  ériger  pour  supiiorler  et  faire  mouvoir 
le  colossal  insti  uinent  occupait  un  très-grand  espace.  Depuis  llerschell, 
lord  Ross  a construit  un  télescope  encore  plus  puissant,  et  sem- 
blable d’ailleurs,  en  théorie,  à celui  d'Ilerschell,  mais  les  dépenses 
d’installation  sont  tellement  fortes  que  peu  d’imitateurs  se  sont  trouvés 
pour  établir  des  appareils  aussi  coiiteux. 

1422.  TéicKcope  de  Kewton.  — La  méthode  d’Herschell  n’est  pas 
applicable  aux  télescopes  de  petites  dimensions.  On  emploie  alors  la 
disposition  imaginée  par  .Newton.  Elle  consiste  à recevoir  sur  un  miroir 
plan  P les  rayons  qui,  venant  en  A'B'  (^ÿ.  7 17),  donneraient  l’image 
renversée  des  objets  extérieurs.  Ce  miroir  incliné  à 45“  sur  l’axe  et  placé 
avant  le  point  de  concours  des  rayons  réfléchis,  donne  une  image  A"  D" 
placée  à angle  droit  par  rapport  à la  première.  C’est  A"  R"  que  l’on  re- 
garde avec  une  loiqie  0. 

Les  deux  réflexions  successives  occasionnent  une  perle  de  lumière 
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cuiisiilérablu  : lî’fsl  poui’  éviter  b seconde  de  ces  réflexions  qn’ller- 
schell  employait  son  système.  De  son  côté,  Newton  en  avait  amoindri 


Fig.  717. 


les  inconvénients  en  rendant  la  perle  aussi  faible  (|ue  possible,  et  il 
se  servait,  dans  ce  but,  de  la  face  hypoténuse  d’un  prisme  à réflexion 
totale. 

1425.  Télescope  de  SI.  foncauH.  — Les  deux  espèces  de  télescopes 
décrits  sont  les  seuls  qui  aient  été  employés,  avec  quelque  succès,  par 
les  astronomes,  bien  qu’un  grand  nombre  d’autres  systèmes  aient  été 
proposés,  systèmes  ingénieux  en  théorie,  mais  sans  aucun  intérêt  pra- 
tique. Nous  pouvons  même  ajouter  que,  depuis  la  construction  des  lu- 
nettes achromatiques,  les  seuls  télescopes  qui  présentent  une  supério- 
rité  véritable  sur  les  lunettes,  pour  donner  une  perception  distincte  et 
détaillée  des  objets  célestes,  sont  les  télescopes  d’Herschell.  Mais,  comme 
nous  le  disions  plus  haut,  la  construction  et  l’installation  des  grands 
miroirs  occasionnent  des  dépenses  tellement  considérables,  que  l’emploi 
de  ces  télescopes  est  demeuré  Irès-reslreint.  En  outre,  le  poids  de  ces 
instruments  rend  impossible  leur  transport  sur  les  hautes  montagnes,  là 
où  la  transparence  de  l’atmosphère  permettrait  d’utiliser  toute  leur 
puissance.  Tel  était  l’état  de  la  question,  lorsque  M.  Foucault  fut  con- 
duit à s’occuper  du  télescope.  Avec  sa  sagacité  ordinaire,  l’habile  physi- 
cien est  arrivé  promptement  à construire  des  instruments  qui  l’empor- 
tent de  beaucoup,  pour  la  netteté  des  images,  sur  le  télescope  d’Herschell  ; 
ils  ne  sont  plus,  ni  gênants  par  leur  masse  énorme,  ni  inabordables  à 
cause  de  leur  prix  élevé. 

M.  Foucault  eut  d’abord  l’idée  de  substituer  le  verre  au  métal,  et  de 
recouvi  il'  d’une  couche  très-mince  d’argent  la  surface  vitreuse,  après 
lui  avoir  donné  la  courbure  voulue.  Cette  idée,  qui  avait  été  mise  à l’es- 
sai, mais  non  poursuivie,  par  M.  Sleinheil,  quelque  temps  auparavant, 
sans  que  M.  Foucault  en  eût  eu  connaissance,  celle  idée  réalisée  par  lui 
procura  plusieui  s avantages  : 1"  le  poids  du  télescope  fut  diminué;  2“  la 
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taille  en  lut  moins  coûteuse  ; 5“  enfin,  la  couche  d’argent  poli  possède  iiii 
pouvoir  icfléchissant  beaucoup  plus  grand  que  celui  du  métal  des  mi- 
roirs, et  dès  lors  les  images  acquièrent  un  plus  vif  éclat. 

Ii2i.  Procédé  dea  retonebes  locale». — M.  Foucault  ne  construisit, 
dans  ses  premiers  essais,  que  des  miroirs  de  petite  surface.  Puis  il 
aborda  la  construction  d’un  miroir  de  42  centimètres  de  diamètre. 
L’ouvrier  chargé  de  le  tailler,  en  forme  de  calotte  sphérique,  échoua  à 
cinq  reprises  différentes.  La  surface  présentait  des  irrégularités  qui 
auraient  enlevé  toute  netteté  aux  images.  Cet  insuccès,  qui  montra  l’in-  ^ 
suffisance  des  procédés  employés  pour  la  taille  des  verres,  eut  d’heu- 
reuses conséquences,  car  M.  Foucault  fut  obligé  d'entreprendre  une 
série  de  recherches  dans  le  but  de  recoimaiire  exactement  où  se  trou- 
vaient les  défauts  des  surfaces  taillées,  afin  de  pouvoir  ensuite  les  corri- 
ger. Ce  fut  alors  qu’il  imagina  le  procédé  si  ingénieux  des  retoucher 
localen,  dont  nous  allons  tâcher  de  faire  comprendre  le  principe. 

Supposons  qu’au  centre  de  courbure  d’un  miroir  sphérique  concave 
on  place  un  point  lumineux  très-brillant  et  de  très-petite  dimension;  si 
la  surface  est  parfaite,  les  rayons  émanés  de  cette  source  de  lumière 
viendront,  après  avoir  été  réfléchis  par  le  miroir,  se  concentrer  tous  au 
centre  même,  et  l'image  obtenue  sera  en  coïncidence  exacte  avec  le 
point  brillant.  Quand  le  point  lumineux  s’écartera  du  centre,  d’une 
petite  quantité,  son  image  ira  se  former  de  l’autre  coté  du  centre,  tout 
prés  de  lui,  et  elle  deviendra  facilement  observable  dans  tous  ses  détails, 
à l’aide  d’un  microscope.  iJn  examen  rapide  de  l’image  ainsi  obtenue 
fournit  déjà  quelques  indications  utiles  sur  l’état  de  la  surface  réflé- 
chissante. Cette  surface  est-elle  de  révolution,  l’image  du  point  brillant 
paraît  parfaitement  ronde,  quand  le  microscope  est  mis  au  point;  elle 
offre  de  plus  des  altérations  symétriques  dans  l’intensité  lumineuse  des 
différentes  zones  concentriques  qui  la  constituent,  lorsque  par  le  dépla- 
cement alternatif  de  1 appareil  grossissant  on  l’e.xainine  tantôt  en  avant, 
tantôt  en  arrière  du  foyer. 

Voit  ï déjà  une  première  notion  acquise  ; admettons  qu'il  ait  été  rc- 
(■.onnu  de  cette  manière  que  la  surface  explorée  est  de  révolution,  reste 
à savoir  si  elle  est  sphérique.  Si  elle  l’est  exactement,  l’image  circulaire 
nettement  délimitée  que  l’on  aperçoit  au  foyer,  comprend  tous  les  rayons 
réfléchis;  et  de  plus,  chacun  de  ses  points  leçoit  des  rayons  venant  à la 
fois  de  tous  les  éléments  de  la  surface  du  miroir.  Dès  loi's,  qu’un  obser- 
vateur porte  l’œil  vers  le  foyer  et  un  peu  en  arriére  de  ce  dernier,  en  un 
point  tel  que  le  iniruii’  lui  paraisse  entièrement  éclairé,  voici  les  phé- 
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nomèiies  qu’il  pouia  constater.  — Il  làudra,  dans  l’Iiypolhèse  d’une 
sphéricité  parfaite,  que  si  l’on  vient  à faire  mouvoir  transversalement 
avec  lenteur,  au  foyer  même,  un  écran  à bord  rectiligne  pour  inter- 
cepter progressivement  l’image,  l’observateur,  placé  comme  il  vient 
d’être  dit,  aperçoive  l’illumination  décroître  à la  fois  également  sur 
toute  l’étendue  du  miroir.  L’empiétement  de  l’écran  sur  l’image  aura, 
en  effet,  pour  résultat  de  supprimer  un  certain  nombre  des  rayons 
réfléchis  qui  pénétraient  tout  à l’heure  dans  l’œil  ; mais,  comme  tous 
les  points  du  miroir  continueront  toujours  à en  envoyer,  autant  les  uns 
ipie  les  autres,  dans  la  partie  restante  de  l’image,  dans  celle  qui  atteint 
la  rétine  de  l’obsei’vateur,  la  leiute  de  la  surface  vitreuse  demeurera  con- 
stamment plate  et  uniforme,  tout  en  s’obscurcissant  de  plus  eu  plus.  En- 
fin l’éclairement  du  miroir  cessera  dans  tous  les  poinis  en  même  temps, 
à l’instant  même  où  l’écran  masquera  complètement  l’image  circulaire. 

Si  au  contraire  la  surface  est  défectueuse,  la  distribution  des  faisceau.v 
envoyés  par  les  différents  éléments  du  miroir  sera  inégale  dans  les 
divei-s  points  de  l’image;  l’extinction  progressive  de  la  lumière  ne  pro- 
duira plus  la  teinte  uniformément  décroissante  dont  nous  venons  de 
parler.  Dans  ce  cas,  on  verra,  comme  superposé  à la  surface  plane  lumi- 
neuse que  donnerait  la  sphère  idéale,  un  solide  dont  les  saillies  dépen- 
dront des  excès  des  rayons  de  courbure  de  la  surface  explorée  sur  ceux 
des  éléments  correspondants  de  la  surface  correcte.  Ainsi,  la  partie  cen- 
trale du  miroir  présente-t-elle  une  trop  faible  courbure,  ce  défaut  sera 
révélé  à l’observateur  par  l’apparition  d’une  proéminence  centrale  qui 
se  ninnifestera  à lui  par  le  contraste  des  ombres  et  delà  lumière,  en  lui 
donnant  le  sentiment  d’un  relief  exagéré.  En  un  mot,  comme  l’explique 
très-clairement  M.  Foucault  : « Tous  les  vereants  inclinés  du  côté  de 
l’écran  paraîtront  noirs  ; tous  les  versants  inclinés  du  côté  opposé  | arai- 
tionl  brillants...  En  définitive,  l’aspect  d’une  telle  surface  sera  le  même 
que  celui  d’une  surface  mate  qui  présenterait  avec  un  degré  d’exagéra- 
tion e.xtrème,  des  saillies  et  des  creux  semblablement  distribués  et  qui 
sei  ait  éclairée  par  une  lumière  oblique  provenant  d’une  soui  ce  placée 
du  côté  opposé  à l’écran  qui  intercepte  l’image.  » 

Un  conçoit  maintenant  comment  il  a été  possible  à M.  Foucault,  à 1a 
suite  d’une  pareille  exploration  de  la  surface  réfléchissante,  de  faire 
disparaître  les  irrégularités  de  tout  genre  aux  points  où  elles  se  mon- 
traient  à lui,  et  d’amenei',  par  un  polissage  convenablement  dirigé,  lu 
surface  primitive  à un  degré  de  perlection  (|u’il  eût  été  impossible 
d’atteindre  par  les  procédés  ordinaires. 
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Il  y a mieux  ; une  élude  attentive  de  la  question  lui  a montré  que  ses 
procédés  d’examen  des  surfaces  étaient  assez  sensibles  et  ses  moyens 
d’attaquer  le  verre  assez  précis  pour  qu’on  dût  espérer  arriver  à la 
production  de  surfaces  parfaites  dépourvues  de  toute  aberration.  Dès 
lors,  il  a pu  construire  des  télescopes  tels  que  les  rayons  émanés  d’uii 
point  situé  à un  distance  infinie  vinssent  tous  converger  rigoureuse- 
ment au  même  point.  Finalement,  à la  courbure  sphérique  a été  substi- 
tuée une  courbure  parabolique  qui  permet  d’obtenir  des  images  admi- 
rables de  netteté  ; l’aberration  de  sphéricité  étant  celte  fois  totalement 
annulée. 

1425.  Argenture  deit  nairoirH  de  verre.  — bu  surface  vitreuse  pré- 
parée avec  les  précautions  qui  viennent  d’être  indiquées,  doit  être  re- 
couverte d’une  couche  d’argent.  L’argenture  du  verre  avait  déjà  été  pra- 
liquêe  en  Angleterre  par  la  méthode  de  Drayton,  pour  remplacer  l’éta- 
mage des  glaces  ordinaires.  Le  procédé  a été  depuis  régularisé  et  per- 
fectionné par  M.  Foucault,  dans  le  but  d'obtenir,  à froid,  à la  surface 
des  miroirs  concaves,  une  couche  d’argent  d’égale  épaisseur  dans  tous 
les  points,  et  assez  adhérente  pour  pouvoir  résister  au  frottement  d’une 
peau  de  chamois  chargée  de  rouge  d’Angleterre.  Ce  frottement  est  des- 
tiné, on  le  devine,  à amener  un  polissage  aussi  parfait  que  possible  de 
lu  couche  métallique.  Le  procédé  de  Drayton  est  aujourd’hui  abandonné 
t!l  remplacé  avec  beaucoup  d’avantage  par  une  méthode  d’argenture  due 
à M,  Adolphe  Martin,  et  fondée  sur  la  réduction  des  solutions  argen- 
tifères par  le  sucre  interverti  agissant  en  présence  des  alcalis.  Voici 
celte  méthode  : 

On  commence  par  préparer  les  quatre  solutions  suivantes  : 

I.  Solution  d' (notule  lia njent  dans  l’eau  distillée.  — 4 grammes  d’azo- 
tate d’argent  pour  100  grammes  d’eau. 

II.  Solution  ammoniacale.  — File  a un  degré  de  concentration  tel  que 
lit)  centimètres  cubes  de  cette  solution  (11)  suffisent  pour  faire  apparaître 
(l’abord  et  pour  redissoudre  ensuite  complètement  le  précipité  fourni 
par  100  centimètres  cubes  de  la  solution  (I).  On  l’obtient  à peu  près  au 
(legi’é  voulu  eu  ajoutant  à l’ammoniaque  pure  du  commerce,  à 24"  Car- 
tier, 14  fois  sou  volume  d’eau,  puis  ou  achève  le  titrage  par  làloii. 
iieiuenl. 

III.  Sidutiun  de  potas.se  pure  dans  ieau  distillée.  — 4 grammes  de 
potasse  à l’alcool,  100  grammes  d’eau. 

IV.  Solution  de  sucre  interverti.  — Ou  l'obtient  en. traitant  25  grammes 
de  sucre  blanc  ordinaire  dissous  dans  un  1/2  litre  d’eau  par  2 ceiitimé- 
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Jcos  ciilips  (l'aride  nitrique  du  coniinerre.  On  porte  à rêbidlitinn  et  on 
laisse  refroidir,  puis  on  ajoute  assez  d’eau  pour  donner  75Ü  centimètres 
cubes  de  la  solution. 

Quand  on  veut  argenter  un  miroir,  on  commence  par  bien  nettoyer 
sa  surface  avec  un  tampon  imprégné  d’acide  azotique  étendu;  on  1e  lave 
ensuite  à grande  eau,  et  ou  plonge  le  miroir  encore  bumide  dans  la 
couche  supérieure  d’un  liquide  formé  par  le  mélange  à volumes  égaux 
des  quatre  solutions  précédentes  ajoutt'es  l’une  à l’autre  dans  l’ordiv 
indiqué  plus  haut.  \u  bout  d’un  quart  d'iienre  environ  et  sous  l’in- 
fluence  de  la  lumière  diffuse,  une  couche  d’argent  brillante  des 
deux  côtés  s'('st  déposée  sur  la  surface  vitreuse,  et  y demeure  fortement 
adhérente.  On  reconnait  la  fin  de  l’opération  à ce  que  le  liquide  qui 
était  devenu  brun  d’abord,  puis  grisSire,  s’est  recouvert  d’une  pellicule 
d’argent  brillant.  On 
lave  alors  le  miroir  à 
l’eau  distillée;  on  laisse 
s(’-cher  et  on  passe  sni' 
la  couche  métallique  im 
tampon  r(>couvert  d’un 
p(>u  de  rouge  d’Angle- 
terre. 

ba  disposition  del’in- 
striiment  est  d’ailleui's 
(jelle  que  Newton  em- 
ployait ; un  prisme  n 
réflexion  totale  renvoie 
l’image  produite  vers  un 
oculaire  qui,  au  lieu 
d’une  simple  loupe,  est 
l’oculaire  de  la  lunette 
astronomique.  En  MN  {fig.  718)  est  le  miroir  concave,  en  0 se  trouve 
l’oculaire  par  lequel  on  regarde  l’image  réelle  fournie  par  le  miroir.  Les 
pièces  .AA',  PQ,  SS'  forment  le  pied  de  l’instrument  qui  peut  tourner 
autour  de  l’axe  AA',  prendre  des  inclinaisons  diverses  au  moyen  du  sup- 
port PQ,  si  bien  qu’il  est  facile  de  le  diriger  tivs-pi-omplement  vers  b‘ 
point  du  ciel  que  l’on  veut  observer. 
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1420.  Première  idér  dc^  la  photoKraphir . — Ln  chambrt'  noire  IIIU' 
nie  d’nne  lentille  ennveifîenle  encliAssée  dans  nn  trou  que  l’on  a prati- 
qué dans  le  volet,  nous  permet  d’obtenir  une  image  réelle,  renversée, 
d'nn  objet  extérieur  et  pins  petite  que  lui,  lorsque  cet  objet  est  placé  à 
une  distance  de  la  lentille  plus  grande  que  le  double  de  le  distance  focale 
principale.  Nous  avons  vu  (lôlO),  qu’à  l’aide  de  dispositions  faciles  à 
réaliser,  cette  image  vient  se  peindre,  soit  sur  une  lame  de  verre  dépo- 
lie, soit  sur  une  feuille  de  papier,  de  telle  manière  qu’il  est  possible  à 
un  dessinateur  d’en  suivre,  avec  le  crayon,  tous  les  contours  et  d’en  in- 
diquer les  moindres  détails.  Mais  cette  opération  si  simple  en  apparence 
présente,  quand  on  en  vient  à l’exécution,  des  difficultés  réelles.  Il  faut 
une  grande  patience  et  une  grande  habitude  de  ce  genre  de  dessin  pour 
obtenir  nn  Croquis  satisfaisant  d’une  image  qui  vient  pourtant  s’étaler 
siir  l’écran  avec  tant  de  netteté  et  de  finesse,  et  qui  conserve  même,  aux 
différents  corps,  les  teintes  véritables  qu’ils  ont  dans  la  nature.  II  était, 
à coup  sûr,  bien  séduisant  pour  le  génie  de  l’homme  d’arriver  à la  solu- 
tion d’une  question  qui  se  présentait  naturellement  à l’esprit,  et  qu’on 
pouvait  formuler  ainsi  : supprimer  le  dessinateur  et  le  remplacer  par  la 
lumière  elle-même  qui,  en  vertu  de  son  action  chimique,  formera  d’nne 
manière  durable  sur  nn  écran  convenablement  choisi,  l’image  jusque-là 
fugitive  des  corps  placés  en  dehors  de  la  chambre  noire.  Ce  problème  a 
été  posé;  il  a été  résolu,  et  les  résultats  obtenus  offrent  aujourd’hui 
une  perfection  qu’on  n’osait  pas  espérer  il  y a trente  ans. 

1427.  Proprléien  photOKéniqueH  iln  chlorarr  d'argent.  — Vers  la 
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lin  du  dernier  sièede,  Srheele  avait  reniarqnê,  sans  y attacher  aucune 
importance,  que  du  papier  imprégné  de  chlorure  d'argent  humide  se 
c/tnserve  parfaitement  blanc  dans  l obscurité,  tandis  qu’il  acquiert,  par 
son  exposition  au  soleil  et  même  à la  lumière  diffuse,  une  teinte  violacée 
passant  rapidement  au  noir  foncé.  Le  sel  d’argent,  comme  nous  l’avons 
déjà  indiqué  (1360),  éprouve  une  réduction  partielle  sous  l’influence 
des  raydns  lumineux,  et  abandonne  de  l’argent  métallique.  Celui-ci, 
dans  l’étal  de  division  extrême  où  il  se  trouve  à la  suite  de  sa  mise  en 
liberté,  produit  cet  aspect  noirâtre  offert  par  la  feuille  de  papier  qu’il 
recouvre. 

1428.  Progrès  dus  d Baguerrr  (Dagueiréolype).  — Il  est  remar- 
quable que  le  chlorure  d’argent,  dont  l’impressionnabilité,  sous  l'action 
de  la  lumière,  avait  été.  tout  d’abord  constatée,  et  qui  rend  de  nos  jours 
de  si  grands  sen  ices  pour  la  production  des  images  daguerriennes,  ail 
été  méconnu  dans  ses  bons  effets  et  négligé  par  les  premiers  inventeur 
de  la  photographie.  Niepee,  à qui  on  doit  la  première  solution  du  pro- 
blème qui  nous  occupe,  employait  dès  1826,  comme  substance  photogé- 
nique, le  bitume  de  .ludée. 

Mais  sa  méthode  ne  donna  ([ue  dés  résultats  très-imparfaits.  Ce  fut 
Itaguerre  qui,  à la  suite  de  .son  association  avec  Niepee,  découvrit  un, 
procédé  d’une  application  facile  et  dont  le  succès  est  toujours  certain, 
quand  on  suit  exactement  les  prescriptions  de  l’inventeur.  F^es  détails 
de  ce  procédé  furent  dévoilés  au  public  en  18.39,  dans  un  rapport 
l'einarqiiable  présenté  par  Arago  à la  Chambré  des  députés.  L’appareil 
imaginé  parDaguerre,  et  qui  n’est,  au  fond,  que  la  chambre  noire  de 
Porta,  a reçu  depuis  celte  époque  le  nom  de  diiyneiréotypi'. 

La  couche  impressionnable  déposée  sur  la  plaque  métallique  était 
l’iodure  d’argent,  qui,  dans  les  parties  atteintes  par  la  lumière,  éprouve 
une  modification,  soit  dans  sa  nature  chimique,  soit  dans  sa  structure 
moléculaire,  modification  qui  ne  se  traduit  d’abord  par  aucun  change- 
ment dans  l’aspect  uniforme  de  la  couche.  Mais  si  la  plaque  impression- 
née est  soumise  à l’action  d'un  courant  ascendant  de  vapeur  ineiru- 
rielle  produite  a la  température  de  60',  l’image,  jusque-liunaperç.ue,  se 
rléveloppe  avec  une  vigueur  croissante,  et  reproduit  bientôt,  dans  ses 
moindres  détails,  l’objet  lumineux  pla(;é  devant  l’objectif  de  la  chambre 
obscure.  L’examen  microscopique  de  la  plaque,  effectué  à la  suite  du 
développement  de  l’image,  montre  que  de  nombreux  globides  de  mer- 
cure extrêmement  petits  se  sont  déposés  dans  tous  les  points  primili- 
venienl  frappés  parla  Inmièi'e  C’est  leur  leinle  blanche  qui  correspond 
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aux  tons  clairs  do  l'objet;  au  contraire,  dans  les  portions  demeurées 
dans  l’obscurité,  l’iodure  s’est  conservé  intact,  le  mercure  n’a  effectué 
aucun  dépôt  sensible,  et  si  l’on  vient  alors  à dissoudre  cet  iodure  inal- 
téré, par  l'emploi  d’un  réactif  approprié,  l'hyposulfile  de  soude,  ce  sont 
les  parties  dénudées  du  métal  poli,  qui  reproduisent  les  parties  sombres 
de  l’objet. 

Nous  n’avous  pas  l’intention  de  décrire  ici,  d’une  manière  complète, 
le  procédé  de  Daguerre;  il  est  aujourd’hui  tout  à fait  abandonné  et  rem- 
placé avec  beaucoup  d'avautage  par  la  photographie  sur  papier.  Nous 
nous  bornerons  à donner  un  résumé  succinct  de  la  méthode. 

1429.  Produetlon  de»  imagen  »ar  le*  plaqoea  nétalllquea.  — La 
lame_  métallique,  destinée  à recevoir  l’image,  était  constituée  par  une 
plaque  mince  d’argent  pur  soudée  à une  plaque  de  cuivre.  Elle  était 
nettoyée  avec  les  plus  grands  soins,  d’abord  avec  l’acide  nitrique  faible, 
puis  avec  l’alcool,  et  finalement,  on  lui  donnait  un  poli  aussi  parfait  que 
possible,  en  se  servant  de  tripoli  très-fin  et  de  rouge  d’Angletei  re.  La 
plaque  était  ensuite  soumise,  dans  une  boite  close,  à l'action  de  la  vapeur 
d’iode  jusqu’à  ce  qu’elle  eût  pris  une  teinte  uniforme  d’un  beau  jaune 
d’or.  A partir  de  cæ  moment,  elle' était  devenue  sensible  à la  lumière, 
et  on  ne  devait  plus  la  manier  que  dans  l’obscurité.  Ou  l’inlroduisail 
alors  dans  la  chambre  obscure,  à la  place  même  de  la  lame  de  verre  dé- 
polie mise  préalablement  au  foyer.  Quand  on  jugeait  que  la  durée  de 
l’exposition  était  siiffisanle,  ce  qu’on  estimait  par  des  expériences  d’essai 
exécutées  à l’avance,  ou  la  retirait  de  la  chambre  noire  pour  la  porter 
dans  la  boite  à mercure,  et  la  soumettre  sous  une  inclinaison  de  45",  à 
l’action  de  la  vapeur  mercurielle.  Enfin,  quand  l’image  avait  acquis  son 
maximum  d’intensité,  on  la  rendait  désormais  inaltérable  par  la  lumière, 
en  la  plongeant  dans  une  dissolution  d'hyposulfitc  de  soude.  Il  n’y  avait 
plus,  à la  suite  de  cette  fixation  de  l’image,  qu’à  laver  la  plaque  à grande 
eau  et  à la  sécher. 

1430.  Inconvénient*  résultant  de  l'emploi  d'nne  plaque  métal- 
lique. ---  Le  procédé  de  Daguerre,  quoique  bien  complet,  laissait  à dési- 
rer sous  plusieurs  rapports.  Les  images  étaient  trop  plates,  elles  man- 
quaient de  relief  ; l’opposition  des  lumières  et  des  ombres  était  souvent 
trop  peu  marquée  ; enfin,  la  durée  de  l’exposition  dans  la  chambre 
obscure  était  trop  grande;  il  fallait  au  moins  un  quart  d’heure  pour 
obtenir  l’image  d’un  édifice  éclairé  par  le  soleil.  Aus.si,  dans  les  pre- 
miers temps  de  l’emploi  du  daguerréotype,  désespérait-on  de  pouvoir 
jamais  faire  le  portrait.  Mais  des  perfectionnements  uombreux  ne  tardt’*- 
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ronl  pns  à Atre  dAcouvorts  : le  dépOt  successif  de  la  vapeur  d’iode  et  de 
la  vapeur  de  brome,  sur  une  même  plaque,  donna  à la  couche  impres- 
sionnable cette  sensibilité  qu’il  était  si  important  de  lui  faire  acquérir; 
et  bientôt,  ou  put  faire  des  portraits  à l’ornbre,  après  une  pose  de  vingt  à 
trente  secondes;  la  dissolution  aqueuse  de  brome,  le  bromure  d’iode,  l.a 
chaux  bromée  furent  les  réactifs  successivement  employés  pour  rendre 
la  couche  trés-sensible. 

liôl.  P«rfectlonn«iqent  dû  û llf.  FlKeaa.  — M.  Fizcau  introduisit 
un  perfectionnement  qui  constitue  peut-être,  à lui  seul,  le  plus  grand 
progrès  qu’ait  accompli  la  daguerréolypie  proprement  dite,  depuis  tS.’iO. 
Il  proposa  de  chauffer  la  plaque  métallique,  à la  suite  de  la  fixation  de 
l’image,  au  contact  d’une  dissolution  faible  d’hyposuKite  double* d’or  et 
de  soude.  Dans  ces  conditions,  l’image  se  renforce  visiblement,  elle 
prend  du  relief,  un  ton  vigoureux  qu’elle  n’avait  pas  auparavant,  et  en 
même  temps,  comme  elle  se  recouvre  d’une  couche  d’or  qui  est  assez 
mince  pour  demeurer  transparente,  elle  devient  à peu  prés  inaltérable. 

Malgré  tout,  deux  inconvénients  graves  restaient  inhérents  à l’emploi 
d’une  plaque  de  métal.  Les  noirs  de  l’image  offraient,  dans  tous  lesc^is, 
un  miroitement  désagréable  qui  ne  permettait  de  saisir  l’ensemble  du 
dessin,  que  lorsqu’on  était  parvenu,  en  tâtonnant,  à placer  la  lame 
brillante  dans  une  inclinaison  convenable  par  rapport  aux  rayons  lumi- 
neux qui  la  frappaient.  Eu  outre,  l’image  obtenue  une  première  fois  ne 
pouvait  se  reproduire  par  elle-même',  il  fallait  une  exposition  à la 
chambre  obscure  pour  chaque  épreuve  nouvelle.  La  production  de  cli- 
chés indélébiles  comparables  à la  planche  burinée  par  le  graveur  et 
capables,  comme  elle,  de  reproduire,  autant  de  fois  qu’on  le  voudrait, 
une  même  image  daguerrienne  : tel  était  évidemment  le  nouveau  pro- 
blème qui  devait  fournir  un  intéressant  sujet  d’études  aux  physiciens 
et  aux  nombreux  adeptes  de  la  photographie. 

Il  est  juste  de  signaler,  à la  reconnaissance  des  amis  des  sciences 
expérimentales,  les  noms  de  MM,  Talbot,  Bayard,  Blanquart  Evrard, 
.Mepee  de  Saint-Victor,  le  neveu  du  premier  inventeur,  Poitevin,  qui 
par  leurs  travaux  persévérants  et  leur  dévouement  à la  science,  ont  le 
plus  contribué  aux  progrès  admirables  que  la  photographie  a accomplis, 
dans  un  si  petit  nombre  d’années.  Nous  ne  saurions  suivre  ici  les  trans- 
formations diverses  qu’ont  subies  les  procédés  mis  en  œuvre,  aux  diffé- 
rentes époques.  Ces  détails,  qui  ont  pris  maintenant  le  caractère  de  do- 
cuments historiques,  trouvent  naturellement  leur  place  marquée,  dans 
un  traité  spécial  de  photographie,  nous  devons  nous  contenter  de  dé- 
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crire  la  méthode  qui  est  généralement  suivie  en  ce  moment,  et  donl 
tout  le  monde  est  en  mesure  d’apprécier  les  excellents  résultats. 


PHOTOGHAPHir.  sni  PAPIKIi. 


\\7t1.  inAeatlon  générale  des  operadoaw.  — La  marche  générale 
des  opérations  est  celle-ci  : I"  Déposer  à la  surface  d’une  lame  diaphane 
(une  lame  de  verre,  une  feuille  de  papier),  sous  la  forme  d’une  pellicule 
mince  et  homogène,  une  substance  impressionnable  à la  lumière  : le 
chlorure,  le  bromure,  l’iodure,  le  fluorure  d’argent;  ou  un  mélange  de 
quelques-uns  de  ces  composés  ; 2“  introduire  la  lame  dans  la  chambre 
obscure,  pour  qu’elle  y subisse  l’action  de  la  lumière  faire  apparaître 
l’image  par  l’emploi  d’un  agent  chimique  convenable  qui  réduira  par- 
tiellement le  sel  d’argent  dans  les  parties  que  la  lumière  aura  atteintes, 
et  qui  constituera  dès  lors  l’agent  révélateur.  De  celte  façon,  les  blancs 
de  l’objet  seront  représentés  par  des  noirs  sur  l’image,  et  les  noirs  par 
des  blancs.  En  un  mol,  l’image  sera  l’inverse  de  l’objet;  on.  comme  on  le 
ilit,  l'image  sera  négative;  4"  fixer  l’image,  c’est-à-dire  la  rendre  désor- 
mais inaltérable  par  la  lumière,  en  dissolvant  toute  la  portion  de  ma- 
tière saline  que  les  radiations  lumineuses  n’ont  point  modifiée. 

Ces  quatre  opérations  nous  ont  mis  en  possession  du  cliché.  Mainte- 
nant l’image  négative  ainsi  obtenue  et  fixée  sur  une  lame  diaphane  va 
servir  à la  production,  sur  papier,  d’autant  d’images  qu’on  le  voudra, 
dans  lesquelles  les  clairs  et  les  ombres  de  l’objet  reprendront  leur  place 
naturelle.  Ces  images,  par  opposition  avec  les  précédentes,  sont  appelées 
fmitivex.  Il  suffira,  pour  les  obtenir,  de  placer  derrière  le  cliché  une 
feuille  de  papier  imprégnée  de  chlorure  d’argent  dans  l’obscurité,  et 
d’exposer  le  tout,  dans  un  châssis,  à l’action  de  la  lumière  solaire.  Des 
rayons,  passant  à travers  les  parties  blanches  de  l’image  négative,  les 
traduiront  en  noir  sur  le  papier  chloruré,  et  inversement,  les  parties 
noires  du  cliché,  arrêtant  les  rayons  lumineux  au  passage,  lai.sseront  des 
blancs  correspondants  sur  la  feuille  en  contact,  il  n’y  aura  plus  qu’à  dis- 
soudre l’excès  de  chloi  nre  pour  avoir  une  image  positive  fixée. 

Telle  est  la  suite  ordinaire  des  opérations  à exécuter;  étudions-les 
maintenant  de  prés,  une  à une. 

1 45o.  Formation  de  la  eouehe  aenolble.  — Emploi  du  eollodion.  — 

iv^gailfs  Nur  eollodion.  — Le  réatif  chimique  (habilnellemeni  iodure 
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d’argent),  destiné  à recevoir  l’impression  lumineuse,  se  présenterait 
sons  la  forme  d’une  matière  pulvérulente,  sans  cohésion,  si  l’on  se  con- 
tentait de  le  déposer  à la  surface  de  la  lame  de  verre  ; il  est  indispensable 
de  le  convertir,  par  l’intermédiaire  d’une  liqueur  visqueuse  susceptible 
(le  dessiccation,  en  une  couche  continue,  homogène,  suffisamment  ré- 
sistante, qui  adhère  fortement  à la  lame  diaphane.  Le  véhicule  employé 
dans  ce  but  a beaucoup  varié  ; on  s’est  siuxessivement  servi  de  l’albu- 
mine et  de  la  gélatine;  on  emploie  aujourd’hui  de'préférence  le  collo- 
ilion  qui  provient  de  la  dissolution  dans  un  mélange  d’éther  et  d’alcool 
d’une  variété  convenablement  choisie  de  coton-poudre  : c’est  de  la  pro- 
duction des  négatifs  sur  glace  collodionnée  que  nous  nous  occuperons 
tout  d'abord. 

La  composition  des  liqueurs  photogéniques  destinées  à .sensibiliser  la 
couche  de  collodiou,  à faire  apparaître  l’image,  à la  renforcer  et  à la 
fixer,  change  pour  ainsi  dire  avec  chaque  opérateur;  aussi,  trouve-t-on 
dans  les  livres  et  les  recueils  scientifiques  l’indication  de  formules  très- 
différentes,  pour  arriver  à un  même  résultat.  Voici  des  dosages  qu’une 
longue  expérience  a consacrés  el  avec  lesquels  on  obtient  d’excellents 
résultats. 


I.  — PRéPARATIOS  DES  LIQUEURS  PHOTOGÉNIQUES  POUR 
IMAGES  NÉGATIVES. 


LiriA.  (A)  Coilodion  iodaré.  — On  prend  : 

Éllicr  l'cclilii'  à 60“ 0.V" 

AIc(miI  il  t0“ 5.V<- 

lodiirc  (!('  Ciidiniuni 0»',l'i 

lodinv  iTaimiioniuiii 0«',A 

Bromure  d'aiiinioniuiii Of'.l 

On  fait  dissoudre  les  indurés  et  le  bromure  dans  tout  l’alcool,  on  filtre 
la  solution  et  on  l’ajoute  à la  quantité  d’éther  indiquée  ; puis  on  intro- 
duit dans  le  mélange  \ gramme  de  coton-poudre,  soluble  sans  résidu. 
— M.  Martin,  qui  s’est  spécialement  occupé  de  la  préparation  et  de  la 
composition  des  diverses  variétés  de  coton-poudre,  en  distingue  de 
quatre  sortes  ; 1"  le  coton  à 5 équivalents  d’acide  hypoazotique  ou  coton 
fulminant,  insoluble  dans  le  mélange  d’éther  et  d'alcool,  el  tout  à fait 
impropre  aux  applications  photographiques  ; le  coton  à 4 équivalents 
d’acide  bypoazotiqiie,  soluble  sans  résidu  dans  le  mélange  éihéré,  c’ext 
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le  véritable  coton  photographiqae  ; 3°  le  coton  à 3 êqiiivalenls  ou  coton 
poudreux  soluble  comme  le  précédent,  mais  donnant  une  couche  moins 
tenace  sur  la  lame  de  verre  ; un  mélange  à parties  égales  de  ces  deux 
dernières  variétés,  parait  très-convenable  pour  la  photographie;  4“  le 
coton  à 1 équivalent,  soluble  même  dans  l’eau  et  donnant  une  coucbe 
sans  cohérence.  — On  laisse  la  liqueur  ainsi  préparée  se  reposer  pendant 
deux  jours  dans  un  llacon  bien  bouché,  et  au  bout  de  ce  temps,  on  la  dé- 
cante pour  la  distribuer  dans  plusieurs  petits  flacons  qu'on  devra  conser- 
ver, pour  l’usage,  pleins  et  hermétiquement  clos.  En  opérant,  (tomme  il 
vient  d’être  dit,  la  liqueur  obtenue  est  très-limpide,  elle  présente  une 
légère  teinte  jaune  et  peut  se  conserver  indéfiniment,  sans  altération. 

1455.  (B)  Bain  d'arKent.  — Il  est  Irés-imporlaiit  que  le  nitrate  d’ar- 
gent, qui,  par  .«a  réaction  sur  l’iodure  de  cadmium  et  l’iodure  d’ammo- 
nium, donnera  l’iodure  d’argent,  soit  à l’avance  saturé  de  ce  dernier 
sel.  Par  ce  moyen,  il  ne  pourra  dissoudre  aucune  portion  de  l’iodure 
développé  sur  la  plaque,  et  dès  lors  une  cause  fréquente  de  variation 


dans  l’état  de  la  couche  sensible  se  trouvera  éliminée,  dette  saturation 
du  bain  doit  être  faite  dans  l’obscurité.  On  prend  ; 

Nilralo  il'arfîciil  crisl.illisé 40" 

Eau  distillée 100"“ 

Hans  cette  dissolution,  on  ajoute  quelques  gouttes  de  la  solution  sui- 
vante : 

Alcofil  à 40" I0‘““ 

lodurc  de  cadmium i*' 

tude  en  jjiain 0»',.'> 


Il  se  forme  un  précipité  d’iodiire  d’argent  qui  se  redissout  d’abord  ; mais 
on  continue  de  verser  la  solution  alcoolique,  goutte  à goutte,  jusqu’à  la 
production  d’un  précipité  permanent.  On  filtre  à c.e  moment,  on  ajoute 
à la  liqueur  filtrée  40«‘  d’eau  distillée,  elle  se  trouble  de  nouveau, 
prend  un  aspect  laiteux  et  exige,  pour  être  prtHe  à servir,  une  seconde 
filtration. 

1436.  (C)  Liquide  révélateur  emploj'é  pour  le  développement  de 
l'image,  an  aortir  de  la  ehamitre  obscure.  — Si  l'on  doit  faire  un 
grand  nombre  d’expériences  le  même  jour,  on  prend  ; 

Eau  distillée  ou  oau  de  pluie.  .........  I00'  “ 

Acide  acétique  crislallisahle,  de 15‘“‘à25'" 

.Acide  pyros'alliqiie I*' 

Ea  liqueur  est  renfermée  dans  un  flacon  qu’oit  conserve  à l’abri  de  la 
lumière.  Il  est  bon  toutefois  de  la  préparer,  peu  de  temps  avant  son  eni- 
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ploi.  (Juaiid  on  a quelque  raison  de  penser  que  la  durée  de  la  pose  a élé 
insuffisante,  au  lieu  d’employer  la  liqueur  (C),  on  développe  l'image,  en 
se  servant  comme  réducteur,  d’une  dis.solution  de  sulfate  de  fer;  seule- 
ment,  comme  le  sulfate  de  fer  du  commerce  renferme,  le  plus  souvent, 
de  l’acide  sulfurique  libre  qui  nuit  à la  vigueur  de  l’épreuve,  on  se  dé- 
barrasse de  cet  acide  en  excès,  en  préparant  la  liqueur  réductrice  de  la 
manière  suivante  ; on  fait  dissoudre  dans 


;D)  Eau 2,'ï0“‘ 

Siill'alc  (le  fei'  pui- 50" 

d’autre  part  dans 

Eau 

on  fait  dissoudre 

Acélate  de  plotnl) 5»' 


Un  Hllre  la  deuxième  solution;  on  radditionne  de  20  centimètres  cubes 
d’acide  acétique,  et  on  la  mélange  à la  première  ; il  se  forme  un  pré- 
cipité de  sulfate  de  plomb;  on  filtre  et  on  ajoute  à la  liqueur  ob- 


tenue : 

Eau 400"' 

Éllier  acétique 3*“ 

Éllier  iiitreuï  {nitrique  du  commerce) 3‘" 


Enfin,  si  la  durée  de  la  pose  a élé  extrêmement  courte  ; si,  en  un  mot, 
on  veut  arriver  à l’instantanéité  des  épreuves,  tout  en  conservant  au  col- 
ludion  et  ati  bain  d’argent  leur  composition  primitive,  on  double  la  dose 
d’étiier  nitreux  dans  l’eau  éthérée  dont  nous  venons  de  donner  la  com- 
position, et  on  l’ajoute  au  bain  de  fer  (D)  ; on  ne  fait  alors  le  mélange 
qu’au  moment  de  s'en  servir. 

I.,a  liqueur  qui  résulte  de  ce  mélange  fait  apparaître  l'image  avec  une 
grande  rapidité  et  lui  donne  des  noirs  très-intenses. 

1457.  (E)  Uqnear  propre  A renforcer  l'imaKe  quand  les  noirs 
manquent  de  vigueur.  — L’image  venue  à l’acido  pyrogallique  ou  au 
sulfate  de  fer  est  souvent  ti’op  faible  ; le  cliché  qu’elle  fournirait  ne  pour- 
rait donner  que  des  positifs  Irés-pàles.  D’un  autre  cété,  sous  peine  de 
détériorer  l’épreuve,  on  ne  saurait  prolonger  l’action  de  l’acide  pyrogal- 
lique au  delà  du  inoinent  où  ce  li({uide  |>reiid  une  teinte  brun  de  lessive. 
On  fait  alors  écouler  de  la  surlace  de  la  lame  de  verre  la  liqueur  bru- 
nâtre qui  y lormerait  un  dépôt  noir,  et  on  renforce  l'image  de  la  manière 
suivante  : 

Quelques  gouttes  d'une  solution  de  nitrate  d’argent  dans  l'eau  à 
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5 p.  100  seront  versées  dans  cette  même  liqueur  tC),  qui  a servi  au  dé- 
veloppement de  l’image;  puis  le  mélange  des  deux  liquides  est  répandu 
sur  l’épreuve  dont  il  augmente  presque  aussitôt  la  vigueur.  Le  nitrate 
d’argent  ainsi  ajouté  est  peu  à peu  réduit  par  l’acide  pvi  ogallique  ; l’ar- 
gent métallique  se  dépose  sur  les  parties  noires  de  l'image  et  les  ren- 
force. 

1458.  (F)  IJqaear  pour  Hxer  l’imaitr  négative.  — On  mélange  par- 
ties égales  d’eau  de  pluie  et  de  dissolution  saturée  d’hyposulfite  de  soude. 
Ce  liquide,  au  contact  de  l'épreuve,  dégage  rapidement  l’image,  en  dis- 
solvant tout  l’iodure  d’argent  en  excès. 


rKUCKllé  OI-ÉHATOIIIE  l’UUli  l..\  l'l;OllUCTIHS  liSS  CLICIlés. 

Les  liqueurs  étant  préparées,  en  suivant  les  dosages  que  nous  venons 
d’indiquer,  et  en  se  servant  de  produits  purs  (précaution  capitale  qu’il 
faut  se  garder  de  négliger),  on  procède  à la  mise  au  point. 

1450.  t'hambre  nbacure.  — Mtae  an  point.  — La  chambre  obsCUre 
qu’on  construit  aujourd’hui  n’est  plus  aussi  simple  que  du  temps  de  l)a- 
guerre;  au  lieu  d’un  simple  objectif  achromatique  qu’employait  ce  der- 
nier, on  se  sert  de  préférence  d’un  objectif  double,  qui  est  dû  à Petzewall, 


Fif.  7l!i. 


jfykysicien  allemand.  11  se  compose  de  deux  lentilles  achromatiques  0 et 
O'  (fiy.  719),  qui  sont  fixées  à une  distance  invariable  l’une  de  l’autre, 
aux  deux  extrémités  d’nn  même  tube  de  cuivre;  ce  tube,  par  l’emploi 
d’une  vis  sans  lin  V et  d’une  crémaillère,  peut  être  rappi'ocbé  ou  écarté, 
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tout  d'une  pièce,  de  l’écran  de  verre  dépoli  G placé  au  fond  de  la  cham- 
bre, quand  on  veut  effectuer  la  mise  au  point.  Quelquefois,  la  lentille 
antérieure  est  mobile  par  rapport  à l’autre  0',  et  son  déplacement  a lieu 
à l’aide  d’une  disposition  mécanique  semblable  à la  précédente.  L’em- 
ploi des  objectifs  à verres  combinés  a permis  de  raccourcir  le  tem))s  de 
pose  ; et,  en  môme  temps,  l'introduction  de  diaphragmes  de  diamètres 
convenables,  soit  en  avant  de  la  première  lentille,  soit  entre  les  deux 
lentilles,  a pour  effet  de  supprimer  les  rayons  marginaux  et  de  contribuer 
ainsi  à donner  plus  de  netteté  à l'image. 

La  boite  de  bois  B,  dans  l’intérieur  de  laquelle  la  plaque  de  verre  re- 
couverte de  la  couche  sensible  subira,  après  avoir  pris  la  place  de  1a 
glace  dépolie,  l’action  des  faisceaux  lumineux  réfractés  par  l’objectif,  est 
formée  de  deux  parties  : l’une  fixe  qui  porte  les  verres  convergents,  l’au- 
tre mobile  qui  porte  la  glace  dépolie. 

On  dirige  l’axe  de  la  lunette  antérieure  00'  vei-s  la  partie  centrale  de 
l’objet  à reproduire,  de  façon  à rendre  cet  axe  perpendiculaire  au  plan 
tangent  aux  diverses  surfaces  dont  les  contours  doivent  être  dessiné.^ 
avec  le  plus  de  netteté.  Alors,  en  faisant  mouvoir  lentement,  soit  le  fond 
mobile  de  la  boite,  soit  l’objectif,  on  arrive  aisément  à obtenir  sur  la 
glace  dépolie  une  image  très-nette  de  l’objet.  La  mise  au  point  est  réa- 
lisée. 

1 440.  Nettoyage  de«  glaces.  — La  glace  est-elle  neuve?  il  suffit  de  la 
laver  avec  soin  à l’alcool  et  de  la  frotter  avec  un  tampon  de  coton  impré- 
gné de  tripoli  tin  délayé  dans  l’alcool;  quand  la  surface  du  verre  s’est 
un  peu  séchée,  on  enlève  les  dernières  traces  de  tripoli  avec  du  colon 
bien  sec.  La  glace  a-t-elle  déjà  servi  à la  production  d’images  daguer- 
riemies?on  la  laisse  séjourner  pendant  plusieurs  heures  dans  l’acide 
azotique  très-élendu  d’eau,  et  on  achève  le  nettoyage  comme  précédem- 
ment. 

1 44 1 . DÿpAt  sur  ia  glace  du  coHodion  lodaré.  — Un  saisit  la  glace 
de  la  main  gauche,  par  l’iiii  des  angles,  et  on  verse  le  collodion  ioduré  (A) 
de  manière  à recouvrir  de  liquide  toute  la  surface  vitreuse.  On  fait  écou- 
ler ensuite  l’excédant  de  collodion,  en  introduisant  un  autre  angle  de  lu 
glace  dans  le  goulot  d’un  flacon,  et  on  relève  lentement  cette  dernière, 
pour  que  la  liqueur  en  excès,  se  dirigeant  vers  le  point  le  plus  bas,  se 
déveree  dans  le  flacon.  Le  verre  se  trouve  alors  recouvert  d'une  couche 
mince,  transparente  et  homogène  de  collodion  ioduré. 

1442.  Siensibllixatlon  de  la  cooehe  de  collodloa.  — Celte  COUclie, 
par  suite  de  l’évaporation  de  l’étlieret  de  l'alcool,  se  dessécherait  pi  oinp- 
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tmiiciit;  mais  un  imiiicrge  la  glace,  peu  de  temps  après  la  formation  de 
la  couche  visqueuse,  dans  le  bain  (B),  où  on  l’abandonne  à elle-même  pen- 
dant dcu.v  minutes.  Cette  opération  et  celles  qui  suivent  doivent  être  fai- 
tes dans  l’obscurité,  ou  du  moins  dans  une  chambre  qui  ne  reçoive  la  lu- 
mière du  jour  ou  celle  d’une  lampe  qu’à  travers  des  verres  jaunes.  Une 
réaction  chimique  importante  s’accomplit  dans  le  bain  : les  iodures  et 
les  bromures  de  cadmium  et  d’ammonium  se  transforment  en  iodure  et 
bromure  d’argent,  et  quand  on  relire  la  glace,  on  la  trouve  recouverte 
d’une  couche  d’un  blanc  très-légèrement  jaunâtre  qui  présente  un  aspect 
opalin. 

1445.  Expoaidon  dana  la  chambra  noire.  — Au  sortir  du  bain  d’ar- 
gent, on  laisse  la  glace  s’égoutter  pendant  quelques  instants,  on  l’intro- 
duit dans  un  châssis  à volet  mobile,  et  on  la  porte  rapidement  dans  la 
chambre  noire,  où  elle  est  substituée  â la  glace  dépolie.  Le  volet  du 
châssis  est  soulevé,  l’obturateur  de  la  lunette  écarté,  et  dés  lors  l’iin- 
pression  de  la  lumière  peut  librement  se  produire  sur  la  couche  sen- 
sible. Au  bout  d’un  nombre  de  secondes  qui  dépend  de  l’intensité  de  la 
lumière  (huit  ou  dix  secondes  au  plus  par  un  temps  favorable,  et  pour 
un  portrait  à l’ombre),  on  replace  l’obturateur,  on  abaisse  le  volet  du 
châssis,  et  la  plaque  est  reportée  dans  la  chambre  éclairée  par  les  rayons 
jaunes. 

1444.  Apparition  de  l’Image  négative.  — On  verse  à Sa  surface  la 
(juanlité  de  l’un  des  liquides  réducteurs  (C),  ou  (D),  juste  nécessaire  pour 
la  recouvrir;  on  voit  alors  l’image  se  développer,  sous  l’influence  du  réac- 
tif, d’une  manière  progressive,  quand  on  emploie  la  liqueur  (G)  ; d’une 
manière  presque  subite,  quand  on  se  sert  de  la  liqueur  (D).  Si  on  ne  la 
trouve  pas  assez  vigoureuse,  on  la  renforce  avec  la  liqueur  (E),  connue 
il  a été  dit  plus  haut  (1-457). 

11  est  utile  de  remarquer  qu’un  réducteur,  quelle  que  soit  sa  nature, 
n’agit  sur  l’iodure  d’argent  que  la  lumière  a frappé,  pendant  quelques 
instants  seulement,  qu’autanl  que  cet  iodure  est  en  contact  avec  un  excès 
de  nitrate  d’argent;  ceci  nous  explique  le  mode  d’action  de  la  liqueur 
renforçante,  où  l’acide  pyrogallique  intervient  concurremment  avec  le 
nitrate. 

144f).  Fixage  du  ellehé.  — L’épreuve  l’eiiforcée  est  lavée  à grande 
eau  et  iniroduite  dans  le  bain  d’Iiyposultite  de  soude  (E).  Quand  elle  est 
bien  éclaircie,  on  la  lave  de  mmveau  avec  soin  ; on  la  sèche  ; et,  si  elle 
doit  servii'  â tirer  un  grand  nombre  de  jtositifs,  on  la  vernit,  soit  avec  de 
l’eau  de  gomme  Irés-légére,  soit  avec  un  vei’iiis  au  copal. 
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ÉPRBDVES  POSITIVES.  — FKKPARATIOM  DES  LIQUEUBS- 

I i46.  (G)  Bain  d'arKcnt. 

Eau  distilliie 400*' 

Kilratc  d’argent  fondu 60*' 

1447.  (H)  Bain  pour  le  flxage  et  le  vlra^  de  l'éprenve.  — Un  pré- 
pare d’une  part  une  dissolution  de 


Hyposuiüte  de  soude 100*' 

dans 

Eau  de  fontaine SOO*' 

de  l’autre  on  fait  dissoudre 

Chlorure  d’or 1*' 

dans 

Eau  ordinaire 500*' 


Un  mélange  parties  égales  de  ces  liqueurs,  en  versant  la  seconde  dans 
la  première,  quelques  heures  avant  de  procéder  au  tirage. 


PROCÉDÉ  OrÉKATOlKE  POUR  LE  TIRAGE  DES  ÉPREUVES  POSITIVES. 


1 448.  Un  prend  du  papier  albuminé  et  salé  tel  qu’on  le  trouve  aujour- 
d’hui dans  le  commerce.  Après  lui  avoir  donné  des  dimensions  un  peu 
plus  grandes  que  celles  du  cliché,  on  l’étend  à la  surface  du  bain  d’ar- 
gent (G)  où  on  le  laisse  s’imprégner  pendant  cinq  minutes.  11  se  forme  du 
chlorure  d’argent  dans  la  pâte  même  du  papier  et  à sa  surface.  Au  sortir 
du  bain,  on  le  laisse  s’égoutter  et  on  le  fait  sécher  dans  l’obscurité,  en  le 
suspendant  à un  crochet  par  l’un  de  ses  angles  : celui  par  lequel  on  l’a 
saisi,  au  moment  où  il  a été  retiré  du  bain.  Le  papier  sensible,  quand  il 
est  bien  sec,  est  placé  derrière  le  cliché,  sa  face  chlorurée  en  contact 
avec  le  collodion  ; et  on  expose  le  tout  au  soleil  dans  un  châssis  fermé 
par  une  lame  épaisse  de  verre.  Les  bords  du  papier  qui  dépassent  les 
limites  de  l’image  négative,  prennent  successivement,  à mesure  que 
l’action  solaire  se  prolonge,  les  teintes  violet  pâle,  violet  foncé,  bistre, 
vert  bronze  ; quand  cette  dernière  teinte  est  obtenue,  on  reporte  le  chàs- 
n . ôJ 
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sis  dans  une  chambre  éclairée  faiblement,  et  on  voit  que  l'image  est  un 
peu  plus  venue  qu’elle  ne  doit  l'être  finalement.  Cette  circonstance  est 
favorable,  parce  que,  dans  le  bain  d’byposullite,  l'épreuve  pâlit  toujours 
un  peu. 

La  feuille  de  papier  sur  laquelle  l’image  a été  développée  est  lavée 
avec  soin  à l’eau  de  pluie,  pour  la  débarrasser  du  nitrate  d’argent  qu’elle 
a retenu,  et  immergée  ensuite  dans  le  bain  (H).  L’hyposulfite  double 
d’or  et  de  soude  que  contient  ce  bain  fait  virer  l’épreuve  et  lui  donne 
un  ton  noir  fort  agréable  ; d’autre  part,  l’hyposulfite  en  excès  dissout 
le  chlorure  d’argent  que  la  lumière  n’avait  point  altéré  et  fixe  ainsi  l’é- 
preuve. Après  ime  heure  de  contact  avec  la  liqueur  (H),  l’épreuve  est 
lavée  plusieurs  fois  â grande  eau  et  laissée,  pendant  vingt-quatre  heures 
au  moins,  dans  un  bain  d'eau  de  fontaine  qu’on  renouvelle  de  temps  en 
temps.  La  feuille  de  papier  après  ce  lavage  complet  est  enfin  séchée  à 
l’air  libre. 


COLLODIOM  SSe. 


1449.  Dans  le  procédé  qui  vient  d’être  décrit,  le  collodion  est  toujours 
employé  humide  ; il  offre  en  effet,  dans  ces  conditions,  une  très-grande 
sensibilité;  et  la  durée  de  la  pose,  quand  il  s’agit  de  faire  le  portrait, 
peut  être  réduite  à deux  ou  trois  secondes  par  une  bonne  lumière  ; mais 
celte  manière  d’opérer  ne  laisse  pas  que  d’être  fort  incommode,  lors- 
qu’on fait  de  la  photographie  loin  do  son  laboratoiree,  en  plein  champ; 
lorsque,  par  exemple,  on  veut  prendre,  en  voyage,  des  vues  de  monu- 
ments ou  des  paysages.  On  a donc  naturellement  cherché  à substituer, 
au  collodion  humide  qui  exige  une  exposition  immédiate  à la  chambre 
obscure,  et  une  foule  d’opérations  diverses  et  de  lavages  exécutés  sans 
retard,  un  collodion  sec  qu’on  pourra  préparer  et  sensibiliser,  tout  à 
l’aise,  dans  son  laboratoire,  pour  ne  l’employer  que  trois  semaines  ou 
un  mois  après.  La  plaque  collodionnée  et  recouverte  à f avance  d’iodure 
d’argent,  par  la  méthode  ordinaire,  sera  alors  enfermée  dans  une  boite 
bien  close,  à l’abri  de  la  lumière.  Quand  on  voudra  prendre  une  vue  ou 
faire  un  portrait,  la  plaque  sensibilisée  longtemps  à l’avance,  sera  in- 
troduite dans  la  chambre  obscure,  sans  qu’elle  ait  vu  le  jour;  puis,  à 
la  suite  d’une  exposition  suffisamment  prolongée,  on  la  replacera  de 
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nouveau  danü  la  même  boite,  et  ce  ne  sera  que  plusieurs  jours  après 
l’exposition,  qu’on  s’occupera  de  faire  apparaître  l'image. 

1450.  Préparation  dn  coilodion  ■««  an  tannin.  — On  a longtemps  * 
tâtonné  pour  arriver  à ce  résullat.  Le  coilodion  ordinaire,  qliand  il  est 
tout  à fait  sec,  est  devenu  presque  insensible  à l’action  de  la  lumière  ; il 
fallait  donc  introduire  dans  sa  masse  une  substance  qui  conservât  à la 
couche  sensible  une  certaine  moiteur. 

Le  coilodion  ordinaire,  dont  la  composition  a été  donnée  (1434),  peut 
être  employé.  On  le  verse  à la  surface  de  la  glace  et  un  le  sensibilise  par 
l’immersion  dans  le  bain  d’argent  (B)  (1435),  sans  rien  changer  à la  mé- 
thode déjà  décrite.  Au  sortir  du  bain  d’argent,  la  glace  est  lavée  avec  soin  à 
l’eau  distillée,  puis  immergée  succcessivementdans  plusieurs  bains  d’eau 
de  pluie,  pour  enlever  les  dernières  traces  de  nitrate.  Après  ces  lavages 
répétés,  on  verse  à la  surface  de  la  plaque  une  dissolution  de  tannin 
composée  comme  nous  le  dirons  bientôt,  on  la  laisse  quelques  instants 
au  contact  du  coilodion,  pour  s’en  débarrasser  ensuite;  on  fait  égoutter 
la  plaque,  puis  on  y verse  une  seconde  fois  le  même  liquide,  en  opérant 
de  la  même  manière.  Il  n’y  a plus  alors  qu’à  la  laisser  sécher  dans  une 
obscurité  complète  ; elle  est  prête  à servir. 

La  durée  de  la  pose  est  égale  à deux  fois  et  demie  celle  qui  est  néces- 
saire pour  obtenir,  dans  les  mêmes  circonstances,  de  bonnes  épreuves, 
avec  le  coilodion  humide. 

Quand  on  veut  développer  l’image,  on  vernit  d’abord  la  plaque  sur  ses 
bords,  pour  y faire  adhérer  le  coilodion,  puis  on  verse  à sa  surface  de 
l’eau  alcoolisée,  afin  qu’elle  soit  facilement  mouillée  par  la  liqueur  ré- 
ductrice. La  liqueur  pyrogallique  peut  être  dés  lors  employée  à la  façon 
habituelle;  on  la  laisse  en  contact  avec  la  surface  collodionnée  jus- 
qu’à ce  que  celle-ci  soit  bien  unie  et  également  imprégnée  par  le 
liquide.  L’image  n’apparait  pas  encore;  on  ajoute  au  réducteur  pyro- 
gallique une  liqueur  contenant  3 p.  100  de  nitrate  d’argent  et  6 p.  100 
d’acide  citrique  ; l’emploi  de  la  liqueur,  ainsi  modj^e,  fait  apparaître 
l’image;  on  la  renforce  peu  à peu  en  augmentant,  si  besoin  est,  la  dose 
du  nitrate.  Enfin,  on  lave  el  on  fixe  à la  façon  habituelle. 

La  solution  de  tannin  est  ainsi  préparée  : dans  100  grammes  d’eau  dis- 
tillée on  fait  dissoudre  4 grammes  d’acide  tanniquc  pur  ; on  filtre  plu- 
sieurs fois  la  solution  jusqu’à  ce  qu’elle  devienne  parfaitement  limpide, 
el  on  l’additionne  de  4 p.  100  de  son  volume  d’alcool  à 40°.  Elle  se  con- 
serve très- bien  dans  un  flacon  bouché  à l’émeri. 

Les  négatifs  obtenus  par  l’emploi  du  coilodion  au  tannin  ont,  en  géné- 
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ral,  une  grande  vigueur,  de  beaux  tons  noirs;  mais  les  opérations  pré- 
cédemment indiquées  doivent  être  faites  avec  beaucoup  de  soin,  sans  cela 
l’épreuve  présente  souvent  des  taches  et  des  piqûres. 

1451.  Procédé  Too|Maot.  — On  doit  à M.  Taupenot,  professeur  de 
physique  au  Prytanée  militaire  de  la  Flèche,  une  méthode  pour  l’emploi 
du  collodion  sec,  préférable  à la  précédente  qnant  à la  sûreté  des 
résultats  et  à la  sensibilité  de  la  couche  impressionnable. 

On  verse,  sur  une  glace  nettoyée  avec  beaucoup  de  soin,  une  couche 
de  collodion  qui  ne  diffère  de  celui  que  l’on  emploie  dans  le  procédé 
ordinaire  qu’en  ce  que  la  dose  des  iodures  a été  réduite  de  moitié,  puis 
on  plonge  la  glace  dans  un  bain  de  nitrate  A 8 pour  100  ; elle  y séjourne 
quelques  minutes.  Après  l’avoir  bien  égouttée,  on  la  lave  dans  plusieurs 
eaux  successives,  de  manière  à entraîner  tout  le  nitrate  d’argent  en 
excès.  On  laisse  égoutter  de  nouveau,  puis  on  verse  sur  la  couche  de 
collodion  une  quantité  convenable  d’albumine  étendue  de  son  volume 
d’eau  et  tenant  en  dissolution  1 gramme  pour  100  d’iodure  d’ammonium 
et  quelques  gouttes  d’ammoniaque.  Cette  préparation  d’albumine  a été 
faite  à l’avance  par  le  battage  des  blancs  d’œuf,  et  filtrée  après  un  repos 
suffisant.  Lorsque  l’albumine  a imprégné  la  couche  de  collodion  d’une 
manière  bien  uniforme,  on  rejette  l’excès  de  liquide  et  on  laisse  sécher. 
Les  glaces  ainsi  préparées  peuvent  se  conserver  indéfiniment  dans  un 
endroit  sec. 

Quand  on  veut  les  utiliser,  on  les  plonge  de  nouveau  dans  un  bain 
d’argent  différent  du  premier,  et  formé  de  1 0 grammes  de  nitrate  d’ar- 
gent, de  10  centimètres  cubes  d’acide  acétique  pur  et  de  100  grammes 
d’eau.  Un  séjour  de  50  secondes  de  la  glace  dans  ce  bain  est  suffisant;  il 
n’y  a plus  qu’à  laver  rapidement  et  à mettre  la  glace  à sécher  dans  l’ob- 
scurité. Aussitôt  quelle  est  sèche,  elle  peut  être  employée,  et  elle  con- 
serve sa  sensibilité  pendant  plusieurs  jours. 

Il  esl  à remarquer  que,  à l’exception  de  cette  dernière  immersion 
dans  le  bain  de  nitrate,  toutes  les  opérations  qui  précèdent  peuvent  être 
faites  au  grand  jour,  sans  aucun  inconvénient;  et  comme  ce  sont  les 
plus  importantes  pour  la  production  de  la  couche  sensible,  il  s’ensuit 
qu’un  opérateur  soigneux  peut  compter  sur  des  résultats  excellents. 

La  durée  de  l’e.xposition  à la  chambre  noire  est  notablement  plus 
longue  que  dans  le  cas  du  collodion  humide.  Cependant,  quelques  opé- 
rateurs, employant  des  procédés  de  développement  de  l’image  que  nous 
n’avons  pas  à décrire  ici  à cause  de  leur  peu  de  certitude,  sont  parvenus 
à obtenir  avec  les  glaces  telles  que  nous  venons  de  les  préparer,  des 
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images  fort  belles,  en  un  temps  extrt^memcnt  court  (quelques  secondes 
à peine). 

Le  procédé  ordinaire  de  développement  de  l’image  consiste  à plonger 
d'abord  la  glace  dans  l’eau,  afin  de  bien  mouiller  sa  surface,  puis  à ver- 
ser sur  cette  glace  maintenue  horizontale  une  certaine  quantité  de  la 
solution  suivante  : 

. Acide  gallique 1 gnimne. 

Acide  pyrogallique 1 gramme. 

Acide  acétique  cristallisablc 30  centimètres  cubes. 

Eau 500  grammes. 

Lorsque  cette  solution  a bien  mouillé  la  couche,  on  la  rejette,  et  on 
en  prend  une  nouvelle  quantité  à laquelle  on  ajoute  une  solution  de 
2 pour  100  de  nitrate  d’argent.  Par  l’action  dece mélange,  l’image  appa- 
raît lentement,  et  en  augmentant  successivement  la  dose  des  nitrates, 
on  l’amène  au  degré  d’intensité  voulu. 

On  enlève,  par  l’emploi  de  l’hyposulfite  de  soude,  l’iodure  d’argent 
non  altéré  qui  reste  sur  l’épreuve,  on  lave  à grande  eau  et  on  laisse 
sécher. 

Les  clichés  obtenus  sont  d’une  grande  finesse  de  détail  et  offrent 
une  douceur  de  tons  que  l’on  demanderait  inutilement  à l’albumine 
seule. 
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DOUBLE  RÉFRACTION 


Les  lois  de  la  réfraction,  telles  que  nous  les  avons  énoncées  et  dé- 
montrées expérimentalement  au  chapitre  iii  de  l’Optique,  se  vériGent 
toujours,  à la  condition  que  les  milieux  réfringents  traversés  par  la 
lumière  soient  homogènes,  et  offrent,  dans  toutes  les  directions  autour 
d’un  même  point,  une  élasticité  égale  On  a donné  à ces  milieux  le  nom 
d’isotropes.  Dans  ce  cas,  rentrent  les  différents  verres,  les  liquides,  les 
cristaux  appartenant  au  système  cubique,  tels  que  le  sel  gemme  et  l’alun. 
Mais,  si  nous  étudions  le  passage  de  la  lumière,  du  vide  ou  de  l’air,  dans 
un  cristal  appartenant  aux  autres  systèmes,  ou  plus  généralement  dans  un 
corps  transparent  qui  présente  une  élasticité  inégale  dans  les  différentes 
directions,  les  choses  changent,  et  une  plus  grande  complication  appa- 
raît. 

1452.  CMataax  A un  axe.  — Cristaux  A deax  axes.  — A ce  point 
de  vue,  les  cristaux  se  partagent  en  deux  groupes.  Dans  le  premier 
groupe,  nous  rangerons  ceux  qui  présentent  le  caractère  suivant  de 
symétrie  : autour  d’une  certaine  ligue  ou  axe,  facilement  déterminable 
dans  le  cristal,  et  suivantune  direction  quelconque  prise  dans  un  plan  per- 
pendiculaire à cette  ligne,  l’élasticité  est  constante,  mais  différente  de 
ce  qu’elle  est  dans  la  direction  de  l’axe  même  ; on  les  nomme  cristaux 
à un  axe.  De  ce  nombre  sont  les  cristaux  qui  peuvent  être  considérés 
comme  dérivant  d’un  prisme  droit  à base  carrée  ; le  zircon,  par  exemple, 
et  ceux  qui  appartiennent  au  système  hexagonal  ou  rhomboédrique, 
comme  le  quartz  et  le  spath  d’Islande.  Dans  le  second  groupe,  rentrent 
tous  les  autres  cristaux  pour  lesquels  les  lois  de  symétrie  sont  plus 
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compliquées,  et  qu’on  appelle  cristaux  à deux  axes.  Nous  nous  occupe- 
rons exclusivement  ici  des  propriétés  réfringentes  des  corps  du  premier 
groupe. 

1453.  Spath  d’ialonde.  — Nous  prendrons  comme  type  le  spath  d'Is- 
lande, qui,  au  point  de  vue  chimique, 
n’est  autre  chose  que  du  carbonate  de 
chaux  tout  à fait  pur.  Ce  corps,  à cause 
de  sa  transparence  parfaite  et  de  la  gros- 
seur des  échantillons  que  l’on  trouve 
dans  la  nature,  se  prête  admirablement  à 
l’étude  expérimentale  que  nous  allons 
faire.  Il  se  présente  sous  la  forme  d’un 
rhomboèdre  ou  parallélipipède  oblique 
limité  extérieurement  par  six  faces  planes 
qui  sont  des  losanges  égaux  entre  eux.  La 
ligne  XY,  qui  joint  les  sommets  A et  A' 

(fig.  720)  des  angles  solides,  formés  chacun  par  trois  angles  plans 
obtus  égaux,  représente  l'axe  cristallographique  de  la  substance.  Nous 
verrons  bientôt  pourquoi  on  l’a  nommée  aussi  Vaxe  optique.] 

1454.  Première»  expérieBce».  — Si  l’on  pose  à plat  un  spath  bien 
transparent,  sur  une  feuille  de  papier  blanc  portant  un  petit  point  noir, 
et  qu’on-  regarde  ce  point  à travers 
le  cristal,  on  le  voit  distinctement 
dédoublé.  Les  deux  images  du  point 
noir  sont  d’autant  plus  écartées  l’une 
de  l’autre  que  le  cristal  est  plus  j; 
épais.  De  même,  si  l’on  taille  un 
spath  de  manière  à lui  donner  la 
forme  d’un  prisme  triangulaire  BAC 
{fig.  721),  et  qu’on  fasse  tomber  sur  la  face  AB  un  faisceau  délié  EF  de 
lumière  solaire,  on  obtient  en  M et  en  II,  deux  spectres  complets  ; 
la  lumière,  en  passant  dans  le  prisme,  se  divise  en  deux  faisceaux 
distincts,  l’un  FL,  l’autre  FG,  qui  émergent  ensuite  dans  des  directions 
différentes.  Cette  propriété  a fait  donner  au  spath  et  aux  corps  du  même 
groupe  le  nom  de  corps  biréfringents.  Il  n’y  a qu’un  seul  cas  où  le  rayon 
incident  ne  se  bifurque  pas,  c’est  lorsqu’il  pénètre  dans  le  cristal  en  sui- 
vant une  direction  parallèle  à celle  de  l’axe  cristallographique.  Si,  dans 
le  prisme  considéré,  la  face  AB  a été  taillée  perpendiculairement  à cet 
axe,  et  qu’on  fasse  tourner  le  prisme  jusqu’à  ce  que  cette  face  AB  soit 
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normale  au  rayon  EF,  on  constate  (fiq.  722)  que  le  dédoublement  du 
faisceau  lumineux  n’a  plus  lieu  : il  continue  sa  marche  en  ligne  droite, 

suivant  FG,  et  émerge  dans  la  direc- 
tion GH  sans  éprouver  de  dédouble- 
ment en  aucun  point  de  son  par- 
cours. Du  reste,  la  direction  de  l’axe 
est  la  seule,  dans  le  cristal,  qui 
jouisse  de  cette  propriété  de  suppri- 
mer la  double  réfraction;  elle  a,  par 
suite,  une  importance  spéciale  rela- 
tivement à la  lumière,  et  c’est  à 
cause  de  cela  qu’on  l'a  nommée  axe 
optique.  Tout  plan  contenant  l'axe  optique,  qui  est  peiyendiculaire 
à une  face  naturelle  ou  artificielle  du  cristal,  se  nomme  section 
principale. 

1455.  Image  ordinaire.  — Image  extraordinaire.  — Quand  On  ré- 
pète l’expérience  décrite  en  premier  lieu  dans  le  paragraphe  précédent, 
et  qu’on  fait  tourner  autour  de  la  verticale  menée  au  point  d’inci- 
dence, le  cristal  de  spath  reposant  horizontalement  sur  la  feuille 
de  papier  blanc,  on  reconnaît  que  l’une  des  images  du  point  noir  de- 
meure immobile  pendant  la  rotation,  tandis  que  l’autre  semble 
tourner  en  même  temps  que  le  cristal.  La  première  correspond 
donc  à des  rayons  lumineux  qui,  pour  un  même  angle  d’incidence,  don- 
nent un  angle  de  réfraction  constant,  quel  que  soit  l’azimut  dans  lequel 
s’opère  celte  réfraction,  tandis  que  les  rayons  qui  forment  la  seconde 
sont  influencés  dans  leur  direction  parla  variation  de  l’azimut  primitif. 
En  d’autres  termes,  tout  se  passe  pour  la  première  image  comme  si  elle 
était  vue  à travers  une  lame  de  verre  ou  de  toute  autre  substance  mono- 
réfringente, tandis  que  la  seconde  est  soumise,  quant  à sa  formation,  à 
des  lois  différentes;  aussi  a-t-on  nommé  la  première  image  ordinaire;  la 
seconde,  image  extraordinaire.  On  dira  de  même,  dans  le  cas  du  prisme  de 
spath  ABC  (fig.  721),  que  le  rayon  de  lumière  EF,  en  tombant  sur  lui,  se 
dédouble  en  un  rayon  ordinaire  FG,  et  en  un  rayon  extraordinaire  FL. 
L’expérience  montre,  en  effet,  que  le  rayon  FG  suit,  dans  tous  les  cas, 
les  deux  lois  de  la  réfraction  simple  découvertes  par  Descartes,  c’est- 
à-dire  que  : 1“  les  rayons  EF,  FG,  et  la  normale  à la  surface,  au  point  F, 
sont  trois  lignes  toujours  contenues  dans  un  même  plan,  et  que  : 
2“  quelles  que  soient  les  valeurs  de  l’angle  d’incidence  i et  de  l’angle 
que  fait  le  plan  d’incidence  avec  la  section  principale  du  cristal,  l’angle 


A 
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(le  réfraction  r est  toujours  tel, que  l’on  a : = conslante.  Dans  le  cas 

particulier  du  spath  = t ,65i. 

1456.  Pr«>eédé  de  Mainii. — Malus  a donné  une  méthode  très-simple 
pour  déterminer  dans  un  spath  les  directions  exactes  du  rayon  ordi- 
naire et  du  rayon  extraordinaire  qui  correspondent  à un  rayon  incident 
donné.  Sur  une  lame  d’ivoire  est  tracé  en  noir  un  triangle  rectangle  ABC, 
dont  l’angle  C est  trés-aigu,  et  dont  l’hypolhénuse  AC  et  le  cété  BC  portent 
des  divisions  d’égale  longueur.  11  place  sur  la  lame  rendue  horizon- 
tale un  cristal  de  spath  à faces  parellèles.  Le  triangle  vu  à travers  le 
spath  ne  parait  plus  simple;  on  en  a deux  images  ABC,  A'B'C'  {fig.  725), 


telles,  par  exemple,  que  l'image  extraordinaire  A'C',  du  côté  AC,  vient 
couper  l’image  ordinaire  de  BC  en  un  point  M'.  Si  donc  nous  prenons 
AM  = A'M',  ce  qui  est  facile,  puisque  les  côtés  du  triangle  portent  une 
graduation,  nous  pouvons  affirmer  quela  propagation  de  la  lumière  a été 
telle  dans  le  cristal  que  deux  rayons  ayant  pourpoint  de  départ: l’un  le 
pointM,  l’autre  le  point  .M',  se  sont  confondus  en  un  rayon  unique  PO 
aboutissant  à l’œil  placé  en  0.  Donc,  en  raison  de  la  propriété  connue  de 
la  marche  inverse  de  la  lumière  (1280),  nous  pourrons  dire  qu’un  rayon 
incident  tel  que  PO  se  serait  dédoublé  en  pénétrant  dans  le  cristal  en 
deux  rayons  : l’un  ordinaire  PM,  l’autre  extraordinaire  PM'.  11  s’agira  par 
suite,  pour  résoudre  la  question  posée  plus  haut,  de  déterminer  les 
directions  de  PM  et  de  PM'.  Dans  ce  but,  Malus  se  servait  d’un  limbe 
vertical  identique  à celui  que  nous  avons  déjà  employé  (1278).  Le 
plan  vertical  du  limbe  contenait  I hypothénuse  AC  du  triangle  et  son 
centre  était  en  0;  de  plus,  on  mesurait  à l’avance  : 1“  l’épaisseur  du 
cristal  qui  est  ici  égale  à PK  ; 2“  la  hauteur  OT  du  centre  du  limbe  au- 
dessus  de  la  surface  prolongée  de  la  lame  d’ivoire;  5"  la  distance  TA  ou 
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TC.  La  direction  qu’on  est  obligé  de  donner  à la  lunette  pour  saisir  le 
laisceau  émergent  OP,  donne  la  valeur  de  l’angle  d’incidence  SOP.  On 
connaît  donc,  dans  le  triangle  SOP,  qui  est  rectangle,  l’un  des  angles 
aigus,  et  le  côté  SO,  qui  est  égal  à OT  — PK  ; on  en  déduit  la  valeur  de 
SP  ou  de  TK,  par  suite  la  longueur  KM.  Dans  le  triangle  rectangle  KMP, 
on  a donc  deux  côtés  connus  PK,  K.M;  par  suite,  on  en  déduit  l’angle 
KPM,  qui  est  l’angle  de  réfraction  du  rayon  ordinaire.  De  même,  le 
triangle  rectangle  PKM'  se  trouve  déterminé,  puisqu’on  connaît  PK  et 
KM'  ; on  en  cx)nclut  PM'.  Enfin,  dans  le  triangle  MPM',  on  a maintenant 
les  valeurs  des  trois  côtés,  donc  l’angle  MPM'  peut  être  calculé.  En 
somme,  le  triédre  KMM'P  est,  par  cette  méthode,  complètement  déter- 
miné, et  l’on  peut  estimer  les  valeurs  des  angles  de  réfraction  du 
rayon  ordinaire  et  du  rayon  extraordinaire  pour  un  angle  d’incidence 
quelconque. 

1457.  Pian  d’inHdenee  pcrpendicolaire  A l’axe  du  eriatal.  — Exa- 
minons maintenant  quelques  cas  particuliers.  Supposons,  en  premier 
lieu,  que  le  plan  d’incidence  soit  perpendiculaire  à l’axe  du  cristal. 
Cette  condition  est  facile  à réaliser  ; il  suffit  de  faire  tailler  un  prisme 
de  spath  de  manière  que  les  trois  arrêtes  latérales  soient  parallèles  à 
l’axe  optique,  et  de  s’en  servir,  comme  nous  l’avons  déjà  fait,  pour 
les  prismes  de  verre,  dans  les  expériences  de  réfraction  (1290).  Dans  ce 
cas,  l’expérience  montre  que  le  rayon  ordinaire  et  le  rayon  extraordinaire 
suivent  les  deux  lois  de  la  réfraction  simple,  ils  sont  l’un  et  l’autre  con- 
tenus dans  le  plan  d’incidence;  et,  quel  que  soit  l’angle  d’incidence, 
l’angle  r'  de  réfraction  du  rayon  extraordinaire  est  toujours  tel  que  l’on  a 

sin  i . . < 

-r—j  = constante  = n . 
sinr 

n'  est  appelé  l’indice  de  réfraction  extraordinaire  de  la  substance.  On 
peut  en  déterminer  la  valeur  par  la  méthode  indiquée  (1292)  en  prenant 
un  prisme  I aillé  comme  il  vient  d’être  dit,  et  mesurant  l’angle  D'  de  dé- 
viation minimum  du  rayon  extraordinaire,  et  l’angle  réfringent  A'  du 

prisme  employé.  La  relation  n'  = - ” ^ ^ sera  alors  parfaitement 

applicable.  Comme  d’autre  part,  pour  le  rayon  ordinaire,  on  a toujours  : 

sin  i 
sinr 

On  en  concluera  la  relation  générale  suivante,  entre  r et  r',  dans  tout 
plan  d’incidence  perpendiculaire  à l’axe  : 

sin  r n' 

sin  r'  w 
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n',  pour  le  spath,  est  égal  à 1,485;  n ayant  pour  valeur,  comme  il  a 
été  dit  plus  haut,  1,651,  il  s’ensuit  que  n'  est  plus  petit  que  n.  New  ton, 
en  partant  de  certaines  hypothèses  .sur  les  phénomènes  de  la  double  ré- 
fraction, avait  été  conduit  à admettre  que  l'axe,  dans  le  cas  du  spath, 
exerce  sur  la  lumière  une  action  répulsive,  de  là  le  nom  de  cristaux  à axe 
répulsif  donné  au  spath  et  à tous  les  cristaux  pour  lesquels  n'  est  plus 
petit  que  n.  Dans  le  cas  du  quartz,  on  a n'  = 1,557  et  n = 1,548,  ici 
n'  > n.  11  avait  appelé  les  corps  présentant  cette  même  propriété  des 
quartz,  cristaux  à axe  attractif.  Aujourd’hui,  ces  dénominations,  fondées 
sur  des  idées  théoriques  non  acceptables,  sont  abandonnées.  On  ap- 
pelle les  cristaux  du  premier  groupe,  pour  lesquels,  n'  — n«<0,  rm- 
taux  négatifs,  ceux  du  second,  où  n'  — n > O,  cristaux  positifs. 

1458.  Le  plan  d'incidence  coïncide  avec  la  aectlon  principale.  — 
Le  second  cas  que  nous  examinerons  est  celui  où  le  plan  d’incidence  est 
une  section  principale.  Alors,  le  rayon  extraordinaire  se  trouve  dans  le 
plan  d'incidence,  comme  cela  a toujours  lieu  pour  le  rayon  ordinaire. 
I,a  première  loi  de  la  réfraction  simple  est  donc  vérifiée  pour  ce  rayon, 
mais  la  seconde  ne  l’est  pas.  On  trouve  expérimentalementque  les  angles 
de  réfraction  r et  r'  des  rayons  ordinaires  et  des  rayons  extraordinaires, 
dans  ce  plan,  sont  liés  entre  eux  par  la  relation 

tgr'  _ B' 

ïgr  Tl  ■ 

1459.  CoBatraction»  d'Hayshena.  — Iluyghens  a indiqué  des  con- 
structions géométriques  fort  simples  qui  permettent  de  trouver  aisé- 
ment, dans  tous  les  cas,  la  direction  des  rayons  réfractés. 

Premier  cas  : Plan  et  incidence  peipendiculaire  à l'axe  du  cristal. 
— Soit  CD  724)  la  trace  du  plan 
d’incidence  sur  la  face  du  ci  istal  con- 
sidérée, soit  PS  le  rayon  incident.  Du 
point  P comme  centre.  Avec  des  rayons 
1 t 

PO  = - PE  = je  décris  des  demi-cir- 
conférences, je  mène  PK  perpendicu- 
laire à PS,  et  dans  l’angle  KI*C  j’inscris 
une  ligne  KG  parallèle  à PS,  et  dont  la 
longueur  soit  1,  j’obtiens  ainsi  le  point 
C.  De  ce  point,  je  mène  des  tangentes 
aux  demi-circonférences,  et  je  dis  que 
les  lignes  PO,  PE,  qui  joignent  le  point  P aux  points  de  tangence, 


Fig.  741. 
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représentent,  la  première,  le  rayon  ordinaire;  la  seconde,  le  rayon  ex- 
traordinaire. En  effet,  on  a PO  = PC  sin  PCO,  ou  PO  = PC  sin  OPN; 
KC  1 *1 

"’aisPC  = -nnïc  ,lïTWOU  PC  ==gj^. -Substituant,  il  vient:  . 


Ou,  enfin. 


pQ sin  OPN. 

sin  « ’ 

sini 
sin 01*N 


Donc  OPN  est  bien  l'angle  de  réfraction  du  rayon  ordinaire.  On  aura 
de  même  : 


sin  t f 
Mil  El-N  — ” • 


Par  suite,  EPN  est  l’angle  de  réfraction  du  rayon  extraordinaire. 
1460.  Deuxième  cas  : Le  plan  d'incidence  coïncide  avec  la  section 
principale  du  cristal.  — Soit  P (fig.  725)  le  point  d incidence  sur  la  face 
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du  spath,  par  le  point  P,  et  dans  le  pian  d’incidence,  menons  CB  parallèle 
à l’axe  ; menons  PK  perpendiculaire  au  rayon  incident;  PO  = nous 

répétons  ensuite  la  même  construction  que  tout  à l’heure  pour  obtenir  le 
pointe;  PO  représente  bien  la  direction  du  rayon  ordinaire,  puisqu'il 

satisfait  à la  condition  = n-  Remplaçons  la  demi-circonférence 

de  rayon  PB  par  une  demi-ellipse  dont  le  petit  axe  soit  égal  à PO  ou 

I \ 

et  le  grand  axe  à ^ • Menons  par  le  point  G une  tangente  à cette  ellipse, 

PE  est  le  rayon  extraordinaire.  En  effet,  d’après  une  propriété  connue, 
les  points  O et  E étant  sur  une  parallèle  à PN',  on  a : 

VP  = VOJÿVOP  = VOtÿOPN' 

VP  = VE/ÿVEP  = VE/ÿEPN' 
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VO/jOPN'  = VE/ÿEPN' 

ou,  enfin, 

Igr  VE  PN'  m . 

»ÿEPN'—  VO~PÔ~i?’ 

donc  EPN'  est  bien  l’angle  / cherché. 

1461.  Troisième  cas  : Le  plan  d’incidence  est  quelconque.  — l'ai' 
le  point  d’incidence  P {fig.  726),  nous 
menons  la  trace  du  plan  d’incidence 
sur  la  face  du  cristal,  et  une  ligne  AA' 
parallèle  à l’axe,  ligne  qui  n’est  pas 
généralement  contenue  dans  le  plan 
d’incidence.  Autour  de  cet  axe,  considéré 
comme  axe  de  rotation,  et  avec  la  lon- 
gueur ^ comme  rayon,  nous  décrivons 
une  sphère,  puis  un  ellipsoïde,  dont  le 
demi-pelit  axe  soit  ^ et  le  demi-grand  Fig.  7». 

i 

axe  Du  point  C obtenu  par  la  construction  géométrique  précédente, 

nous  menons  deux  plans  tangents  : l’un  à la  sphère,  l’autre  à l’ellipsoïde. 
Les  lignes  qui  joignent  le  point  P aux  points  de  tangence  représentent, 
l'une,  le  rayon  ordinaire,  l'autre  le  rayon  extraordinaire. 

Cette  construction  géométrique,  à laquelle  Huyghens  avait  été  conduit 
par  suite  de  nombreux  essais,  a été  vérifiée  de  la  manière  la  plus  com- 
plète par  un  grand  nombre  d’expériences;  elle  présente,  sous  une  forme 
synthétique  très-élégante  toutes  les  lois  de  la  double  réfraction.  Du 
reste,  les  constructions  que  nous  avons  données  pour  les  deux  pre- 
miers cas  se  déduisent,  comme  des  corollaires,  de  la  construction  plus 
générale  indiquée  en  dernier  lieu. 

1462.  Entre-eroteemeat  des  faisceaux  dans  le  spath.  — La  con- 
naissance de  la  marche  du  rayon'ordinaire  et  du  rayon  extraordinaire 
dans  les  cristaux  biréfringents  permet  d’expliquer  le  fait  suivant,  ob- 
servé par  Monge.  Si  on  regarde  à travers  un  cristal  naturel  de  spath 
un  objet  quelconque  placé  à une  certaine  distance,  un  point  noir  P,  par 
exemple  {fig.  727),  on  aperçoit  deux  images,  l’une  en  F,  l’autre  en  P". 
Mais  si,  au-dessous  du  cristal  et  dans  le  sens  indiqué  par  la  flèche, 
on  fait  glisser  un  écran  CG'  qui  arrête  successivement  les  faisceaux 
incidents  venant  de  P ; on  remarque  que  les  deux  images  disparaissent 
dans  un  ordre  inverse  de  celui  que  ferait  supposer  le  sens  du  déplace- 
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ment  de  l’écran  : P"  d’abord,  P' ensuite.  Cela  tient  à l’entre-croisement 
des  faisceaux  ordinaire  et  extraordinaire  RK,  R'K',  qui  a lieu  dans  l’in- 

téKieur  du  cristal.  La  ligure 
rend  compte  de  la  mar- 
che des  deux  faisceaux. 
L’œil  est  en  SS';  les  rayons 
qui  lui  arrivent  suivant  RS 
et  R'S'  sont  respectivement 
parallèles  aux  faisceaux  in- 
cidents PK,  PK'  tombant  sur 
la  face  d’incidence  MN.  Cela 
doit  être,  puisque  le  milieu 
réfringent  est  terminé  par 
des  faces  parallèles.  L’in- 
égale valeur  des  deux  in- 
dices rend  nécessaire  l’entre-croisement  observé.  Alors  l’écran  CC',  dans 
son  mouvement  progressif,  interceptant  d’abord  le  faisceau  incident 
PK,  empêche  RS  d’arriver  à l’œil  ; l’image  P"  doit  donc  disparaître  la 
première. 

1463.  ÜHIIem.  biréfrini^eato  aatreH  que  lea  cristaux.  — Nous  de- 
vons ajouter  que  les  cristaux  à un  axe  ne  sont  pas  les  seules  substances 
qui  présentent  le  phénomène  de  la  double  réfraction.  Prenez  un  corps 
transparent  parfaitement  homogène  et  non  cristallisé,  et,  par  un  pro- 
cédé quelconque,  un  moyen  mécanique,  par  exemple  : la  compression, 
la  flexion,  etc. , faites  varier,  dans  une  direction  seulement,  la  distance  des 
molécules  de  manière  à rendre  l’élasticité  variable  autour  d’un  point,  et 
vous  lui  ferez  acquérir  quelques-unes  des  propriétés  d’un  milieu  biré- 
fringent. Ainsi,  un  prisme  de  verre  qu’on  comprime  à l’aide  d’un  étau 
dans  le  sens  de  sa  longueur,  une  lame  de  verre  qui  exécute  des  vibra- 
tions transversales,  manifestent  dans  tous  les  points  où  l’élasticité  a 
éprouvé  des  variations  symétriques,  la  propriété  de  biréfringence. 

1464.  Application  de  la  double  réfraetlon.  — Lunette  de  Boefaun. 
— La  lunette  de  Rochon,  ou  micromètre  à double  image,  dont  le  prin- 
cipe repose  sur  les  phénomènes  de  la  double  réfraction  permet  de  me- 
surer la  distance  qui  sépare,  d’un  objet  de  grandeur  connue,  l’observa- 
teur muni  de  la  lunette,  ou,  inversement,  d’estimer  la  grandeur  de 
l’objet  dont  on  connaît  la  distance.  Un  prisme  rectangle  de  quartz 
ABLA'B'f/  (/iÿ.  728)  dont  les  arêtes  CC',  BB',  AA'  dont  parallèles  à 
l’axe  du  cristal  est  achromatisé  par  un  prisme  rectangle  de  même 
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substance otco'fr'c',  identique  quant  à la  forme,  mais  dont  la  face  aba'  b'  est 
perpendiculaire  à l’axe.  Un  rayon  SP,  qui  tombe  normalement  sur  cette 
face  aba'b',  figurée  en  coupe,  par 
la  ligne  ab  (fig.  729)  pénètre,  sans 
déviation  et  sans  dédoublement, 
jusqu’à  la  face  hypotliénuse  a.\. 

En  0,  le  plan  d’incidence  est  per- 
pendiculaire à l'axe;  la  double 
réfraction  se  produit;  le  rayon 
ordinaire  continue  sa  marche  en 
ligne  droite  QGO,  car  il  ne 
change  pas  de  milieu,  tandis 
que  le  rayon  extraordinaire  dé- 
vie en  se  rapprochant  de  la  nor- 
male, et  prend  la  direction  QH, 
puis,  en  passant  dans  l’air,  il  s’éloigne  de  la  normale  dans  la  direction 
HV.  Or  il  est  facile  de  calculer  l’angle  6 que  font  les  deux  rayons  à 
leur  émergence.  On  a,  d’après  la  loi  établie  plus  haut  (1457)  : 

sina n'  sinS  

sin  r n sin(a  — r) 


Fig.  "is. 


a étant  connu  à l’avance,  c’est  l’angle  hab  du  demi-prisme  ; 1 angle  r 
sera  fourni  par  la  première  équation  ; en  mettant  à la  place  de  r sa 
valeur  dans  la  seconde,  on  aura  celle  de  6. 

La  valeur  de  6,  qui  est  constante  pour  un  môme  prisme,  puisqu’elle 
ne  dépend  que  de  a,  de  n et  de  n',  est  en  général  assez  petite;  ainsi, 
pour  a = 50“,  6 a pour  valeur  1 9'50,  et  pour  a = 60",  6 est  encore  un 
peu  plus  petit  que  1". 

1465.  Ceci  connu,  supposons  l’œil  de  l’observateur  placé  en  O 
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{fig.  730),  derrière  un  prisme  de  Hoclion  construit  comme  il  vient  d’être 
dit;  supposons,  de  plus,  le  point  lumineux  en  avant  du  prisme  et  à 
une  assez  grande  distance,  vers  1.  Quelques-uns  des  faisceaux  émanés 


de  1 ne  pourront,  à leur  émergence  du  prisme,  envoyer  vers  l’œil  que 
des  rayons  ordinaires  qui,  prolongés,  feront  apparaître  en  1„  l’image 
ordinaire  du  point;  d’autres  faisceaux  voisins  des  précédents  donneront 
à leur  émergence  du  prisme  des  rayons  extraordinaires  qui  permettront 
à l’œil  d’apercevoir  en  1«  l’image  extraordinaire  du  même  point  lumineux. 
La  figure  730  donne  le  tracé  de  ces  différents  rayons. 

1466.  Lorsque,  au  lieu  d’un  point  I,  se  trouvera  devant  l’instrument 
un  objet  IJ,  il  est  facile  de  comprendre,  ensuivant  la  marche  des  divers 
rayons  sur  la  figure  730,  que  l’observateur  placé  en  O devra  apercevoir 
deux  images  distinctes  de  l’objet,  l’une  ordinaire,  I„  J„,  l’autre  extraor- 
dinaire, L Jj.  Les  images  seront  généralement  écartées  l’une  de  l’autre  ; 
mais  il  est  évident  qu’en  faisant  varier  convenablement  la  distance  du 
prisme  à l’objet,  on  pourra  toujours  les  rapprocher  au  point  de  les  mettre 
en  contact,  Ij  se  confondant  alors  avec  J„.  C’est  dans  ces  conditions 
que  la  figure  a été  construite. 


Le  prisme  de  Rochon  est  placé  dans  l’intérieur  d’une  lunette  astrono- 
mique, perpendiculairement  à son  axe,  entre  l’objectif  L et  son  foyer 
principal.  Dés  lors  l’image  réelle  qui  se  formait,  renversée  au  foyer,  avant 
l’interposition  du  prisme,  s’y  trouvera  encore,  constituant  cette  fois  une 
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iiiiagu  uiHÜiiaira  mn  {fitj,  751);  car  les  rayons  qui  la  rurnieiit  élaiil 
très-peu  inclinés  sur  l’axe  de  la  lunette,  peuvent  être  considérés  cuniine 
tombant  normalement  sur  le  prisme.  L’œil,  placé  derrière  l’oculaire, 
apercevra,  en  outre,  l’image  extraordinaire  Ln,  qui  aura  sensiblement 
la  même  grandeur  que  la  précédente,  et  qui  sera  placée  à côté  d’elle. 
On  pourra  alors,  par  un  déplacement  convenable,  donné  au  prisme, 
amener  les  images  en  contact  coiiune  dans  le  cas  précédent  (/ij;.  750). 

1467.  Calcul  relatif  A la  lunette  de  Rocbon.  — Appelons  k la- gran- 
deur de  l’image,  a l’angle  qu’elle  sous-tend  au  centre  Ü de  l’objectif,  a est 
donc  le  diamètre  apparent  de  l’objet  vu  du  point  0,  f la  distance 
focale  principale  de  l'objectif,  S l’angle  de  duplication  ; c'est  une  con- 
stante pour  le  prisme  employé,  et  d la  distance  à laquelle  on  a été 
obligé  de  placer  le  prisme  de  l’image  pour  obtenir  le  contact  en  n.  .\ous 
aurons  : 

h — aige  h = ftg<n 

par  suite 

digè  = flgtx. 

OU 

lga  = d-y- 

Mais  ^est  une  constante  pour  une  même  lunette  de  itochon.  Appc- 
lons-la  c,  nous  aurons  : 

tga.  = cd 

D’autre  part,  si  11  est  la  hauteur  vraie  de  l’objet,  et  D sa  distance  à 1a 
lunette,  on  aura  : 

H , 

D = ^!/“’ 

d’où 


l’ai  conséquent,  si  l’un  des  ternies  du  rapport  g est  donné,  on  en 

conclura  l’autre  ; il  suffira  de  viser  l’objet  avec  la  lunette  et  d’estimer 
sur  rinstrument  la  valeur  de  d;  à cet  effet,  une  rainure  latérale  est 
pratiquée,  suivant  une  arête  dans  le  tube  cylindriijue  qui  forme  la  lu- 
nette, et  un  bouton  extérieur  qui  est  fixé  à la  monture  du  prisme 
permet  de  le  déplacer  d’une  manière  progressive.  Le  long  de  la  rainure 
est  tracée  une  graduation  qui  donne  d,  ou  plutôt  la  valeur  du  produit  ed 
pour  chaque  position  que  l’on  fait  occuper  au  prisme. 

Quant  à la  constante  c,  on  peut  déterminer  sa  valeur,  une  fois  pour 
II.  31 
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toutes,  en  plaçant  une  mire  de  hauteur  connue  H'  à une  distance  connue 
b',  regardant  à travers  la  lunette,  et  cherchant  sur  l’instrument  lui- 
même  quelle  est  la  valeui'  d' qui  se  rapporte  cette  fois  à la  position  du 
prisme  biréfringent  pour  que  les  deux  images  de  la  mire  soient  en 
contact.  Alors  de  l’équation 


on  peut  déduire  la  valeur  de  c,  qui  seule  est  inconnue. 

1468.  Emploi  dn  prianie  de  Rochon  pour  meanrer  le  iroasiiMe- 
ment  des  inneucs.  — Ârago  a encore  employé  le  prisme  biréfringent 
de  Rochon  à la  mesure  du  grossissement  des  lunettes.  Voici  sa  mé- 
thode : 11  regardait  une  mire  avec  la  lunette  dont  il  voulait  évaluer  le 
grossissement,  et  plaçait  le  prisme  biréfringent  entre  l’œil  et  l'oculaire, 
puis  il  faisait  avancer  ou  reculer  la  mirejusqu’à  ce  que  les  deux  images 
auxquelles  le  prisme  donnait  naissance,  fussent  en  contact.  Le  grossis- 
sement cherché  était  alors  égal  au  rapport  de  l'angle  6 de  duplication 
et  du  diamètre  apparenta  de  la  mire.  Il  restait  à obtenir  lu  valeur  de  cha- 
cune de  ces  deux  quantités,  a était  estimé,  dans  chaque  expérience, 
d’une  manière  rigoureuse  par  la  mesure  du  diamètre  réel  de  la  mire  et 
dé  la  distance  à laquelle  elle  se  trouvait.  Quant  à l’angle  S,  on  l'éva- 
luait une  fois  pour  toutes  pour  le  prisme  employé.  A cet  effet,  on  regar- 
dait directement  à travers  son  épaisseur,  sans  l’emploi  d’aucune  lunette, 
une  mire  de  hauteur  connue  / qu’on  déplaçait  par  tâtonnement  à une 
distance  S pour  que  le  contact  des  deux  images  eût  lieu.  Alors  ou  avait  : 


D'où  l’un  déduisuit  la  valeur  de  £. 
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1469.  bans  l’étude  qui  vient  d’être  laite  de  la  transmission  de  la 
lumière  par  les  milieux  biréfringents,  nous  ne  nous  sommes  jamais 
occupés  des  intensités  relatives  des  deux  faisceaux  émergents.  C’est 
qu’en  effet,  pour  les  conditions  simples  dans  lesquelles  nous  nous 
sommes  placés,  le  fait  observé  est  toujours  le  même  : l’image  ordinaire 
et  l’image  extraordinaire  offrent  des  intensités  égaies.  Il  n’en  est  plus 
ainsi  lorsque  la  lumière  incidente,  avant  de  pénétrer  dans  le  spath,  a 
déjà  traversé  un  cristal  à un  axe  ; nous  allons  voir  que  le  fait  de  cette 
transmission  préalable  a modifié  profondément  le  faisceau  lumineux  et 
lui  a imprimé  des  qualités  spéciales,  une  sorte  de  dissymétrie. 

1470.  Analjrsedeti  propriété»  dea  falsceaax  ordlaaires  et  extraor- 
dinaire». — Prenons  d’abord  isolément  le  rayon  ordinaire  a„,  fourni 
par  un  premier  spath  A,  et  faisons-le  tomber  sur  un  second  spath  B. 
Généralement  il  se  partage  en  deux  rayons,  l’un  que  nous  appellerons 
encore  ordinaire  b„,  l’autre  extraordinaire  fc,.  Ces  deux  rayons  donnent 
en  général  à leur  sortie  de  B des  images  d’intensités  différentes  ; mais  le 
rapport  de  leui-s  intensités  dépend  de  l’angle  que  fait  la  section  princi- 
pale de  B avec  celle  de  A.  Si  les  deux  sections  sont  contenues  dans  un 
plan  commun,  si  elles  se  confondent,  les  deux  images  b„,  be  se  réduisent 
à une  seule  b„.  C’est  comme  si  les  deux  spaths  avaient  formé  un  cristal 
unique.  Si  l’on  fait  tourner  le  cristal  B de  manière  à ce  que  l’angle  a, 
que  vont  faire  les  sections  principales  des  deux  sections,  aille  en  crois- 
sant, on  voit  l’image  I»,  apparaître  d’abord  très-faible;  puis  croître  en 
intensité  de  plus  en  plus,  à mesuie  que  b„  décroît.  Pour  a = 45®6j  = A,. 
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a continue  à croître  au  delà  de  45'’,  alors  b,  l’emporte  de  plus  en  plus 
en  intensité  sur  et  pour  a=90"  l'image  s’est  éteinte  complétemeiif 
et  bt  a pris  son  éclat  maximum.  A partir  de  a = 90“  jusqu'à  a = 180“, 
l’inverse  a lieu,  bo  réparait,  son  intensité  va  croissant,  en  même  temps 
be  s’affaiblit;  pour  a =155“,  les  deux  images  redeviennent  égales,  cl 
pour  a = 180“  be  s’éteint  et  bo  possède  son  intensité  ma.vimum.  De  180" 
à 560“,  les  deux  images  repassent  pai  ; ^thèmes  variations  ; ces  change- 
ments d’intensilé  peuvent  être  tous  résumés  dans  le  tableau  suivant  : 


a = ü une  seule  image,  à.. 

a > O 90* diminue,  be  augraenle. 

a = 4b* b,  = be. 

a=9ü* une  seule  image,  ét 

a>90*<180“ be  diminue,  b,  augmente. 

a = 135* be  = b.. 

a=  180* une  seule  image  bo. 


Des  résultats  tout  à fait  analogues  sont  obtenus  quand  on  fait  tom- 
ber sur  le  spath  B le  rayon  extraordinaire  Ue  fourni  par  le  spath  A.  On 
peut  les  résumer  ainsi  : 

a~0 une  seule  image,  €e. 

a>0<90° 6c  diminue,  6.  augmente. 

a — 4b* 6e  — So. 

a = 90* une  seule  image,  6g. 

a>90*<  180“ 6,  diminue,  6c  augmenle. 

a aa:  135*  ..T,.....,..  6g  6c. 
a = 180* une  seule  image  6c. 

1171.  Loi  de  naïua.  — En  résumé,  quand  un  objet  lumineux  est 
regardé  à travers  deux  spaths  superposés,  on  aperçoit  en  général  quatre 
images  de  cet  objet  : deux  plus  faibles,  deux  plus  intenses.  Elles  ont 
toutes  la  même  intensité  quand  les  sections  principales  des  deux  crislaux 
font  un  angle  de  45“.  Les  quatre  images  se  l éduisent  à deux,  dans  quatre 
positions  rectangulaires  ; celles  où  les  sections  principales  sont  paral- 
lèles ou  perpendiculaires  entre  elles. 

Les  variations  d’intensité  des  quatre  images  ont  été  évaluées  numéri- 
quement par  les  méthodes  photomélriqucs  ; elles  s’expriment  d’une 
manière  très-simple  : et  gj  varient  piopoiTiunnellcmenl  à cos*  a;  be  et 

§0  varient  proportionnellement  à sin*  a.  Cette  loi  du  phénomène  porte  le 
nom  de  loi  de  Malm,  du  nom  du  physicien  qui  l’a  découverle. 

147!2.  Lumière  polarlicèe.  = La  lumière  qui  a été  transmise  par  un 
milieu  biréfringent  a perdu,  par  le  fait  même  de  cette  transmission, 
les  caractères  de  la  lumière  naturelle  ; on  l’a  nommée  lumière  pola- 
risée. De  plus,  les  deux  rayons,  l’ordinaire  et  l’extraordinaire,  quoique 
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identiques  en  apparence,  manifestent  des  propriétés  différentes  quand 
la  section  principale  d'un  cristal  à un  axe  se  présente  à eux  suivant 
tel  ou  tel  azimut.  Leur  polarité  n’est  donc  pas  identique?  Ces  deux 
faits,  qui  ont  été  mis  ici  en  évidence  par  le  phénomène  de  la  double 
réfraction,  peuvent  l’être  aussi  par  l’emploi  d’une  surface  réfléchis- 
sante. Ainsi,  qu’on  fasse  tomber  le  rayon  a„  fourni  par  le  premier  spath, 
sur  une  lame  de  verre,  avec  une  inclinaison  de  sur  la  surface,  on 
reconnaîtra  que  ce  rayon  sera  réfléchi  à la  façon  d’un  rayon  de  lumière 
naturelle  si  le  plan  d’incidence  sur  le  verre  coïncide  dans  ce  cas  avec 
la  section  principale  du  spath  A,  ou  bien  l’angle  a des  deux  plans  égale 
zéro.  Mais  si  « est>0  et  va  croissant,  l’intensité  du  rayon  réfléchi  dimi- 
nue, quoique  l’inclinaison  de  la  lumière  sur  la  surface  vitreuse  ne  varie 
pas;  pour  a = 90“,  la  réflexion  n’a  plus  lieu,  l’intensité  du  rayon  réflé- 
chi est  nulle.  Elle  va  croissant  à partir  de  90“  pour  atteindre  son  maxi- 
mum à 180°,  lorsque  le  plan  d’incidence  se  confond  de  nouveau  avec  la 
section  principale.  On  voit  encore  là  se  manifester  cet  état  de  dissymétrie 
du  rayon  et  se  prononcer  clairement  la  polarité  qui  lui  appartient.  Si 
au  lieu  de  a„  on  fait  servir  le  rayon  a,  à la  môme  expérience,  on  trouve 
pour  a = O l’intensité  du  rayon  réfléchi  nulle,  et  pour  « = 90“  l’inten- 
sité de  ce  rayon  maximum. 

1475.  PoiariHatian  par  réo«xioa.  — La  lumière  naturelle  peut  être 
convertie  en  lumière  polarisée  par  d’autres  méthodes  que  celle  de  la 
double  réfraction  ; la  réflexion  et  la  réfraction  simples  peuvent  opérer  la 
même  conversion.  Sur  une  plaque  de  verre  noir  non  étamée  MM,,  placée 


M, 

Fiî.  TSÎ. 


à l’extrémité  d’un  tube,  et  faisant  avec  l’axe  PP'  de  ce  tube  un  angle 
P'PM,  (fig.  752)  égal  à 55“  2.5',  on  fait  tomber  un  rayon  de  lumière 
naturelle  dans  une  direction  SP  telle  que  l’angle  SPM  égale  aussi  55“2.5'’. 
Dans  ces  conditions,  la  lumière  se  (réfléchit  suivant  PP'.  On  la  reçoit 
en  P'  sur  un  spath  dont  la  section  principale  coïncide  avec  le  plan  d’in- 
cidence SPP'  du  rayon,  et  on  constate  que  le  rayon  réfléchi  PP'  traverse 
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le  spath  et  donne  une  seule  image  qui  est  identique  par  ses  propriétés  à 
l’image  b„  déjà  obtenue.  Il  y a deux  images,  b„,  b,,  d’inégale  intensité 
quand  la  section  principale  fait  un  angle  avec  le  plan  primitif  de  ré- 
flexion du  rayon  sur  le  plan  noir.  Les  deux  images  sont  égales  quand 
cet  angle  e.st  de  45°.  Enfin,  b„  s’éteint  et  b,  apparaît  seul  quand  les  deux 
plans  sont  perpendiculaires.  En  un  mol,  le  rayon  réfléchi  PP'  se  comporte 
comme  le  ferait  un  rayon  ordinaire  sortant  d’un  cristal  biréfrin- 
gent dont  la  section  principale  serait  parallèle  au  plan  SPP'. 

Le  plan  d’incidence  SPP',  dans  lequel  la  lumière  naturelle  se  trans- 
forme par  voie  de  réflexion  en  lumière  polarisée,  a été  appelé  plan  de 
polarisation.  Nous  dirons,  par  suite,  comme  conséquence  des  résultats 
d’expérience  qui  ont  été  indiqués  dans  le  chapitre  de  la  Double  réfraction 
et  dans  les  paragraphes  précédents,  qu’un  rayon  de  lumière  naturelle, 
par  sa  transmission  dans  un  cristal  à un  axe,  se  convertit  en  un 
rayon  ordinaire  polarisé  dans  le  plan  de  la  section  principale  et  (1472) 
un  rayon  extraordinaire  polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire  à la 
section  principale. 

Si  l’on  fait  tourner  la  glace  MM,  de  manière  à changer  l’angle  d’inci- 
dence du  rayon  SP  avec  la  surface,  et  qu’en  même  temps  on  fasse  mou- 
voir le  tube  de  telle  sorte  que  le  nouveau  rayon  réfléchi  suive  toujours 
l’axe  PP',  on  reconnaît  que,  dans  ces  conditions  nouvelles,  la  lumière 
réfléchie  renferme  d’autant  moins  de  lumière  polarisée  que  l’angle  SP.M 
s’écarte  davantage  de  35”, 25.  Aussi  a t-on  nommé  cet  angle  de  55“,25 
Vangle  de  polarisation  pour  le  verre.  En  général,  pour  un  corps  quel* 
conque,  solide  ou  liquide,  l’angle  de  polarisation  sera  l’angle  que  doit 
faire  un  rayon  incident  de  lumière  naturelle  avec  la  surface  polie  de  ce 
corps  pour  que  le  rayon  réfléchi  soit  polarisé  au  maximum. 


K-, 


1474.  Loi  de  Brewster.  — Brewster  a énoncé  le  premier  une  loi  très- 
simple  concernant  l’angle  de  polarisation, 
et  qui  permet  d’en  déterminer  a priori  la 
valeur  par  la  seule  connaissance  de  l’in- 
dice de  réfraction  du  corps  étudié.  La 
tangente  de  l'angle  de  polarisation  d'une 
substance  est  égale  à l'inverse  de  l'indice 

de  réfraction  de  cette  substance  J g 

Cela  revient  à dire  que  l’angle  de  pola- 
risation est  toujours  tel  que  le  rayon  réfléchi  est  perpendiculaire  au 
rayon  réfracté.  En  effet,  soient  IP  (fig.  733)  le  rayon  incident  formant 
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avec  la  normale  PN  un  angle  i égal  à (90*—  «),  PR  le  rayon  réfléchi,  PK 
le  rayon  réfracté  dans  la  lame  transparente  L.  On  a,  d’après  les  lois  de 
la  réfraction  simple  : 

sin  (00"—  a)=  n sin  r. 
ou 

sin  r 1 
cos  à 

ou  bien 

1 • 

Sin  r tp  « = - sin  a. 

a étant  l’angle  de  polarisation.  Mais  d’après  la  loi  de  Brewster 
tg  a donc  sinr=sin  a,  a = r,  l’angle  RPR  est  droit. 

Cette  loi  n’a  une  signification  réelle  qu’autant  que  la  réflexion  n’a 
pas  lieu  à la  surface  d’un  cristal  biréfringent. 

1475.  Appareil  de  Biot.  — l’our  prouver  que  la  lumière  naturelle 
est  polarisée  quand  elle  a été  réfléchie  par  un  corps  sous  une  incidence 


S 


convenable,  nous  nous  sommes  servis  tout  A l’heure  d’un  rhomboïde 
de  spath  qui  recevait  le  faisceau  renvoyé  par  la  surface  réfléchissante. 
On  peut  tout  aussi  bien  employer  un  second  miroir.  La  figure  754  donne 
une  idée  de  l’appareil  imaginé  à cet  effet  par  M.  Biot.  Un  tube  dont  l’axe 
est  représenté  ici  par  PP',  est  muni  de  deux  diaphragmes  intérieurs  qui 
dirigeront  les  faisceaux  lumineux  suivant  cet  axe;  il  porte,  à chacune  de 
ses  extrémités,  un  tambour  cylindrique  T disposé  comme  celui  de  la 
figure  755,  auquel  on  peut  imprimer  un  mouvement  de  rotation  autour 
de  PP'.  Aux  deux  extrémités  d’un  même  diamètre,  deux  arêtes  du 
cylindre,  qui  constitue  le  tambour,  se  prolongent  sous  forme  de  deux 
tiges  de  cuivre  parallèles  supportant  l’axe  de  rotation  d’un  miroir  plan 
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non  êlamé  (glace  noire  polie).  A l’aide  d’un  cercle  gradué  qui  est  fixé  à 
l’axe  de  chaque  miroir,  on  peut  donner  à la  surface  réfléchissante  telle 
inclinaison  que  l’on  veut  sur  l’axe  du  tube  — 35°, 25,  quand  il  s’agit, 

comme  ici,  du  verre  ordinaire. 
— Cela  fait,  le  miroir  MM,  ayant 
désormais  une  position  fixe,  on 
rend  le  miroir  M'M,'  parallèle  à 
MM,  ; les  deux  plans  SPP',  PP'N' 
coïncident  alors,  et  on  constate 
(]ue  le  rayon  PP',  polarisé  dans 
le.  plan  SPP',  se  réfléchit  sui- 
vant P'R,  et  que  l’intensité  de 
la  lumière  réfléchie  est  maxi- 
mum. Le  résultat  est  le  même 
si  M'M,'  est  disposé  comme 
l’indique  la  figure  73fi,  de 
manière  à ce  que  sa  surface 
forme,  avec  l’axe  PP'  du  tube, 
un  angle  de  35°,25,  et  que  la 
Fig.  755.  normale  en  P'  soit  dans  le 

plan  SPP';  dans  ce  cas,  le  plan  d’incidence  du  rayon  polarisé  sur  le 
second  miroir  coïncide  avec  le  plan  de  polarisation  de  ce  rayon,  et  la 
quantité  de  lumière  réfléchie  est  maximum  comme  dans  le  premier  cas. 


Si  maintenant  MM,,  demeurant  immobile,  on  tourne  le  tambour  qui 
porte  M'M,',  de  manière  à faire  croître  l’angle  que  fait  le  plan  d’incidence 
sur  le  second  miroir  avec  le  plan  primitif  de  polarisation  du  rayon;  on 
reconnaît  que  la  lumière  réfléchie  va  décroissant,  et  l’extinction  est 
complète  quand  les  deux  sont  perpendiculaires.  On  remarquera  que  la 
rotation  du  tambour  ne  change  rien  à l’angle  de  PP'  avec  la  surface 
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jrfu  miroir,  seulement  la  normale  à M'M/  décrit  un  cône  autour  de  PI*', 
'et,  par  suite,  le  plan  PP'N'  d’incidence  sur  le  second  miroir  tourne  lui- 
même  autour  de  cette  ligne. 

1476.  Nous  avons  dit  que,  pour  communiquer,  par  voie  de  réflexion, 
au  faisceau  de  lumière  naturelle  le  maximum  de  polarisation,  il  fallait 
que  l'angle  du  faisceau  avec  la  surface  eût  une  valeur  déterminée  pour 
chaque  substance.  Cela  est  vrai  quand  on  n’a  recours  qu’à  une  seule  ré- 
flexion; mais  quand  on  dispose,  par  exemple,  les  deux  miroirs,  comme 
l'indique  la  figure  757,  de  manière  à obtenir  plusieurs  réflexions  succes- 
sives, le  rayon  incident  SP  peut  tomber  sur  la  surface  MN,  sous  un  angle 
différent  de  l’angle  de  polarisation,  et  cependant  le  rayon  TV  obtenu 


après  un  nombre  suffisant  de  réflexions,  être  aussi  complètement  pola- 
risé que  possible. 

On  prouve  aussi,  par  expérience,  que  la  seconde  surface  d’une  lame 
transparente  polarise,  par  voie  de  réflexion,  le  rayon  de  lumière  natu- 
relle qui  lui  arrive  à travers  l’épaisseur  de  la  lame,  sous  le  même 
angle  et  dans  les  mêmes  conditions  que  la  face  antérieure. 

1477.  PoIarisiMlon  par  rérraption  nlmple.  — Pile  de  f|Iacen.  — 
La  réfraction  simple  polarise  la  lumière  naturelle  dans  un  plan  perpen- 
diculaire au  plan  d’incidence.  Pour  obtenir  le  maximum  d’effet,  le  rayon 
lumineux  doit  tomber  sur  la  surface  de  séparation  des  deux  milieux, 
sous  l’angle  de  polarisation.  On  peut  vérifier  par  expérience  ce  fait  im- 
portant en  recevant  le  rayon  qui  s’est  réfracté  dans  une  lame  de  verre  à 
faces  parallèles,  sous  l’incidence  de  55‘’,25,  sur  un  rhomboïde  de  spath 
ou  sur  un  second  miroir.  La  lumière  réfractée,  de  même  que  la  lumière 
réfléchie,  n’ésl  polarisée  qu’en  partie,  mais  on  peut  polariser  complè- 
tement le  faisceau  en  lui  faisant  subir  des  réfractions  successives  à tra- 
vers plusieurs  lames  de  verre  constituant  ce  qu’on  a appelé  une  pile  de 
fllacex  (fig.  755). 

En  effet,  le  rayon  incident  formé  parla  lumière  naturelle  se  réfléchit 
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en  partie  sur  la  surface  de  la  première  lame,  et  est  en  partie  réfractée. 
La  portion  réfractée  se  compose  de  rayons  polarisés  dans  un  plan  per- 
pendiculaire au  plan  d’incidence  et  de  lumière  naturelle;  la  partie  po- 
larisée ne  peut  se  réfléchir  sur  la  seconde  face,  puisque  son  plan  de  po- 
larisation est  perpendiculaire  au  plan  d’incidence  sur  cette  seconde  face, 
elle  pénétre  dans  la  seconde  lame.  Au  contraire,  la  lumière  naturelle 
qui  l’accompagne  est  en  partie  réfléchie,  en  partie  réfractée  ; elle  four- 
nit donc  une  nouvelle  quantité  de  lumière  polarisée  qui  s’ajoute  à la  pré- 
cédente. On  voit  ainsi  que,  par  l’emploi  d’un  nombre  suffisant  de  lames, 
on  arrivera  à une  polarisation  complète  du  rayon  réfracté. 

1478.  PoiariiMsar*.  — Anaijsears.  — On  donne  le  nom  de polarisetir 
à tout  appareil  destiné  à convertir  la  lumière  naturelle  en  lumière  pola- 
risée. On  appelle  analyseurs  les  instruments  servant  à reconnaître  la 
polarisation  soit  partielle,  soit  totale,  d’un  faisceau  lumineux,  et  à assi- 
gner le  plan  de  polarisation  de  ce  faisceau.  En  général,  le  même  appareil 
peut  servir  suivant  les  circonstances  dans  lesquelles  on  l’emploie,  ou 
de.polariseur  ou  d’analyseur. 

Une  lame  de  glace  noire  (fig.  7581,  recevant  sous  l’angle  de  35®,25 
le  faisceau  qui  lui  arrive,  le  polarisera,  s'il  est  constitué  par  de  la  lumière 
naturelle,  et  jouera  ainsi,  dans  ce  premier  cas,  le  rôle  de  polariseur.  Si, 


Fig.  “58.  Fig.  739. 


au  contraire,  on  fait  tomber  sur  elle,  avec  la  même  inclinaison,  un 
rayon  dont  la  polarisation  partielle  ou  totale  soit  douteuse  ou  inconnue, 
il  suffira  de  faire  tourner  le  miroir  autour  de  l’axe  du  tambour  T,  axe  qui 
représente  la  direction  du  rayon  incident,  et  de  voir  si  le  rayon  réfléchi 
conserve,  oui  ou  non,  une  intensité  constante.  Si  l’intensité  ne  varie 
pas,  on  a affaire  à de  la  lumière  naturelle.  Si  l’intensité  change  dans 
les  différents  azimuts,  il  y a polarisation,  et  le  plan  de  polarisation  est 
perpendiculaire  au  plan  d'incidence  pour  lequel  l’intensité  est  minimum. 
Le  plan  de  polarisation  est  donc  ainsi  déterminé.  Enfin,  si  leminimum d’in- 
tensité est  représenté  par  zéro,  le  faisceau  étudiées!  complètement  pola- 
risé. — Dans  ce  second  cas,  le  verre  noir  a rempli  l’office  d'amly.seur. 
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La  pile  de  glaces  {fig.  739)  peut  de  même  remplir,  au  gré  de  l’opé- 
rateur, cette  double  fonction.  D'abord  elle  polarisera  un  rayon  de  lumière 
naturelle  perpendiculairement  à son  plan  d’incidence.  Ensuite,  placée 
sur  le  trajet  d’un  rayon  déjà  polarisé,  et  traversée  par  lui,  elle  produira 
le  maximum  d’extinction  quand  le  plan  d'incidence  du  rayon  sera  pa- 
rallèle à son  plan  de  polarisation,  elle  constituera  celte  fois  un  analy- 
seur véritable. 

Le  rhomboïde  de  spath  peut  être  employé  à ces  deux  titres,  seule- 
. ment  il  est  préférable  de  donner,  dans  ce  cas,  à la  substance  cristalli- 
sée, la  forme  d’un  prisme  biréfringent  qui  sépare  davantage  les  deux 
images.  Ce  prisme  de  spath  est  achromalisé  par  un  prisme  de  verre 
(fig.  740).  Nous  savons  que,  par  une  transmission  de  ce  genre,  le  rayon 
ordinaire  est  toujours  polarisé  dans  le  plan  de  la  section  principale,  et 
le  rayon  extraordinaire  dans  un  plan  perpendiculaire  à la  section  prin- 
cipale. On  peut  intercepter  j, 

l’un  des  rayons  avec  un 
diaphragme  convenable-  ^ 
ment  disposé,  et  alors  uti-  Z— 

User  à son  pré  l'autre  rayon, 
qui  sera  polarisé  dans  un 
plan  connu;  mais  une  dis- 
position simple  permet  d’obtenir  le  même  effet  sans  recourir  à l’emploi 
d’un  diaphragme. 

1479.  Prisme  de  Xieoi.  — On  prend  un  prisme  de  spath  différant 
de  la  forme  primitive  en  ce  que  les  quatre  arêtes  latérales  AD,  BD',  CC',  B'A' 
(fig.  74t)  ont  une  longueur  égale  à 3,7,  la  longueur  de  l'arête  de  base 
AB.  Par  un  trait  de  scie,  on  partage  le  prisme  en  deux  moitiés,  suivant 
un  plan  passant  par  les  sommets  des  deux  triédres  formés  de  trois  angles 
plans  obtus  entre  eux.  Les  nouvelles  surfaces  de  section  ainsi  obtenues 
dans  chaque  moitié  de  prisme  sont  collées  l'une  contre  l’autre  après 
avoir  été  repolies  avec.  soin.  On  interpose  entre  elles,  au  moment  de 
leur  juxtaposition,  une  mince  couche  de  baume  du  Canada  dont  l’indice 
de  réfraction  est  compris  entre  1,654  et  1,485,  indices  de  réfraction 
ordinaire  et  extraordinaire  du  spath.  De  cette  façon,  quand  un  rayon  de 
lumière  naturelle  arrive  dans  la  direction  FA,  parallèle  aux  arêtes  du 
prisme,  il  se  bifurque,  le  rayon  ordinaire  arrive  à la  face  de  jonction, 
se  réfléchit  totalement,  et  il  sort  seulement  du  prisme  le  rayon  extraor- 
dinaire polarisé  dans  un  plarf  perpendiculaire  à la  section  princi- 
pale. Le  cône  des  rayons  émergents  n’a  pas  un  angle  très-considé- 
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rable  i;  dans  les  conditions  ordinaires  des  prismes  de  spath  employés, 
cet  angle  ne  dépasse  guère  50  degrés.  M.  Foucault  substitue  à la  couche 
de  baume  du  Canada  une  mince  lame  d’air,  et  de  cetle  manière  on  peut 
se  procurer  le  polariseur  de  Nicol  sans  recourir  à 
des  prismes  d’une  grande  longueur.  Il  est  clair, 
d’après  ce  qui  vient  d’ètre  dit,  que  le  prisme  de 
Nicol  constituera  aussi  un  excellent  analyseur,  lin 
rayon  polarisé  sera  éteint  par  lui  quand  le  plan  de 
polarisation  du  rayon  sera  parallèle  à la  section 
principale  du  prisme. 

1480.  Tonrmaiine.  — La  tourmaline  est  un 
cristal  biréfringent  d'une  teinte  verdâtre  plus  ou 
moins  foncée,  dont  la  forme  est  prismatique,  les 
arêtes  du  prisme  étant  parallèles  à l’axe  optique. 
Si  on  taille  la  tourmaline  en  prisme  triangulaire, 
dont  les  arêtes  soient  parallèles  à l’axe,  et  qu’on 
regarde  un  objet  lumineux  à travers  la  portion  voi- 
sine de  l’arête  de  réfringence,  où  l’épaisseur  est 
très-faible,  on  en  voit  deux  images  distinctes; 
mais  si  on  regarde  à travers  une  épaisseur  de  quel- 
ques millimètres,  on  n’a  plus  qu’une  seule  image, 
l’image  extraordinaire;  quant  à l’image  ordinaire,  elle  se  trouve  com- 
plètement éteinte.  On  a donc  encore  là  soit  un  polariseur,  soit  un  ana- 
lyseur, qui  permet  de  fixer  à l’avance  ou  de  reconnaître,  suivant  les 
cas,  la  position  exacte  du  plan  de  polarisation  d’un  faisceau  lumineux. 
La  propriété  de  la  tourmaline  permet  de  réaliser  une  expérience  assez 
curieuse.  Deux  cristaux  naturels  placés  l’un  en  face  de  l’autre,  avec  les 
axes  parallèles,  se  laissent  traverser  par  la  lumière  incidente,  comme  le 
ferait  une  seule  tourmaline  d’une  épaisseur  double  ; mais,  si  l’on  fait 
tourner  l’un  des  cristaux,  tandis  que  l’autre  demeure  fixe,  jusqu’à  ce 
que  les  axes  soient  perpendiculaires,  on  produit  une  extinction  complète 
du  faisceau  lumineux.  Le  système  des  deux  tourmalines  se  présente, 
dans  ce  cas,  comme  un  corps  opaque.  En  effet,  le  rayon  qui  a traversé 
la  première  en  sort  polarisé  dans  un  plan  perpendiculaire  à l’axe,  il  ne 
saurait  donc  traverser  la  seconde  sous  la  forme  d’un  rayon  extraordi- 
naire, le  seul  qu’elle  puisse  transmettre. 


f 
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148).  Prcmiera  faits  de  polarisation  rotatoire. — Quartz  perpen- 
diculaire A l'axe.  — Recevons  sur  un  prisme  de  Nicol  un  rayon  de  lu- 
mière simple  polarisée  et  faisons  tourner  le  prisme  Jusqu’à  ce  que  le 
rayon  soit  complètement  éteint.  Nous  savons,  d’après  ce  qui  a été  dit 
(g  1470),  qu’à  ce  moment  la  section  principale  de  l’analyseur  est  pa- 
rallèle au  plan  de  polarisation  du  rayon.  — Le  prisme  est  enchâssé  dans 
un  anneau  de  cuivre  portant  une  alidade  qui  se  déplace  sur  un  cercle 
gradué  fixe;  on  peut  ainsi,  dans  chaque  expérience  nouvelle,  noter 
la  position  exacte  du  zéro  de  l’alidade  sur  la  graduation  du  limbe.  — 
Mettons  le  zéro  de  l’alidade  en  coïncidence  avec  le  zéro  de  la  gra- 
duation. Cela  fait,  interposens  sur  le  trajet  du  même  rayon  polarisé, 
avant  qu’il  ne  pénètre  dans  l’analyseur,  et  perpendiculairement  à sa 
direction,  une  lame  de  quartz  taillée  perpendiculuirement  à l’axe  et 
d’une  épaisseurde  quelques  millimétrés.  Nous  reconnaitrons  aussitôt  que 
le  Nicol,  qui  n’a  pas  bougé,  n’éleint  plus  le  rayon  lumineux.  Ce  rayon 
est  pourtant  encore  polarisé;  c’est  son  plan  de  polarisation  qui  seul  a 
changé;  car  en  faisant  tourner  l’analyseur  dans  un  sens  convenable,  on 
finit  par  éteindre  de  nouveau  complètement  le  faisceau  transmis.  — Ce 
fait  est  en  opposition  évidente  avec  les  lois  connues  de  la  double  réfrac- 
tion.— Puiscjue  la  lame  de  quartz  est  perpendiculaire  à l’axe,  le  plan 
d’incidence  du  faisceau  polarisé  sur  cette  lame  est  nécessairement  une 
section  principale;  donc  le  plan  primitif  de  polarisation  du  rayon  n’eût 
point  dû  être  modifié  par  son  passage  dans  le  quartz.  Avec  le  spath 
et  les  autres  cristaux  biréfriiigenls,  les  choses  se  seraient  passées  ainsi. 
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Nous  sommes  donc  conduits  à reconnaître  que  le  quartz  offre  une  excep- 
tion aux  lois  ordinaires  de  la  polarisation  de  1a  lumière.  Dans  les  con- 
ditions qui  viennent  d'ètre  indiquées,  il  exerce  une  action  toute  spèciale 
sur  le  rayon  polarisé  qu’il  transmet,  il  lait  tourner  d’une  certaine 
quantité  son  plan  de  polarisation.  Cette  rotation  est  du  reste  très-notable. 
— Des]raesures  exactes  ont  prouvé  qu’une  lame  de  quartz  perpendiculaire 
à l’axe,  d’un  millimètre  d’épaisseur,  fait  tourner  le  plan  de  polarisation 
du  rouge  extrême  de  17“,496. 

1482.  tiol»  expérimentale*  de  Biot.  — Biota  poursuivi  les  recherches 
commencées  par  Arago  et  a découvert  les  lois  des  phénomènes,  dits  de 
polarûatim  rotatoire.  L'appareil  qu’il  a employé  est  analogue,  pour  les 
dispositions,  à celui  que  nous  avons  figuré  ci-contre  et  qui  est  con- 
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struit  par  M.  Duboscq.  Le  polariseur  est  une  glace  non  étamée  M placée 
sous  l’angle  convenable.  L’analyseur  contenu  dans  le  tube  L est,  ou  un 
prisme  de  Nicol,  ou  un  prisme  de  spath  biréfringent  dont  la  monture 
entraîne  avec  elle  une  alidade  qui  permet  d’estimer  à chaque  instant 
sur  un  cercle  gradué  fixe  C l’angle  que  fait  la  section  principale  de 
l'analyseur  avec  le  plan  primitif  de  polarisation.  Entre  le  polariseur  et 
l’analyseur  est  un  tube  de  cuivre  T,  muni  de  diaphragmes;  enfin  les 
lames  de  quartz  fixées  dans  des  anneaux  métalliques  peuvent  être  pla- 
cées dans  une  direction  perpendiculaire  à l’axe  de  l’appareil. 
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Biul  a déiuontré  : 1''  Que  les  lames  de  quartz  taillées  perpendiculaire- 
ment à l’axe  font  éprouver  au  plan  de  polarisation  du  rayon  de  lumière 
simple  qui  les  traverse  une  rotation  proportionnelle  à leur  épaisseur;  — 
2“  Que,  suivant  l’écliantilloii  choisi,  le  quartz  fait  tourner  à droite  ou 
tourner  à gauche  le  plan  de  polarisation  de  la  lumière.  Les  cristaux  du 
premier  groupe  sont  nommés  dextrogijres,  ceux  du  second  lævogyres. 
Dans  tous  les  cas,  une  épaisseur  constante  de  quartz,  1 millimètre,  par 
exemple,  fait  tourner,  quel  que  soit  le  sens,  d’un  même  nombre  de 
degrés,  le  plan  de  polarisation  d’un  même  rayon  simple.  11  suit  de  là, 
et  rexpérience  le  confirme,  qu’en  superposant,  dans  un  ordre  quel- 
conque, des  plaques  de  quartz  perpendiculaires,  les  unes  dextrogyres, 
les  autres  lævogyres,  la  rotation  observée  est  la  somme  algébrique  des 
rotations  individuelles  de  chaque  lame  ; — 4®  La  rotation  produite  par 
une  lame  de  quartz  donnée  dépend  de  la  réfrangibilité  du  rayon  lumi- 
neux que  l’on  emploie  ; elle  croît  avec  la  réfrangibilité  de  ce  rayon,  et 
est  inversement  proportionnelle  au  carré  d’une  certaine  quantité  con 
stante  pour  chaque  lumière  homogène,  et  que  nous  apprendrons  bientôt 
à connaître  et  à mesurer,  sous  le  nom  de  longueur  d'onde.  Tandis  que 
pour  le  rouge  extrême  elle  est  de  i7°,496,  pour  le  violet  extrême  elle  est 
de  44", 083. 

Une  conséquence  importante  se  déduit  de  cette  dernière  loi  ; c’est  que 
si  l'on  fait  tomber,  sur  la  lame  de  quartz  perpendiculaire,  un  faisceau 
polarisé  de  lumière  blanche  et  qu’on  prenne  pour  analyseur  un  prisme 
de  spath  achromatisè,  on  doit  obtenir  deux  images  colorées  complémen- 
taires. En  effet,  les  plans  de  polarisation  des  différents  rayons  de  lu- 
mière simple  qui,  par  leur  ensemble,  forment  la  lumière  blanche  se 
trouvent  inégalement  déviés  par  le  quartz;  par  suite  chacune  des  deux 
images  que  donne  le  spath  sera  formée  par  des  proportions  diverses 
de  ses  différents  rayons  simples.  11  y aura  donc  une  coloration  néces- 
saire. De  plus,  la  portion  de  chaque  faisceau  de  lumière  homogène 
qui  manque  dans  l’image  ordinaire  se  retrouve  nécessairement  dans 
l’image  extraordinaire  ; par  suite  les  deux  images  doivent  être  complé- 
mentaires. 

On  remarque  en  outre,  que  si  la  section  principale  de  l’analyseur  garde 
une  position  invariable,  par  rapport  au  plan  de  polarisation  du  faisceau 
lumineux,  on  peut  faire  tourner  impunément  la  lame  de  quartz  perpen- 
diculaire autour  de  l’axe  de  figure  de  l’appareil,  les  teintes  des  deux 
images  ne  changent  pas.  Si,  au  contraire,  le  cristal  demeurant  immobile, 
on  imprime  un  mouvement  de  rotation  à l’analyseur,  les  colorations 
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des  iiiiuges  changent  d'une  manière  continue,  tout  en  restant  cuinplé- 
inentaires.  Dans  aucun  cas,  quelle  que  soit  la  rotation  de  l'analyseur,  il 
n’est  possible  d'éteindre  aucune  des  deux  images. 

1483.  Teinte  «ensible.  — Celte  extinction  complète  n'a  lieu  que  lors- 

qu’on a recours  à un  faisceau  polarisé  constitué  par  une  lumière  simple. 
Quand  on  emploie  de  la  lumière  blanche,  on  ne  peut  plus  éteindre  le 
faisceau;  mais,  dans  ce  cas  particulier,  on  constate  le  fait  suivant  dé- 
couvert par  Biot,  et  qui  a son  importance  dans  la  pratique.  Prenons 
d'abord  comme  lumière  simple  polarisée  le  jaune  moyen  ; nous  la  rece- 
vons sur  un  prisme  biréfringent  que  nous  faisons  tourner  jusqu’à  l’ex- 
linclion  complète  de  l image  extraordinaire.  Interposons  ensuite  une 
lame  de  quartz  perpendiculaire,  d'un  millimètre  d’épaisseur.  Nous  le 
savons,  l’extinction  de  l’imagev  extraordinaire  n’a  plus  lieu  et  pour  la 
produire  de  nouveau  il  faut  faire  tourner  l’analyseur  de  Cette 

rotation  effectuée,  substituons  à la  lumière  jaune  un  faisceau  de  lumière 
blanche  polarisée  dans  le  même  plan,  et  laissons  l’analyseur  dans  la  po- 
sition qui  vient  de  lui  être  donnée.  L’image  extraordinaire  fournie  par 
l’analyseur  ne  sera  plus  éteinte,  il  est  vrai,  mais  elle  aura  acquis  son  mi- 
nimum d’intensité,  elle  aura  pris  une  nuance  gris  de  lin,  fleur  de  pêcher, 
toujours  facile  à reconnaître  ; elle  est  formée  par  un  mélange  de  rouge, 
de  bleu  et  de  violet  et  elle  olfre  ce  caractère,  que  pour  la  plus  petite 
rotation  de  l’analyseur  elle  vire  iminédiateinent  au  rouge  ou  au  bleu, 
suivant  qu’on  fait  tourner  celui-ci  de  gauche  à droite  ou  de  droite  à gau- 
che. On  l’a  nommée,  à cause  de  la  variation  brusque  de  couleur  qu'elle 
subit  quand  on  fait  mouvoir  l’analyseur,  même  d’une  très-petite  quantité, 
teinte  sensible  ou  teinte  de  passage.  L’emploi  de  la  teinte  sensible  a cet 
avantage  qu’il  est  très-facile  d’estimer  avec  précision  sur  le  cercle  gra- 
dué de  l’appareil,  à quel  azimut  elle  correspond,  tandis  que  lorsqu’on 
veut  procéder  à l’extinction  de  l’image  extraordinaire  pour  une  lumière 
simple,  l’analyseur  peut  être  déplacé  un  peu  plus  à droite,  un  peu 
plus  à gauche,  sans  que  l’extinction  paraisse  sensiblement  modiliéi*. 
Il  y a donc,  dans  ce  dernier  cas,  indécision  sur  raziniut  véritable  au- 
quel doit  correspondre  la  section  principale  de  l’analyseui'. 

1484.  Sabatances  douées  d'un  pouvoir  rotatoire.  — Le  cristal  de 
roche  ou  acide  silicique  cristallisé  doit  l’action  rotatoire  qu’il  exerce  sur 
le  rayon  polarisé  à sa  texture  cristalline.  La  molécule  même  du  quartz 
ne  1a  possède  en  aucune  façon  ; aussi  quand  on  fait  dissoudre  la  silice 
dans  un  liquide  quelconque,  quand  on  la  prend  sous  forme  d’hydrule, 
iiuaiid  on  l’exanriie  à l’étal  d’agate,  de  cornaline,  d’opale,  etc.,  on  ne 


Digitized  by  Google 


rOLVIIISATIÜiN  ItOTATÜlUE. 


4'J7 


découvre  en  elle  aucune  propriolé  rotatoire.  Parmi  les  substances  miné- 
rales on  n’en  connaît  que  trois  : le  cinabre  (sulfure  de  mercure  cristal- 
lisé), \e  chlorate  et  le  brorruile  de  soude  cristallisés,  qui  produisent  sur  la 
lumière  polarisée  une  action  du  même  genre  que  le  quartz.  Du  leste, 
quand  on  veut  comparer  l’action  rotatoire  exercée  par  un  corps  solide 
actif  à celle  du  quartz,  on  cherche  sous  quelle  épaisseur  x le  corps  en 
({ucslion  imprimerait  au  plan  de  polarisation  d’un  rayon  simple  la  même 
rotation  qu’une  plaque  de  quartz  d’un  millimètre  d’épaisseur.  Pour  cela 
un  prend  la  substance  à étudier  sous  une  épaisseur  connue  E,  et  on  me- 
sure de  quel  angle  il  faut  faire  tourner  l’analyseur,  disposé  comme  il  a 
été  dit  plus  haut  (gl  iSô)  pour  faire  apparaitre  la  teinte  sensible.  Soit 
a l'angle  de  rotation  observé,  on  aura,  en  appliquant  la  première  loi  dé- 


couverte  par  Diot  ■ g = -- ou  a;  .=  E — — 


li8o.  Pouvoir  rotntoire  uioléciilalre.  — Le  mode  de  groupement  des 
molécules  dans  un  cristal  parait  être  la  cause  déterminante  de  l’action 
rotatoire  que  ce  cristal  exerce  sur  un  rayon  polarisé;  c’est  précisément 
le  cas  que  nous  venons  d'examiner,  et  au  sujet  duquel  ont  été  établies 
les  lois  précédentes.  Mais  cette  même  faculté  peut  appartenir  à la  molé- 
cule élémentaire  d’une  substance,  en  dehors  de  tout  phénomène  de  cris- 
tallisation. Les  faits  de  ce  genre  sont  très  nombreux.  Les  corps  dont  la 
molécule  présente  cette  aptitude  à faire  tourner  le  plan  de  polarisa- 
tion sont  en  nombre  considérable.  On  peut  même  dire,  qu’à  part  un  très- 
petit  nombre  d’exceptions,  les  matières  de  composition  définie,  les  prin- 
cipes immédiats  qui  ont  pris  naissance  dans  les  corps  organisés  sous- 
l’influence  de  la  vie,  jouissent  du  pouvoir  rotatoire  moléculaire.  Ainsi 
les  différentes  essences  : de  térébenthine,  de  citron,  de  lavande,  etc.;  les 
acides  organiques,  tels  que  les  acides  tartrique,malique,  etc.  ; l’amidon, 
la  dextrine  et  les  sucres;  les  alcaloïdes  végétaux  : quinine,  cinchonine, 
et  enfin  plusieurs  liquides  animaux  manifestent  le  pouvoir  rotatoire.  Le 
fait  remarquable  présenté  par  les  différents  échantillons  de  quartz  de 
faire  tourner  les  uns  adroite,  les  autres  à gauche,  le  plan  depolarisation 
de  la  lumière  se  retrouve  encore  ici.  Parmi  ces  corps  à pouvoir  rotatoire 
moléculaire,  les  uns  sont  dextrogyres,  les  autres  sont  lævogyres.  Au  reste, 
les  lois  découvertes  par  Biot  trouvent  encore  leur  vérification  dans  cette 
classe  de  substances,  et  en  particulier  1 action  rotatoire  exeicée  sur  un 
rayon  simple  polarisé  est  toujours  proportionnelle  à l’èpaisseui-.  En 
renfermant  successivement  le  même  liquide,  l’essence  de  térébenthine, 
dans  des  tubes  de  longueurs  diverses,  faisant  passer  le  faisceau  jiolarisê 
Il  ôît 
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suivant  l'axe  des  tubes  et  mesurant  chaque  fois  l’angle  de  rotation,  la 
loi  de  proportiomialité  se  vérilie  aisément. 

1486.  Une  diillculté  se  présente  quand  le  corps  à étudier,  au  point  de 
vue  qui  nous  occupe,  est  solide  et  ne  peut  être  examiné  qu'après  sa  dis- 
solution préalable  dans  un  liquide  approprié.  On  choisit  alors,  comme 
dissolvant,  un  liquide  inactif  : l’eau,  l’alcool,  et  l’on  reconnaît  encore 
que  le  pouvoir  rotatoire  de  la  solution  est  toujours  proportionnel  à la  > 
quantité  absolue  de  la  substance  active  placée  sur  le  trajet  du  faisceau 
polarisé.  Ainsi,  quand  on  prend  deux  dissolutions  de  quinine  dans 
l’alcool,  contenant  pour  le  même  volume  de  la  liqueur  l’une  un  poids  1 

de  l’alcaloïde,  l’autre  un  poids  2 ; on  trouve  que,  employées  sous  la  même 
épaisseur,  elles  font  tourner  le  plan  de  polarisation  d’un  rayon  simple 

de  quantités  angulaires  qui  varient  dans  le  rapport 

1487.  Pouvoir  rotatoire  apécifltiae  dea  aubatancea  aettvea  aoloUea 
dana  un  liquide  inactif. — M.  Biot  a défini  le  pouvoir  rotatoire  molé- 
culaire de  la  manière  suivante  ; C'est  l’angle  de  déviation  que  la  sub- 
stance examinée  imprime  au  plan  depolarisation  des  rayons  rouges,  quand’ 
on  la  prend  sous  une  épaisseur  de  1 millimètre  et  avec  une  densité  égale 
à l'unité.  11  est  dès  lors  possible  de  donner  une  évaluation  numérique 
de  ce  caractère  spécifique  pour  chaque  substance  active.  — Ainsi  pre- 
nons une  dissolution  d’un  poids  p de  la  substance  active  dans  un  poids  p’ 
d’un  dissolvant  inactif  ; il  suffira,  en  premier  lieu,  de  connaître  le  rapport 

^ > puis  la  densité  d de  la  dissolution.  En  second  lieu,  à l’aide  de  l’appareil 

de  Biot  déjà  décrit,  nous  mesurerons  l’angle  a de  déviation  imprimée  au 
plan  de  polarisation  du  rayon  rouge  par  un  tube  de  longueur  l rempli 
de  cette  dissolution.  — La  déviation  qu’aurait  donnée  une  longueur  de 

1 millimétré  eût  été  j Reste  à savoir  ce  qu’eût  été  la  déviation  pour 

une  densité  égale  à 1 de  la  matière  active  considérée  seule.  Or,  le  poids 
du  corps  actif  et  de  son  dissolvant  étant  p -+-p',  le  volume  correspondant 

de  la  dissolution  est  ! c’est  aussi  le  volume  de  la  substance  active 

considérée  seule,  les  molécules  qui  la  composent  gardant  leurs  places 
actuelles.  La  densité  vraie  de  cette  substance  active  est  le  rapport  de 

son  poids  p à son  volume  ou  p'^p--  La  question  est  donc  rame- 

née à ceci  : La  déviation  angulaire  produite  par  1 millimètre  de  la  sub- 
stance active  est  y>  sa  densité  étant  p^p,’  quelle  eût  été  la  déviation 
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X pour  une  densité  égale  à 1 ? On  aura,  par  une  simple  proportion. 


a 


p+p' 
pd  ’ 


Mais  c'est  le  pouvoir  rotatoire  de  la  solution;  donc  le  pouvoir  rota- 
toire moléculaire  de  la  substance  active  s'obtiendra  en  multipliant  celui 
de  la  solution  parle  facteur  (1-1- r),  r étant  le  rapport  ^ du  poids  du 

dissolvant  inactif  à celui  de  la  substance  active  employée. 

1488.  Saccfaariniétrie.  Saeeharimétre  de  9IM.  Soleil  et  Daboseq. 

— La  détermination  des  pouvoirs  rotatoires  des  sucres  a une  grande 
utilité  au  point  de  vue  industriel,  car  kt  richesse  saccharine  d'un  sucre 
brut  est  évidemment  liée  à son  pouvoir  rotatoire.  Avec  un  appareil  de 
polarisation  convenable,  on  peut,  en  quelques  instants,  estimer  dans  un 
sucre  du  commerce,  qui  est  un  mélange  de  substances  très-diverses, 
actives  et  inactives,  la  quantité  absolue  de  sucre  cristallisable  qui  s'y 
trouve,  c'est-à-dire  obtenir  la  valeur  commerciale  du  produit. 

On  pourrait  employer  à cet  usage  l'appareil  de  Biot  que  nous  avons 
déjà  décrit  (1482);  mais  MM.  Soleil  et  Duboscq  ont  construit  un  appareil 
spécial  {fig.  745)  nommé  saccharimètre,  qui  permet  d'arriver,  sans  au- 
cun calcul,  à l'appréciation  exacte  et  rapide  de  la  richesse  saccharine 
d’un  sucre  quelconque  du  commerce.  Cet  appareil  n'est  autre,  quant  à 
ses  dispositions  principales,  queceluique  nous  venons  de  décrire  (§1482). 
Pour  en  faire  un  saccharimetre,  il  suffit  de  remplacer  le  tube  L par  le  tube 
T’,  et  la  glace  noire  M par  le  tube  T".  Voici  le  principe  de  sa  construction  : 
Un  faisceau  de  lumière  naturelle,  fourni  par  une  lampe,  traverse  un  prisme 
de  Nicol  P'  placé  dans  le  tube  T",  et  qui  sert  de  polariscur,  puis  une  plaque 
de  quartz  Q'  dite  plaque  à deux  rotations  constituée  de  la  manière  sui- 
vante. — Elle  est  formée  de  deux  demi-disques  de  quartz  juxtaposés, 
suivant  un  diamètre  commun,  d'égale  épaisseur  et  appartenant  l'un  à 
un  échantillon  dextrogyre,  l'autre  à un  cristal  lævogyre.  Comme  la  va- 
leur absolue  du  pouvoir  rotatoire  du  quartz  est  constante,  quand  l'épais- 
seur est  la  même,  quel  que  soit  le  sens  de  la  rotation,  nous  devrons  avoir 
la  même  dispersion  des  couleurs  simples  dans  les  deux  demi-disques 
d’égale  épaisseur.  — La  section  principale  de  l’analyseur  oculaire  P' 
étant  parallèle  ou  perpendiculaire  à celle  du  polariseur,  les  deux  demi- 
dis(iues  nous  offriront  une  coloration  identique,  ils  constitueront  comme 
une  plaque  circulaire  unique  d’une  teinte  parfaitement  uniforme  dans 
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luiib  ues  points.  Du  plus,  l'épaisseur  de  ces  demi-disques  a été  cliuisie  telle 
que  la  teinte  commune  obtenue  dans  les  conditions  qui  viennent  d’être 
indiquées  soit  précisémenl  celle  de  la  teinte  sensible.  Cette  épaisseur  doit 
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être  de  5'““', 77.  quand  les  sections  principales  de  l’analyseur  et  du  po- 
lariseur  sont  perpendiculaires  et  de  7"‘“‘,5quand  elles  sont  parallèles, 
t^ette  disposition  étant  adoptée,  il  est  évident  que  si,  sur  le  trajet  du 
faisceau  polarisé  qui  a traversé  la  plaque  à deux  rotations,  nous  pla- 
çons une  colonne  ï d’un  liquide  actif  tournant  à droite  ou  à gauche, 
sou  action  rotative  augmentera  d'autant  celle  du  demi-disque  qui  tourne 
dans  le  même  sens,  et  diminuera  d'autant  celle  du  demi-disque  qui  tourne 
en  sens  inverse  ; nous  aurons  alors  ileu.x  teintes  très-différentes  poui- 
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l(>s  (leux  portions  de  la  plaque.  Donc,  la  propriété  rotatoire  du  liquide 
essayé  sera  déjà  mise  en  évidence,  alors  même  qu’elle  serait  très-faible. 

1489.  C'amp«nsa<ear.  — Ce  n’est  pas  tout  : il  faut  évaluer  l intensitë 
de  l'action  rotatoire  du  liquide  employé,  et  pour  cela  chercher  quelle 
serait  l’épaisseur  de  la  lame  de  quartz  de  rotation  inverse  qui  équivau- 
drait à la  colonne  de  liquide  employée.  MM.  Soleil  et  Duboscq  ont  imaginé 
à cet  effet  un  compensateur  l/Q  745)  dont  voici  la  disposition.  Sur  le 
trajet  du  faisceau  qui  a parcouru  successivement  le  polariseur,  la  plaque 
à deux  rotations  et  le  tube  plein  du  liquide  à examiner,  ils  placent  une 
plaque  de  quartz  dextrogyre  Q de  5 millimètres  d'épaisseur,  puis  une 
plaque  de  quartz  lævogyre  L'  d'une  épaisseur  variable,  au  gré  de  l’opéra- 
teur, depuis  3 jusqu’à  4 millimètres.  Cette  dernière  plaque  est  formée 
de  deux  prismes  triangulaires  de  quartz  tournant  dans  le  même  sens, 
présentant  le  même  angle  très-aigu,  pouvant  glisser  l’un  sur  l’autre,  de 
manière  à ce  que  les  faces  d’entrée  et  de  sortie  de  la  lumière  dans  le 
système  des  deux  prismes  soient  parallèles.  Chaque  prisme  est  indivi- 
duellement achromatisé  par  un  prisme  de  verre.  Par  la  manière  dont 
les  deux  prismes  sont  disposés  dans  leur  monture  M',  l’opérateur  a la 
faculté  de  rendre  l’épaisseur  du  système  qu’ils  constituent  variable  à 
son  gré;  il  n’a  qu’à  faire  glisser  les  deux  lames  l’une  sur  l’autre  à 
l’aide  d'un  pignon,  line  graduation  marquée  sur  la  monture  du  com- 
pensateur, le  long  de  laquelle  se  meut  un  index  ou  repère  porté 
par  la  lame  mobile,  permet  d'apprécier  l’épaisseur  de  quartz  lævo- 
gyre employée.  Si  les  deux  prismes  ont  une  position  telle  que  l’é- 
paisseur du  système  lævogyre  soit  de  millimètres,  alors  il  se  pro- 
duit une  compensation  exacte  de  l’effet  produit  par  la  lame  dextrogyre, 
c’est  comme  si  le  compensateur  n’existait  pas.  Le  repère  porté  pai' 
l'alidade  est  alors  en  regard  du  zéro  delà  graduation.  Si  par  le  mouve- 
ment du  pignon  on  diminue  l’épaisseur  du  système,  l’action  du  quartz 
dextrogyre  reprend  la  prépondérance;  si  par  un  mouvement  inverse  on 
augmente  l’épaisseur,  c’est  l’effet  du  quartz  lævogyre  qui  est  dominant. 

1490.  Emploi  du  Hoecharimetre.  — On  peut  comprendre  maintenant 
très-bien  le  mode  d'emploi  de  l’instrument.  Le  tube  médian  T étant 
rempli  d’eau  pure,  on  met  an  point,  c’est-à-dire  qu’après  avoir  amené 
le  compensateur  au  zéro,  on  vérifie,  en  plaçant  l’œil  à l’extrémité  O, der- 
rière l’analyseur  P',  (jue  la  plaque  à deux  rotations  Q'  offre  bien  nue 
teinte  uniforme,  celle  de  la  teinte  sensible.  f,a  mise  au  point  se  réalise 
très-bien  par  l’emploi  de  la  petite  lunette  de  Galilée  T',  dont  les  deux 
veri’es  sont  figurés  eu  A et  D;  cette  lunette  est  placée  en  avant  de  l’appa- 
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reil,  et  l'on  peut  à volonté  faire  mouvoir  son  oculaire.  On  arrive  ainsi  à 
distinguer  nettement,  quelle  que  soit  la  distance  de  la  vision  distincte, 
l’image  de  la  ligne  de  séparation  des  deux  demi-disques  sur  la  plaque  à 
deux  rotations.  On  substitue  alors  au  tube  plein  d’eau  un  tube  de  même 
longueur  rempli  de  la  dissolution  sucrée.  Cette  dissolution  doit  être, 
autant  que  possible,  parfaitement  incolore..  Aussitôt  l’image  de  l’un  des 
disques  passe  au  rouge,  celle  de  l'autre  passe  au  bleu.  On  agit  à ce  moment 
sur  le  pignon  du  compensateur,  et  le  sens  suivant  lequel  on  est  obligé  de 
le  faire  tourner  pour  ramener  les  deux  images  à acquérir  une  teinte  uni- 
forme indique  déjà  si  la  liqueur  soumise  à l’essai  est  dextrogyre  ou 
lævogyre.  Quand  la  teinte  sensible  réparait  identique  sur  les  deux  demi- 
disques,  on  lit  sur  la  graduation  la  position  du  repère,  et  l’on  a 
l’épaisseur  de  quartz  équivalente  à la  colonne  du  liquide  actif  inter- 
posée. Des  essais  préalables  faits  sur  des  liqueurs  saccharines  titrées 
avec  soin  permettent  de  déduire  immédiatement  du  chiffre  obtenu,  la 
valeur  numérique  qui  exprime  la  richesse  saccharine  de  la  solution. 

Le  prisme  biréfringent  achromatique  K et  la  lame  de  quartz  perpendi- 
culaire à l’axe  l forment  un  système  qui  a pour  but  de  donner  aux 
images  obtenues  la  teinte  la  plus  convenable  dans  les  expériences. 
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1 491 . La  méthode  expérimentale  appliquée  avec  persévérance  pendant 
plusieurs  siècles,  a amené  les  physiciens  à reconnaître  que  les  phéno- 
mènes variés  que  la  lumière  présente  dans  sa  marche,  peuvent  se  dé- 
duire, par  de  simples  calculs  mathématiques,  de  quelques  phénomènes 
élémentaires  qui  se  comptent  en  très-petit  nombre,  et  dont  les  lois  sont 
parfaitement  connues.  La  propagation  de  la  lumière  en  ligne  droite,  les 
lois  de  la  réflexion,  celles  de  la  réfraction  ont  suffi  pour  expliquer  la 
plupart  des  faits  qui  sont  l’objet  des  chapitres  qui  précèdent,  et  les  dé- 
ductions de  ces  lois  sont  tellement  mathématiques,  que  la  partie  de 
l'optique,  qui  s’y  rapporte,  a pris  le  nom  d’optique  géométrique. 

Quelque  brillants  que  soient  ces  premiers  succès,  cependant  la  sim- 
plification réalisée  n’est  que  très-incomplète.  La  cause  de  la  lumière, 
quelle  qu’elle  soit,  est  une  : si  quelque  phénomène  permettait  de  recon- 
naître quelle  en  est  la  nature,  quelle  est  la  constitution  des  corps 
qu’elle  rencontre,  il  serait  possible  de  substituer  un  principe  unique 
aux  principes  multiples  qui  nous  ont  guidés  dans  nos  études.  La  science 
serait  alors  achevée  ; il  ne  resterait  plus  du  moins  qu’à  imaginer  toutes 
les  combinaisons  des  circonstances  possibles,  où  la  lumière  pourrait  se 
trouver;  un  simple  raisonnement  suffirait  pour  prévoir  les  phénomènes 
qui  devraient  se  produire. 

Une  ou  plusieurs  expériences  bien  choisies,  une  loi  qui  s’en  déduirait, 
domineraient  donc  toute  l’optique  ; mais  si  l’optique  devenait  mathéma- 
tique dans  son  développement,  il  ne  faut  pas  oublier  qu’elle  aurait 
l’expérience  comme  base  première,  et  que  l'expérience  devrait  toujours 
être  appelée  à vérifier  les  déductions  tirées  des  principes. 
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1492.  De»  deax  théorie»  de  lo  lamiére.  — Dans  l'impuissanCfî  011 
les  savants  se  sont  trouvés,  jusqu’ici,  de  déterminer  par  des  expériences 
directes  la  nature  de  la  lumière,  ils  ont  essayé  de  la  deviner  en  exami- 
nant les  actions  par  lesquelles  elle  se  révéle.  Par  un  procédé  bien  natu- 
rel à l’esprit  humain,  et  même  que  l’esprit  humain  met  en  œuvre  invo- 
lontairement, ils  ont  conclu  de  l’acte  à la  nature  de  l’agent  ; procédé 
sujet  à erreur,  on  le  conçoit,  et  l’histoire  va  nous  le  prouver;  mais 
procédé,  qui  peut  conduire  aussi  à la  vérité,  comme  la  suite  nous  le 
démontrera. 

Deux  théories  différentes  ont  été  imaginées  ; l’une,  dite  théorie  de 
Vémission  qui  explique  un  certain  nombre  de  phénomènes,  mais  qui 
est  impuissante  à les  expliquer  tous  ; elle  n’est  plus  intéressante  qu’au 
point  de  vue  historique  ; la  seconde,  dite  théorie  des  ondulations,  qui, 
rendant  un  compte  très-simple  de  tous  les  faits,  les  rattachant  intime- 
ment les  uns  aux  autres,  en  ayant  même  fait  prévoir  de  nouveaux,  con- 
statés ensuite  par  l’expérience,  peut  être  regardée  comme  vraie,  ou  au 
moins  comme  unie  par  de  tels  liens  avec  la  théorie  vraie  qu’elle  lui  est 
certainement  identique  à quelques  détails  près. 

1495.  Théorie  de  l’émiaaloii.  — Lorsque  la  physique  n’était  qu’à 
ses  débuts,  la  lumière  fut  considérée  comme  produite  par  le  choc  sur  la 
rétine  de  corpuscules  d’une  ténuité  excessive  lancés  par  le  corps  lumi- 
neux. D'après  cette  théorie,  ces  fragments  sont  projetés  en  tous  sens 
dans  l’espace,  et  quoique  de  masse  insensible,  ils  agissent  à cause  de 
leur  grande  vitesse  ; ils  traversent  les  divers  milieux  qui  se  présentent 
sur  leur  passage  ; ils  les  traversent  en  proportions  variables  selon  la  con- 
stitution de  ces  milieux;  arrivés  à la  surface  de  séparation  de  deux 
corps  différents  ; ils  se  réfléchissent  en  partie  comme  une  balle  élas- 
tique rebondit  lorsqu’elle  choque  un  corps  résistant  ; ceux  qui  ne  se  réflé- 
chissent pas,  cheminent  dans  le  second  milieu  avec  une  vitesse  nouvelle, 
dont  la  valeur  provient  de  forces  moléculaires  mises  en  jeu  dans  le 
voisinage  des  surfaces.  Les  lois  de  la  réflexion,  celles  de  la  réfraction, 
ainsi  que  les  lois  relatives  à l’intensité  et  à la  propagation  seraient, 
expliquées  par  cette  conception  de  la  cause  de  la  lumière. 

1944.  Théorie  de»  ondulation».  — Cependant  Ituygens,  vers  le  mi- 
lieu du  dix-septième  siècle,  proposa  une  autre  théorie,  la  théorie  des 
ondulations  ainsi  appelée,  parce  que  la  propagation  de  la  lumière  y est 
considérée  comme  due  à un  mouvement  ondulatoire,  analogue  à celui 
que  nous  observons  à la  surface  des  eaux  tranquilles  lorsqu'un  ébran- 
lement vient  agiterl’iin  des  points  de  cette  surface.  L’ébranlement  produit, 
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commo  loul  le  monde  a pu  le  voir,  se  transmet  par  ondes  circulaires 
qui  rident  la  surface  d’abord  immobile.  Les  ondes  cheminant  forment 
des  cercles  de  plus  en  plus  larges  qui  envahissent  un  espace  toujours 
grandissant;  elles  se  suivent  en  nombre  égal  à celui  des  ébranlements; 
elles  se  manifestent  par  une  alternance  d’élévations  et  de  dépressions 
qui  se  propagent,  et  après  leur  passage,  elles  laissent  au  repos  les  points 
du  liquide,  qu’elles  avaient  agités,  pour  en  agiter  d’autres  plus  éloignés. 
Ainsi,  un  mouvement  excité  en  un  point  se  transmet  au  loin,  et  peut 
exercer  une  action  sur  un  corps  qui  est  à distance. 

Ces  ondulations,  l’acoustique  nous  a appris  à les  connail  re  (1101-1114): 
l’ébranlement  du  corps  sonore  a été  rendu  sensible  par  des  expériences 
nombreuses  qui  ont  fait  voir  que  ces  ébranlements  sont  périodiques, 
qu’ils  se  produisent  isochrones  alternativement  dans  un  sens,  alternati- 
vement dans  un  autre  avec  des  vitesses  égales  et  de  sens  contraires.  Ces 
oscillations  se  transmettent  à l’air  ou  plus  généralement  au  milieu  en- 
vironnant ; des  expériences  irréfutables  nous  les  ont  fait  reconnaître, 
il  n’est  pas  possible  de  douter  de  leur  réalité.  La  théorie  de  l’acoustique 
a été  établie  sur  les  bases  solides  d'une  expérience  qui  atteint  le  fait 
même  qui  sert  de  principe. 

1495.  De  l’éther.  — La  théorie  d’Huygens  complétée  par  Young, 
qui,  le  premier,  a fait  voir  l’importance  méconnue  avant  lui  de  la 
périodicité  des  ébranlements,  admet  que  les  particules  d'un  corps 
lumineux  sont  en  vibration,  et  que  les  vibrations  se  propagent  au  loin 
dans  le  milieu  environnant.  Le  milieu  propre  à cette  propagation  existe 
dans  tout  l’espace,  même  dans  le  vide  des  espaces  planétaires  : on 
lui  donne  le  nom  d’éther.  Il  a une  très  grande  élasticité  et  aussi 
une  masse  très-petite  sous  un  grand  volume;  c’est-à  dire  une  den- 
sité très-faible.  11  est  répandu  jusque  dans  les  interstices  des  corps  solides, 
liquides  ou  gazeux  ; mais  dans  chaque  corps,  son  état  de  condensa- 
tion varie  par  suite  des  attractions  des  molécules  des  corps  sur  les  mo- 
lécules d’éther,  et  dans  un  même  corps  cette  densité  change  selon  les 
contractions,  dilatations  et  autres  modifications  auxquelles  le  corps  est 
soumis. 

Entre  ces  deux  théories,  les  deux  seules  que  l'on  ait  pu  imaginer,  il 
n'y  a pas  aujourd’hui  d’hésitation  possible.  Des  faits  nombreux,  absolu- 
ment inexplicables  dans  la  théorie  de  l’émission  qu’ils  contredisent, 
découlent,  au  contraire,  le  plus  naturellement  possible  de  la  théorie  des 
ondulations.  Parmi  ces  phénomènes,  le  plus  simple  est  celui  que  Fresnel 
a fait  connaître,  et  qui  prouve  que  deux  sources  de  lumière,  en  agissant 
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simultanément,  peuvent  produire  de  l'obscurité  en  certains  points  d’une 
surface  qu’elles  éclairent  toutes  deux. 

1496.  Expérience  de  Freenei.  — Fresnel  obtient  l’éclairement  de 
la  surface  au  moyen  de  miroirs  qui  réfléchissent  la  lumière  vers  elle. 
Les  rayons  solaires  tombent  sur  une  lentille  convergente  qui  concentre 
en  S la  lumière  (fig.  744  et  746).  Deux  miroirs  plans  verticaux  MN,  NP, 
faisant  entre  eux  un  angle  très-grand  MNP,  produisent  deux  images  A et 
B de  S : ces  images  forment  comme  deux  sources  lumineuses  distinc- 
tes. 1^  rayons  qui  frappent  le  premier  miroir  et  qui  donnent  l’image  A 
couvfqnt  un  espace  M'MNN'  qui  a le  point  A pour  sommet  et  dont  les 
génitrices  passent  par  MN.  De  même  le  point  B éclaire  l’espace  N"NPF. 
Surljfécran  ces  deux  groupes  de  rayons  ont  une  partie  commune  M'P'  : 


c’est  dans  cette  partie  commune  que  s’aperçoit  le  phénomène.  Au  lieu 
d’une  clarté  uniforme  à laquelle  on  pourrait  s’attendre,  on  voit  des 
bandes  verticales  alternativement  brillantes  et  obscures  {fig.  745).  Si 
l’on  a employé  une  lumière  S monochromatique,  c’est-à-dire  formée 
de  rayons  d’une  seule  espèce,  des  rayons  rouges  par  exemple  (lumière 
qu’il  est  facile  d’obtenir  en  plaçant  à l’ouverture  de  la  chambre  noire 
un  verre  qui  ne  laisse  passer  que  ces  rayons),  les  bandes  sont  alter- 
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nativemiMit  noires  et  rouges  : cela  est  évident.  Si  l'on  emploie  d'autres 
rayons  tels  que  les  rayons  violets,  ces  bandes  sont  violettes  et  plus 
serrées.  Mais  si  In  lumière  blanche  des  rayons  solaires  est  concentrée 
en  S,  les  bandes  verticales,  que  le  plus  souvent  on  appelle  franges, 
présentent, à partir  de  la  plus  brillante,  G,  dite  frange  centrale,  la  suc- 
cession des  couleurs  spectrales  séparées  par  des  lignes  obscures.  De 


Fig.  745. 


là  ce  fait  sur  lequel  doit  porter  l'attention  : aux  points  D,  D„  D,,  les 
deux  lumières  agissant  simultanément  ont  produit  de  l'obscurité. 

Une  expérience  très-simple  montre  sans  équivoque  que  l’obscurité 
est  due  à la  simultanéité  des  deux  lumières.  Il  suffit  en  effet  de  recou- 
vrir un  des  miroirs  pour  que  les  points  D,  D,,  D„  soient  éclairés. 

1497.  La  théorie  de  l’émlsalon  ne  peut  paa  expllqner  l'expérlenee 
de  Fresnei.  — La  théorie  de  l'émission  ne  peut  pas  rendre  compte 
de  ce  phénomène  : il  est  à peine  besoin  de  le  dire.  Deux  molécules  qui 
parlent  de  S et  vont,  l'une  frapper  le  miroir  MN,  l'autre  le  miroir  NP,  et 
qui,  d'après  la  théorie  des  miroirs  plans,  arrivent  en  D en  suivant  la 
même  route  que  si  elles  partaient  des  points  A et  B,  ne  peuvent  que 
frapper  l'écran  d'un  choc  redoublé,  la  lumière  n'en  doit  apparaître  que 
plus  vive  en  ce  point  : l'obscurité  ne  peut  résulter  de  la  rencontre  de  ces 
molécules,  puisqu'elles  sont  dans  les  conditions  de  deux  billes  qui  mar- 
chent à peu  près  dans  la  même  direction  (AD  et  BD  font  un  angle  assez 
petit)  et  dont  les  mouvements  ne  peuvent  se  contrarier. 

La  théorie  des  ondulations  au  contraire  trouve  dans  ce  phénomène 
sa  justification.  Mais  avant  de  le  montrer,  il  est  nécessaire  d’entrer  dans 
quelques  détails  nouveaux  sur  la  partie  expérimentale. 

1498.  Comment  Fresnel  menare  la  distance  des  franges.  — Si 
l’on  trace  avec  Fresnel  la  ligne  NC'  (fig.  744)  qui  joint  le  point  N au  milieu 
de  AB,  les  deux  lignes  NC'  et  AB  sont  perpendiculaires  entre  elles.  En 
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oITüt,  In  triangle  ADN  est  isocèle,  car  AN  et  NB  sont  tous  deux  égaux  à 
SN,  d’après  les  lois  de  la  réflexion  : donc  NC'  prolongée  a tous  ses 
points  également  éloignés  des  points  A et  B.  Or,  on  reconnaît  par  l’ex- 
périence que  le  centre  C du  phénomène  est  un  des  points  de  cette 
droite.  Le  milieu  de  la  frange  centrale  brdiante  se  trouve  donc  à égale 
distance  des  deux  sources  lumineuses. 

Les  autres  franges  ne  sont  pas  dans  les  mêmes  conditions,  et  en  me- 
surant la  différence  des  chemins  parcourus  par  la  lumière  arrivant  de 
A et  de  B aux  points  D,,  Cj,  D„  on  trouve  des  résultats  dignes  de  notre 
attention..  Cette  mesure  ne  s’effectue  pas  directement;  on  l’obtient  en 
détenninant  les  longueurs  CD,  CC,,  etc.  cet  effet,  Fresnel  emplovait 


Kig.  T-ifi. 

une  vis  micrométrique  V {fig.  746)  qui  faisait  mouvoir  une  loupe  L 
placée  derrière  un  écran,  formé  dans  ses  premières  expériences  par  une 
lame  de  verre  dépoli.  Par  la  suite  il  vit  que  l’écran  était  inutile,  et  qu’à 
travers  la  loupe  seule  le  phénomène  apparaissait  plus  net  et  plus 
lumineux  : il  supprima  donc  l’écran.  Pour  exécuter  une  mesure,  il 
tourne  d’abord  la  vis  de  telle  sorte  que  le  fil  du  réticule  de.  la  loupe  coupe 
exactement  la  frange  centrale  en  son  milieu,  il  déplace  la  loupe  au  moyen 
de  la  vis,  jusqu’à  ce  que  le  fil  rencontre  le  milieu  D de  la  bande  obscure, 
et  il  lit  sur  la  division  du  micromètre  le  déplacement,  c’est-à-dire  la  dis- 
tance CD;  les  longueurs  CC,,  CD,,  etc  , sont  mesurées  par  le  même  pro- 
cédé. 

1499.  Calenl.  — Les  nombres  qui  résultent  de  ces  mesures  rendent 
possible  la  connaissance  des  distances  des  points  C,  C',  I),  D',  etc.,  aux 
deux  sources  lumineuse.s  A et  B. 
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Eli  cITel,  ubaissuns  du  point  II  la  porpeudiculairu  Üll'  ïiir  AU  ut  posons 
pour  abréger  : 

AB  = -2u  CD  = é DÜ'=CC'=rf 
Les  triangles  rectangles  ÂDLl'  et  BI)U'  donnent  ; le  premier 
A U*  — d ■ + (fl  -t“  é)* 
flî»'  = (f*  + (fl  - 
AU*  — DD’  = ial> 

Mais  coniine  CL)  est  très-petit  et  que  le  triangle  ABC  a un  angle  très- 
aigu,  l’angle  C,  on  peut  écrire  sans  erreur  sensible 

Al)  + B1)  = ‘2AC 

et  il  vient 

AU  — BD=  •lbX-^  = ib  ^ill  1 C 
At>  i 


le  second 

D'où  retrancliant  on  a : 
un  bien 


et  à cause  de  la  [letitesse  de  C,  il  reste  délinitiveineiit,  en  prenant  l'arc  C 
pour  le  sinus 

AU  — BU  = èU 

De  même  on  aurait  les  valeui's  de  AC,  — UC,  celles  de  Al),  — Bl)„  etc. 
Ur,  en  l'aisant  les  calculs,  et  en  désignant  par  ).  une  quantité  constante, 
un  trouve  le  tableau  suivant  : 


UIKKÉRKNCES 

LNTiii:  Dl^rAIlc:l$  i>u  mUF.i’  lu:  chaqi:»:  FiuvtiK  aix  Dkix  tMLHct> 


FKAX(;|S  ■hU.LAKTi:-».  FKi>Cl.i  OBsUllEs^* 

,\C  — BC  = Ü — BU  = 

AÇ,  — BC,  — 2.^ AU, — BU,  =5'. 

ACi— BC4=4'. AU.  — BU,  = 5^. 

Al.;-U(:,  = C^- AU-. -BU,  = 7^. 

AC«  — BI-m  = 2h  AU,  — BUn  — ^2fl  -)- 1) 


I5UÜ.  l'onHéquentfCM  qui  »c  dédabiciit  decca  reanltatH.  — Coillinenl 
ces  résultats  inexplicables  dans  la  théorie  de  l’émission  se  déduisent- 
ils  de  la  théorie  des  ondulations*/  c’est  ce  qu’il  est  facile  de  voir. 
Itcportons-noiis  en  elTet  aux  notions  déjà  données  en  acoustique  sur 
la  propagation  des  ondes.  Les  mouvements  oscillatoires  périodiques 
ipii  s'exécutent  en  A se  transmettant  en  C,  la  molécule  du  milieu  (pii 
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se  Irouve  en  ee  point  C,  prendra  successivement  toutes  les  vitesses  qu’a 
possédées  antérieurement  la  molécule  A.  Si  en  B ont  lieu  des  ébranle- 
ments concordants  avec  ceux  qui  s’exécutent  en  A,  si  à chaque  moment 
les  vitesses  des  deux  molécules  A et  B sont  égales  et  de  même  sens,  ces 
vitesses  arriveront  concordantes  en  C,  l’une  Cm  {fig.  747),  l’autre Cn,  et 
en  vertu  du  théorème  connu  de  la  composition  des  vitesses,  le  point 
C sera  animé  d’une  vitesse  CN,  à peu  près  double  de  chaque  vitesse  com- 
posante, car  les  lignes  AC  et  BC  se  coupent  sous  un  très-petit  angle  : 
tel  est  le  cas  de  l’expérience  de  Fresnel.  La  lumière  produite  par  les 
vibrations  de  l’éther,  sera  donc  plus  vive  en  C,  par  suite  de  ces  oscilla- 
tions dont  chaque  phase  s’exécute  avec  une  vitesse  doublée  alternative- 
ment dans  un  sens  et  dans  un  autre. 

Lorsque  AC,  — BC,  est  égal  à une  longueur  d’ondulation  2 les  vi- 
tesses qui  à un  moment  quelconque  arrivent  en  C,,  sont  de  même  va- 
leur, à cause  de  la  périodicité  du  mouvement.  En  effet,  au  moment  où 
la  vitesse  antérieurement  possédée  par  le  point  A arrive  en  C„  en  ce 


Fig.  747. 


point  C,  parvient  également  la  vitesse  que  possédait  B lorsque  l’oscilla- 
tion précédente  se  trouvait  dans  la  même  phase  de  son  mouvement. 
Donc  C,  doit  osciller  et  produire  le  phénomène  de  lumière  par  l’effet 
de  ces  deux  vitesses  concordantes.  11  en  sera  de  même  pour  tous  les 
points  C„  C„  etc.  La  quantité  que  nous  avons  désignée  pari  (1499) 
serait  donc  la  longueur  de  l’ondulation. 

Quant  aux  franges  obscures  leur  explication  est  certainement  déjà 
comprise  du  lecteur  : Les  molécules  A et  B oscillent  en  concordance  ; 

à une  molécule  d’éther  D tellement  située  que  AD — BD=  .j  (^.  748)  se 
transmet  la  vitesse  Dn  que  possédait  le  point  B ; au  même  moment  par- 
vient à ce  point  la  vitesse  Dm  que  possédait  le  point  A (ou  le  point  B à 
cause  de  la  concordance)  quand  il  exécutait  le  mouvement  qui  précède 
le  premier  d’une  demi-ondulation  ; cette  vitesse  égale  et  de  sens  con- 
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traire  à la  précédente,  l'annule  à très-peu  près  entièrement,  d’autant 
plus  coinplétement  que  les  directions  AD  et  BD  sont  plus  voisines  du 
parallélisme.  Les  mêmes  explications  conviennent  aux  points  D„  D„  etc. 


Kig.  718. 


Ces  phénomènes  ont  été  nommés  phénomènes  d’interférences,  ils  sont 
analogues  à ceux  que  nous  avons  étudiés  en  acoustique  dans  les  para- 
graphes 1115  et  suivants. 

15(11.  Des  résaltata  obtenas  «vec  dlvcraea  e«péces  de  rayonit 
lumineux.  — Les  divers  rayons  du  spectre  peuvent  être  reçus  succes- 
sivement sur  la  lentille  et  former  la  source  lumineuse  S:  le  phénomène  des 
franges  se  présente  toujours  avec  des  caractères  généraux  identiques  aux 
précédents  ; mais  une  différence  saute  aux  yeux  immédiatement.  Avec  les 
rayons  les  plusréfrangibles,  tels  que  les  rayons  bleus  et  violets,  les  franges 
sont  plus  serrées  que  lorsqu’on  emploie  la  lumière  rouge.  Ce  qui  rapporté 
aux  longueurs  d’ondes  signifie  que  ces  iongueui's  sont  d’autant  plus 
petites  que  les  rayons  qui  leur  correspondent  sont  plus  réfrangibles. 

La  lumière  blanche  donne  un  phénomène  qui  résulte  de  la  juxtaposi- 
tion et  de  la  superposition  des  phénomènes  partiels  produits  par  chaque 
espèce  de  rayon.  La  frange  centrale  blanche  se  colore  à scs  bords  verti- 
caux en  rouge  ; puis,  vient  une  bande  noire,  puis  une  blanche  colorée  en 
violet  du  côlé  de  la  frange  centrale,  en  rouge  en  sens  inverse,  et  ainsi  de 
suite  jusqu’à  des  bandes  qui  présentent  toutes  les  couleurs  spectrales. 

1502.  Longnenrs  d'ondea.  — Ccs  expériences  donnent  les  longueurs 
d’ondes  des  différents  rayons  lumineux,  du  moins  ces  longueurs  dans 
l’air.  Fresneleu  a fait  le  tableau.  Le  voici  : 

LO.XGtJEl'R  d'o.NDE  OA.Nb  U'aID 


COüLECtlb  KM  l(lLUllàTRE>. 

tnm. 

Violei Ü.000i23 

indigo 0,000449 

Wleii.  0,000475 

Veit 0,0005i2 

Jaune 0,000551 

Orangé.  ...  * ■ 0.000583 

Rouge . 0,000020 
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Les  iioiiibiüs  de  ce  tableau  iiiuiitrent  combien  est  pelile  la  luiigueiii 
d’une  ondulation.  Si  l’on  voulait  que  les  courbes  ondulées  représenta- 
tives des  vitesses  fussent  tracée.s  en  vraie  grandeur  on  devrait,  par 


X 


U. 


Kiy.74U. 

exemple,  dans  l’espace  d'un  seul  millimètre  dessiner  pour  les  rayons 
verts  environ  2 000  (exactement  1957)  arcs  semblables  à ceux  de  la 
figure  7i9. 

l)e  ce  tableau  on  peut  en  déduire  un  autre,  celui  de  la  durée  de  chaque 
oicillation  de  la  molécule  vibiante,  ou  ce  qui  revient  au  même  le  nom- 
bre d’oscillations  qu’elle  exécute  en  une  seconde.  En  effet  la  vitesse  de 
propagation  de  la  lumière  est  de  298  000  000  mètres  par  seconde 
(1256)  : ce  qui  veut  dire  que  la  vibration  d’une  molécule  met  une  se- 
conde à 'se  Iransmeltrc  à une  molécule  placée  à une  distance  égale  à 
298  000000  mètres.  Au  bout  de  celle  seconde,  si  la  première  molécule 
n’a  pas  cessé  de  vibrer,  les  vitesses  actuelles  de  toutes  les  molécules 
situées  sur  la  droite  de  298000000  mètres,  qui  joint  le  centre  d’ébran- 
lement et  la  molécule  extrême,  figurent  autant  de  fois  la  courbe  représen- 
tée (fig.  749)  que  la  première  molécule  a lait  d’oscillations.  Pour  la  lu- 
mière verte  nous  avons  trouvé  2 000  de  ces  courbes  dans  un  millimètre, 
ou  2 000000  dans  un  mètre,  le  nombre  total  de  ces  courbes  sera  à très- 
peu  près 

2 000  000  X 298  OOO  000  = 596  000  000  000  000 
c’est-à-dire  596  trillions.  C’est  le  nombre  d’oscillations  que  fait  en  une 
seconde  une  molécule  d’étber  qui  par  son  mouvement  produit  à nos 
yeux  la  lumière  verte;  c’est  le  nombre  de  fois  que  le  mouvement  vibra- 
toire excite  le  nerf  optique  en  une  seconde. 

Voici  le  tableau  complet  : 


NuMimi:  UE  iiuiurios- 

E?(  C.-(E  EECOnUE 

CUULEUIIE.  ÉVAI.EÊEESTttll.L10S>. 

Violel '?l)i 

indit'U 06r> 

Bleu (i‘2S 

Vert 583 

Jaune 5W 

Orangé 511 

Bouge.  . i80 
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1503.  CoiBplémenlH  relatifs  * l’expérleace  de  Fresnel. — L'ex- 
pèrience  de  Fresnel  ne  réussit  que  si  les  deux  sources  A et  U ont  une 
origine  commune;  il  faut  qu’elles  soient  constituées  avec  le  même  foyer 
lumineux  dont  on  compose  par  artifice  un  système  de  deux  centres 
d’ébranlement  ; elle  ne  réussit  jamais  si  deux  tlammes  ou  deux  corps 
portés  à des  températures  élevées  sont  mis  à la  place  de  A et  de  B.  Au 
premier  abord  cet  insuccès  surprend  étrangement.  11  semble  que,  si 
deux  points  lumineux  existent  et  sont  en  concordance  de  vibration, 
ils  doivent  donner  des  franges  identiques  à celles  de  Fresnel,  et  que  s’ils 
ne  vibrent  pas  d’accord.  Une  puisse  en  résulter  qu’un  déplacement  de  la 
frange  centrale.  Si,  par  exemple,  la  phase  du  mouvement  de  A est  en  avance 
sur  celle  de  B d’une  demi-oscillation,  la  frange  centrale  viendra  se  pla- 
cer en  D et  ainsi  il  y aurait  recul  de  chaque  frange  sans  autre  modifi- 
cation du  phénomène.  Mais  Fresnel  a parfaitement  fait  voir  qu’une 
flamme  était  une  source  de  lumière  sujette  à des  perturbations  nom- 
breuses même  dans  l’air  le  plus  calme;  le  moindre  accident  la  trouble 
à nos  yeux,  soit  que  cet  accident  vienne  de  l’air  environnant,  ou  qu’il 
résulte  de  ce  que  le  combustible  n’est  pas  identique  à lui-méme  à chaque 
moment.  Outre  ces  accidents  visibles  (et  pour  qu'ils  soient  visibles  il  leur 
faut  une  durée  extrêmement  grande  par  rapport  à celle  d’une  oscillation 
de  la  molécule  lumineuse) , combien  dans  l’air  le  plus  calme,  avec  les 
matériaux  les  plus  purs,  n’y  aura-t-il  pas,  durant  quelques  millionièmes 
ou  billionièmes  de  secondes,  de  perturbations  inaperçues,  qui  chan- 
geront subitement  le  mouvement  périodique,  le  ralentissant,  l’accélérant 
ou  l’arrêtant?  Puis  après  ce  temps  inappréciable,  la  périodicité  repren- 
dra; mais  alors  les  deux  point  lumineux  n’auront  plus  la  même  diffé- 
rence de  phase,  et  un  changement  dans  la  position  de  la  frange  centrale 
et  de  toutes  les  autres  franges  en  sera  la  conséquence  nécessaire.  Pour 
peu  qu’une  perturbation  arrive  après  quelques  trillions  d’oscillations, 
les  bandes  brillantes  se  déplaçant  à droite  et  à gauche  quelques  dix  ou 
cent  fois  par  seconde  auront  remplacé  les  bandes  obscures  : une  teinte  uni- 
forme nous  semblera  éclairer  l’écran.  Or  une  perturbation  de  ce  inoiivc- 
inent  vibratoire  arrivant  après  un  trillion  de  vibrations  n’est-clle  pas 
plus  que  probable  dans  les  conditions  indiquées?  Ce  n'est  pas  une  pro- 
babilité, c’est  une  certitude. 

11  est  vrai  que  tous  les  corps  lumineux  ne  sont  pas  aussi  sujets  qu’une 
tlanuuc  à des  perturbations;  mais  si  l'on  prend  un  cas  des  plus  favo- 
rables celui  d’un  fil  de  platine  porté  au  rouge  par  une  pile  dans  le  vide, 
les  variations  accidentelles  de  l’intensité  du  courant,  l’action  du  gaz  qui 
U.  35 
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reste  toujours  dans  le  vide  le  plus  parfait  que  nous  puissions  obtenir, 
les  rayonnements  du  dehors,  les  altérations  de  la  structure  du  fd,  sont 
des  causes  perturbatrices  permanentes  qui  détruisent  les  conditions  de 
stabilité  du  phénomène. 

1504.  Expérience  d'ïonmK.  — Avant  Fresiiel,  Young  avait  fait  une 
expérience  analogue.  Mais,  outre  le  phénomène  simple  que  nous  avons 
analysé,  l’expérience  d’Young  se  complique  d’autres  phénomènes,  et 
c’est  pour  cela  que  nous  ne  l’avons  pas  prise  pour  base  de  notre  théorie, 
t'ependant  elle  mérite  d’être  rapportée  : elle  est  la  première  en  date,  et 
la  facilité  avec  laquelle  elle  peut  être  réalisée  permet  à chacun  de  la  ré- 
péter sans  aucmi  appareil. 

Une  plaque  mince  de  métal  percée  de  deux  trous  lins  est  placée  de- 
vant une  lentille  qui  donne  une  très-petite  image  du  soleil  et  se  trouve 
adaptée  au  volet  d’une  chambre  noire.  Les  rayons  solaires,  qu’il  sera 
bon  de  rendre  horizontaux  par  la  réflexion  sur  un  miroir  extérieur, 
tniversent  la  lentille,  puis  les  deux  ouvertures,  et  forment  deux  cônes 
de  lumière  qui,  à une  petite  distance  des  ouvertures,  se  recouvrent  eu 
partie  sur  l’écran  placé  pour  les  recevoir.  Dans  la  portion  commune  des 
faisceaux  se  rencontrent  alors  des  ondes  lumineuses  émises  de  la  même 
source,  le  soleil,  et  ayant  parcouru  des  chemins  égaux  jusqu’à  leur  ar- 
rivée à la  plaque  métallique.  Les  mouvements  concordants  vibratoires 
qui  animent  l’éther  des  molécules  situées  à chaque  ouverture  se  trans- 
mettent à l’intérieur  et  agissent  comme  s’il  existait  réellement  deux 
sources  de  lumière  analogues  à celle  qu’employait  Fresnel.  Toutes  les 
apparences  que  nous  connaissons  peuvent  s’obsei’ver.  Lu  frange  cen- 
trale se  voit  brillante  à la  place  qui  nous  est  connue;  puis  à droite 
et  à gauche,  une  frange  obscure,  et  ainsi  de  suite,  sans  aucune  modi- 
iication. 

Mais  à ces  franges  s’en  joignent  d’autres,  qui  bordent  l’ombre  géoiné- 
trique.  Celles  qui  nous  occupent  actuellement  se  distinguent  aisément  à 
ce  caractère,  qu’elles  disparaissent  toujours  dès  qu’une  des  ouvertures 
est  bouebée  au  moyen  d’un  corps  opaque.  Quant  aux  autres,  par  quelle 
cause  sont-elles  produites?  Nous  ne  tarderons  pas  à l’explicjuer  (1511). 
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I.  — l>HUI•AI,ATIU^  lit  LA  LUmÉIlt.  — 1)1  UK  ACl  I ÜX. 

La  théorie  des  ondulations  vient  de  nous  être  rendue  probable  par  la 
lacilité  avec  laquelle  elle  rend  compte  de  l’expérience  de  Fresnel.  Nous 
allons  montrer,  dans  ce  chapitre,  comment  elle  explique  tous  les  phé- 
nomènes anciennement  connus  et  exposer  les  phénomènes  nouveaux 
qu'elle  a fait  découvrir. 

1505.  Princi|»e  d’Hn^seai*.  — Les  explications  qui  vont  suivre  repo- 
sent sur  un  principe  évident  de  lui-mème,  qu’Iluygens  a établi.  Le 
voici  : Le  mouvement  vibratoire  transmis 
au  point  P (fiij.  750)  par  une  source  lumi- 
neuse S peut  être  considéré  comme  étant 
la  résultante  des  vitesses  partielles  en- 
voyées par  tous  les  points  de  rune  des  ondes 
sphériques  qu’engendrent  les  oscillations 
delà  source  dans  l'éther  situé  autour  d'elle: 
ces  points  étant  considérés  comme  autant  de 
centres  lumineux. 

Ce  principe  est  évident  : le  mouvement 
vibratoire  de  la  source  S se  transmet  autour 
d’elle  avec  une  égale  vitesse  dans  tous  les 
sens  ; il  arrive  aux  molécules  situées  sur  une  môme  sphère  00'  ; ce  sont 
ces  mouvements  de  la  couche  sphérique  qui  parviennent  aux  molé- 
cules suivantes  et  les  font  entrer  en  vibration.  Si  In  source  S n’exis- 


Digitized  by  Google 


5I«  ÛPTIQIE. 

lait  pas,  mais  si  les  molécules  de  la  sphère  oscillaient  comme  elles  le 
font  sous  son  influence,  rien  évidemment  ne  serait  changé  pour  les 
molécules  qui  suivent.  Etudier  le  mouvement  qui,  venant  de  S,  est 
transmis  en  I*,  c’est  donc  étudier  le  mouvement  qui  venant  de  la  sphèreOO' 
est  transmis  en  ce  même  point  P. 

1506.  Étadea  géomélrlqoeit  préllmlnaireat.  — Ile  ce  pi'ilicipe  dé- 
coulent un  grand  nombre  de  conséquences 
physiques,  mais  pour  les  en  liier,  il  est 
nécessaire  d’exposer  quelques  résultats 
géométriques. 

Faisons  passer  un  plan  quelconque  par 
S et  P {(ig.  751),  00'  représente  l'arc  de 
grand  cercle  qui  rencontre  ce  plan  ; joi- 
gnons SP  ; on  appelle  pôle  du  point  P le 
point  où  SP  rencontre  la  sphère.  Si  de 
plus  l’on  partage  Parc  .40'  au.v  points  M, 
M',  M",  choisis  de  telle  sorte  que  l’on  ait 

MP  _ AP  = M'P— MP  = M"P— M'P  = À , 

c’est-à-dire  de  telle  sorte  que  la  différence 
des  distances  de  P aux  points  de  divi- 
sion successifs  soit  égale  à une  demi- 
longueur  d’ondulation,  et  qu’on  opère  les 
mêmes  divisions  sur  l’arc  AO'  ; l’arc  ainsi 
divisé  est  dit  arc  gradué,  et  on  appelle 
arcs  élémentaires  Vuu  quelconque  des  arcs 
AM,  MM',  M'.M".  Enfin  si  l’on  imagine  que 
la  sphère  se  reconstitue  par  la  rot.ition  de  l’arc  00'  autour  de  SP,  les 
zones  décrites  par  les  arcs  élémentaires  sont  dites  zones  élémentaires. 

La  grandeur  absolue  de  ces  arcs  élémentaires,  gi'andeur  que  nous  dé- 
signerons paru,  a',  a",  se  détermine  sans  peine  par  le  calcul,  lorsque 
les  positions  de  S de  P et  de  la  sphère  sont  données.  On  peut  aussi  les 
obtenir  par  une  construction  géométrique  u’exigeant  que  la  régie  et  le 
compas  ; mais,  dans  ce  cas,  il  faut  enqdoyer  pour  l’exécution  une  échelle 
singulièrement  amplifiée.  En  effet,  la  demi-longueur  d’ondulation  a 

une  valeur  moyenne  égale  à 2 inillième  de  millimétré;  sur  la  ligure 

elle  paraîtrait  égale  à | millimétré,  si  l'on  employait  un  grossissement 
égal  à mille;  alors  une  distance  SP,  égale  à 1 mètre,  devrait  être  repré- 
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sentée  par  une  ligne  de  1000  mètres.  Quoi  qu’il  en  soit  cependant,  on 
peut  se  convaincre  par  construction  géométrique  que,  pour  une  longueur 
très-petite  prise  au  lieu  de  >,  le  premier  arc  est  notablement  plus  grand 
que  chacun  des  autres  ; que  les  arcs  suivants  diminuent  de  longueur  à 
mesure  qu’ils  sont  plus  éloignés  du  pèle  A ; enfin  qu’à  une  distance  du 
pèle  qui  même  n’est  pas  très-grande,  les  arcs  deviennent  sensiblement 
égaux.  La  figure  ci-contre  le  prouve,  et  toutes  les  figures  analogues  con- 
firmeraient ce  fait.  La  grandeur  des  zones  élémentaires  varie  ensuivant 
une  loi  analogue  à celle  des  arcs. 

Les  rapports  de  grandeur  ne  sont  pas  les  mêmes  entre  les  zones  et 
entre  les  arcs,  mais  les  plus  grandes  zones  sont  encore  celles  qui  sont 
voisines  de  A et  les  autres  tendent  vers  l’égalité  à mesure  qu’on  s’é- 
loigne de  ce  pèle. 

1507.  Transmiaslon  du  mouvement  vibratoire.  — L’onde  lumi- 
neuse qui  arrive  à la  sphère  et  dont  00'  est  une  intersection  devrait  être 
considérée  tout  entière,  si  l’on  voulait  déterminer  avec  exactitude  le 
mouvement  du  point  P;  mais  nous  nous  bornerons  à étudier  ce  qui  a 
lieu  dans  le  seul  plan  00'.  On  comprendra,  par  la  suite,  que  les  consé- 
quences n’en  seront  pas  altérées  dans  les  caractères  généraux. 

Comparons  les  vitesses  transmises  en  P par  les  molécules  qui  compo- 
sent deux  arcs  élémentaires  successifs  quelconques  a(">  et  très- 
éloignés  du  pèle.  A un  point  quelconque  N,  choisi  sur  le  premier,  cor- 
respond sur  le  second  un  point  N'  tel  que  NP  — N'P  soit  égal  à | A ; 
les  molécules  d’éther  placées  en  ces  points  N et  N'  sont  animées  de 
mouvements  vibratoires  qui  arriveront  au  point  P à peu  près  dans  la 
même  direction,  mais  avec  une  différence  de  marche  d'une  demi-lon- 
gueur d’ondulation,  c’est-à-dire  que  ces  mouvements  tendent  à impri- 
mer à la  molécule  P deux  vitesses  égales  et  de  sens  contraire  qui  se  dé- 
truisent. 11  en  sera  de  même  de  deux  autres  points  des  mêmes  arcs,  et, 
comme  ces  arcs  sont  presque  égaux  à cause  de  leur  grande  distance 
au  pèle,  leurs  actions  sont  détruites.  Celte  destruction  n’aura  plus 
lieu  pour  les  vitesses  qui  sont  envoyées  en  P par  deux  arcs  voisins  du 
pèle  A ; les  vitesses  de  sens  contraires  transmises  ne  seront  plus  égales, 
puisque  les  deux  arcs  ont  des  longueurs  très-différentes.  Celui  qui  est 
le  plus  voisin  du  pèle  a la  plus  grande  longueur;  il  imprimera  donc 
en  P des  vitesses  qui  ne  seront  pas  détruites  par  celles  de  l’arc  sui- 
vant. Il  suit  de  ces  observations  que,  si  la  résultante  des  vitesses  im- 
primées par  le  premier  arc  a est  choisie  pour  unité,  la  résultante  rela- 
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tive  au  deuxième  arc  sera  une  fraclion  plus  petite  que  1 et  de  signe 
contraire  à la  précédente,  nous  l’appellerons  — le  troisième  arc 
fournira  une  résultante  u,,  la  quatrième  — u»,  la  cinquième  ■+■  u„ 
et  ainsi  de  suite,  les  signes  alternant  toujours  et  chaque  terme  de  la 
série  étant  plus  petit  que  celui  qui  précède. 

Ces  termes  si  nombreux  se  réduisent  aisément  A une  partie  seulement 
du  premier  terme.  En  effet,  partons  d’un  terme  du  rang  n tellement 
éloigné  que  les  arcs  a'">  et  soient  égaux  à moins  d’une  quantité 
insensible.  Le  terme  q:  m,_,  est  détruit  presque  entièrement  par  le 
terme  ±M,,  ce  qui  en  subsiste  détruit  une  partie  du  terme  précé- 
dent ± !(*_,  ; le  reste  nouveau  détruit  une'  partie  du  terme 
et  ainsi  toujours  de  même.  Mais  cependant  à mesure  que  l’on  s’ap- 
proche du  premier  terme,  la  différence  de  deux  termes  consécutifs 
allant  en  augmentant,  le  reste  s’accroît  toujours.  Enfin,  la  valeur  du  se- 
cond terme  — «,  est  en  partie  détruite,  le  résidu  est  moindre  que  — Uj, 
et  le  premier  terme,  celui  qui  est  égal  à 1 , se  trouve  diminué  de  valeur 
par  ce  dernier  résidu.  Ce  qui  conduit  à ces  conséquences  ; 1“  chaque 
moitié  AO,  AO'  de  l’onde  anime  la  molécule  P d’une  vitesse  moindre  que 
1 ; la  vitesse  de  ce  point  est  donc  moindre  que  2 ; 2“  le  mouvement  vi- 
bratoire qui  est  transmis  par  toute  onde  sphérique  à un  point  P se  ré- 
duit à celui  que  transmettrait  une  portion  de  chacun  des  deux  premiers 
arcs  élémentaires  de  cette  onde. 

Cette  conclusion  est  féconde  en  conséquences;  nous  allons  en  étudier 
quelques-unes. 

1.508.  Propnitation  de  la  Inmiére.  — Si  l’on  place  un  écran  qui  in- 
tercepte l’onde,  mais  qui  soit  percé  d’une  très-petite  ouverture  corres- 
pondant à la  partie  de  la  première  zone  à laquelle  on  peut  théoriquement 
admettre  que  l’action  se  réduise,  alors  le  mouvement  vibratoire  en  P sera 
le  même  que  si  l’écran  n’existàit  pas.  La  lumière  qui  part  de  S agira 
donc  comme  si  elle  traversait  l’ouverture  placée  sur  la  ligne  droite  SP 
pour  notre  vue;  tout  se  passera  comme  si  la  lumière  était  due  à une  ac- 
tion qui  irait  se  propageant  d’un  point  à un  autre  en  suivant  la  ligne 
droite  qui  réunit  ces  deux  points.  Tel  est  le  sens  que  l’on  doit  attribuer  à 
l’expression  de  rayon  lumineux. 

1.509.  Paitsaite  de  la  lamlére  A (raverii  une  onvrrtare  tre«-pe«Ke. 

— L’idée  à laquelle  nous  venons  de  parvenir  mène  plus  loin.  La  partie 
active  de  la  première  zone  a été  seule  mise  à découvert  et  la  lumière 
parvenue  en  P n’a  subi  aucune  modification.  Ou’arrivera-l-il  si  l’on  aiig- 
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mente  les  dimensions  de  l’ouverture,  et  qu’on  laisse  les  deux  premières 
zones  agir  sur  le  point  P?  Que  répondra  la  théorie  de  l’émission?  Que  la 
lumière  se  répandra  autour  de  P sur  une  plus  grande  surface  ; c’est 
tout  ce  que  l’hypothèse  des  molécules  lumineuses  pourra  faire  prévoir. 
Eh  bien  ! le  phénomène  est  tout  autre.  L’ouverture  s’est  élargie,  un 
plus  libre  accès  a été  donné  à l'action  de  la  lumière  : au  point  P cepen- 
dant apparaît  un  phénomène  qui  surprend  toujours  même  celui  qui 
sait  que  la  théorie  le  faisait  prévoir  : en  P se  fait  l’obscurité. 

L’expérience  est  très-facile  à réaliser.  Une  lentille  à court  foyer 
{fig.  752)  reçoit  les  rayons  solaires,  et  donne  en  S une  très-petite  image 
du  soleil;  cette  image  joue  le  rôle  de  point  lumineux  ; au  delà  est  placée 


Fig.  75Î. 


une  lame  opaque  E percée  d’un  trou  de  très-petite.s  dimensions.  A dis- 
tance, recevez  sur  un  écran  la  lumière  qui  a traversé  l’ouverture,  et 
vous  voyez  un  cercle  obscur  qui  est  entouré  d’un  anneau  de  lumière. 
Dans  ces  conditions  déterminées,  des  anneaux  alternativement  brillaiiLs 
et  obscurs  enveloppent  la  tache  centrale,  et  si  la  source  est  compo- 
sée de  lumière  blanche,  les  cercles  blancs  sont  colorés  sur  leurs 
bords. 

1510.  Explication  dn  phénomène.  — La  théorie  des  Ondulations  'a 
prévu  le  phénomène,  et  c’est  elle  qui  l’a  fait  découvrir.  Poisson,  qui 
d’abord  était  l’adversaire  de  cette  théorie,  montra  à F resnel  la  conséquence 
qu’on  devait  en  déduire.  Fresnel  n’hésita  pas  à tenter  l’expérience  qui 
réussit  comme  on  le  sait  déjà.  Voici  l’explication  élémentaire  de  ce  phé- 
nomène : nous  la  donnons  en  raisonnant  sur  les  arcs  au  heu  de  raison- 
ner sur  les  zones.  L’effet  des  deux  premiers  arcs  gradués  agissant  seuls 
au  point  P (fig.  753)  est-t- 1 — u„  d’après  les  notations  adoptées  (1507). 
Puisque  les  arcs  suivants  n’existent  pas,  le  terme  — il,  ne  se  trouve 
pas  partiellement  détruit  comme  il  l’était  dans  le  premier  cas  ; et  ce 
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terme  négatif,  dont  la  valeur  absolue  n’est  pas  très-pelite  par  rapport  à 
l’unité,  annule  une  partie  considérable  du  premier.  Le  reste  donné  par 
la  soustraction  1 — «,  est  de  valeur  peu  élevée.  Ainsi,  le  point  P doit 
être  non  pas  obscur,  mais  presque  obscur.  Dans  la  pratique,  l'œil  qui 
ne  possède  pas  une  grande  perfection  lorsqu’il  s’agit  d’apprécier  les  in- 
tensités lumineuses,  éprouve  une  impression  assez  peu  vive  d’où  l’ob- 
servateur conclut  à l’obscurité  ; mais  s’il  est  prévenu,  il  s’aperçoit  que 
l’obscurité  n’est  pas  absolue. 


Fig.  751. 


1511,  Explication  dea  anneaux,  — Ce  qui  fait  paraître  l’obscurité 
plus  profonde  qu’elle  n’est  en  réalité,  c’est  le  contraste  produit  parl’au- 
iieau  brillant  qui  l’enveloppe.  L’explication  de  ce  cercle  est  encore  une 
des  plus  faciles  par  la  théorie  des  ondulations.  En  effet,  soit  l’ouverture 
DB'  ifig.  754),  prenons  P voisin  de  P,  menons  SP' qui  coupe  la  sphère 
en  A'  pôle  de  P,  et  admettons  que  P'  ait  été  tellement  choisi,  que 

P’B  — P A'  soit  égal  à Le  point  A',  qu’on  le  remarque  bien,  ne  se 
confond  pas  avec  le  point  M,  marqué  dans  la  figure  précédente,  car 
l’arc  BA'  est  dans  le  cas  actuel  un  premier  arc  élémentaire,  et  de  plus  le 
point  P'  n’occupe  pas  la  même  place  que  le  point  P.  Entre  A'  et  B'  lai- 
sons  la  division  en  arcs  élémentaires  ; cette  division  donnera  à peu 
pi’ès  3 arcs,  mais  non  pas  3 exactement,  et  on  en  voit  bien  la  rai- 
son ; BB'  (fig.  753)  avait  d’abord  été  divisible  en  4 arcs,  dont  2 premiers 
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et  2 seconds  ; actuellement  nous  avons  2 premiers  arcs,  il  est  vrai , mais 
un  second  et  un  troisième  à droite,  pas  de  second  à gauche.  Les  vitesses 
qui  parviennent  en  P*  ont  donc  une  résultante  + 1 qui  est  imprimé»» 
par  l’arc  èl»‘mentaire  A'B  à laquelle  doit  s'ajouter  la  résultante,  à une 
petite  erreur  près,  1 — tt,  -h  u.  qui  vient  des  arcs  A'B'.  Or,  dans  celte 
somme  -h  1 — Uj-|- 1<3,  le  terme  -|-  iij  ne  se  trouvant  plus  partiellement 
détruit  comme  dans  le  cas  général  (1507),  il  en  résulte  que  — u,  l’est 
presque  entièrement,  et  que  cette  somme  n’est  pas  trés^ifférente  de  1 ; 
la  molécule  située  en  P prend  donc  une  vitesse  totale  qui  est  assez  voisine 
de  2 et  en  F apparaît  un  éclat  plus  considérable  que  si  aucune  partie 
de  l’onde  n'était  inlerceptée.  Telle  est  la  raison  du  cercle  lumi- 
neux. 

Un  nouveau  cercle  obscur  suivant  passera  par  un  point  P",  tel  que  SP" 
rencontre  l’onde  sphérique  au  p»Jle  A",  et  que  A"B'  soit  à peu  prés  divi- 
sible en  quatre  arcs  élémentaires  : A"B  sera  alors  très-petit,  et  l’action 
se  réduira  presque  entièrement  à celle  des  termes  1 — «,  -|-Mj  — u^  qui 
se  détruisent  à peu  près  deux  à deux. 

Cn  cercle  brillant  enveloppe-t-il  celte  bande  obscure?  Oui  en  théorie, 
car,  puisque  les  arcs  élémentaires  vont  en  diminuant  à mesure  que  Ton 
s’éloigne  du  pôle,  on  pourra  trouver  un  point  F",  tel  que  la  division 
opérée  en  arcs  élémentaires  à partir  du  pôle  A'",  donne  à peu  près  de  B 
en  B’,  cinq  arcs  élémentaires.  Des  cinq  termes  qui  impriment  la  vitesse 
transmise  en  F",  quatre  s'annulent  à peu  près  les  uns  les  autres  ; il  en 
reste  donc  un  de  ces  termes  dont  la  valeur  subsiste,  et  la  molécule  P'" 
prend  un  mouvement  oscillatoire.  D’où  nouveau  cercle  lumineux  ; puis 
nouveau  cercle  obscur,  et  ainsi  indéfiniment.  Mais  la  théorie  poussée 
plus  loin  enseigne  que  la  clarté  des  cercles  brillants  va  en  décrois- 
sant rapidement  : Tœil  n’en  aperçoit  qu’un  petit  nombre  ; mais  il  voit 
nettement  de  la  clarté  dans  l’espace  marqué  par  l’ombre  géomé- 
trique. 

1512.  Airtrea  circornttaneeit  da  phenomeac.  — Ne  quittons  pas  le 
sujet  sans  indiquer  quels  changements  se  manirestenl  dans  le  phéno- 
mène, quand  les  dimensions  de  l’ouverture  augmentent.  Prend-elle  un 
diamètre  tel,  que,  de  chaque  côté  de  A,  le  nombre  des  arcs  élémen- 
taires, soit  pair  2,  4,  6,  8,  etc.,  le  phénomène  sera  celui  que  nous  venons 
d’étudier  dans  le  cas  de  2 arcs  élémentaires;  ce  nombre  est-il  impair,  le 
point  P se  trouvera  dans  la  lumière,  et  entouré  d’anneaux  alternative- 
ment obscurs  et  lumineux. 

1515.  eau  oA  la  soarm  de  lamlére  e«(  de  Kraadea  dimeaHioait.  — 
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Dans  les  circonstances  ordinaires,  où  l’on  éclaire  une  plaque  percée 
d’une  ouverture  par  une  source  lumineuse  de  dimensions  notables,  le 
phénomène  des  anneaux  obscurs  et  brillants  n’apparait  pas.  Cela  s’ex- 
plique ; chaque  point,  qui  compose  la  source,  tend  à animer  la  molé- 
cule d’éther  P,  P'  ou  P",  située  sur  l’écran,  d'un  mouvement  dont  lavi: 
tesse  dépend  de  la  position  du  pôle.  Or,  cette  position  varie  avec  celle 
du  point  que  l’on  considère  sur  la  source.  L’un  des  points  lumineux  tend 
à imprimer  à la  molécule  une  vitesse  considérable;  un  autre,  une  vitesse 
moindre;  un  troisième,  une  vitesse  de  sens  contraire,  et  ainsi  de  suite, 
l/pjîet  dû  à la  résultante  de  ces  vitesses,  dans  le  cas  où  la  source  est  con- 
sidérable, ne  s’écarte  pas  beaucoup,  pour  toute  partie  éclairée  de  l’écran, 
d’une  certaine  moyenne  ; anneaux  brillants  et  anneaux  obscurs  sont 
comme  mêlés  et  confondus  dans  un  éclat  uniforme.  C’est  le  phéno- 
mène tel  qu’il  apparaît  dans  les  conditions  où  l’on  se  place  d’habitude 
pour  vérifier  la  propagation  de  la  lumière  en  ligne  droite  : on  sait  main- 
tenant ce  que  cette  vérification  signifie. 

1514.  Le  phénomène  exige  une  autre  condition  : l’ouverture  ne  doit 
pas  avoir  des  dimensions  très-considérables.  Autrement,  en  un  point  de 
l’écran  agit,  à droite  et  à gauche  de  la  ligne  qui  joint  la  source  S à ce 
point,  une  multitude  d’arcs  élémentaires  dont  la  résultante  est  la  même 
que  si  l’onde  passait  tout  entière,  sauf,  toutefois  au  voisinage  des  bords 
où  l’on  aperçoit  le  phénomène  décrit  dans  un  des  paragraphes  sui- 
vants (1.517). 

1.515.  Réannié.  — En  résumé  nous  avons  appris  ce  que  signifiait 
cette  loi  de  la  propagation  de  la  lumière  en  ligne  droite.  Nous  avons 
vu  comment  elle  se  vérifiait  quand  la  lumière  traversait  une  ouverture 
assez  large.  Mais  nous  avons  reconnu  aussi,  conduits  par  la  théorie, 
qu’elle  cessait  de  se  vérifier  dans  des  cas  qui  peuvent  se  présenter  fré- 
quemment, mais  où  l’observation  est  plus  délicate.  Avec  des  ouvertures 
étroites,  nous  avons  reconnu  que  certains  points  étaient  dans  l’obscurité, 
et  d’antres  se  trouvaient  éclairés,  les  uns  et  les  autres,  contrairement 
à la  loi  de  la  propagation  en  ligne  droite.  Cette  loi  ne  subsiste  donc 
que  dans  les  cas  où  l’on  n’étudie  pas  les  phénomènes  dans  tous  leurs 
détails;  mais,  sauf  les  corrections  signalées, elle  suffit  dans  la  partie  de 
l’optique  dite  optique  géométrique. 

15ff».  La  propagation  de  la  lumière  en  ligne  droite  a été  la  base  de 
la  théorie  des  ombres  dont  quelques  notions  ont  été  données  dans 
un  chapitre  précédent.  Il  est  certain  que  la  concordance  des  consé- 
quences de  cette  théorie  avec  les  faits  n’a  pas  été,  dans  les  temps  an- 
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teneurs,  la  preuve  la  moins  convaincante  de  l'exactitude  de  la  loi  de 
propagation  en  ligne  droite.  Il  est  même  probable  que  la  vue  des  phé- 
nomènes naturels,  où  les  ombres  se  produisent,  a éveillé  l’esprit  des 
observateurs  et  a contribué  à leur  donner  l’idée  de  la  loi  avant  que  des 
vérifications  aient  servi  à la  confirmer.  Que  dit  la  théorie  des  ondula- 
tions sur  ce  phénomène  des  ombres.  Va-t-elle  l’expliquer?  Après  l’avoir 
expliqué  nous  révèlera-t-elle  quelques  circonstances  particulières  qui 
auraient  échappé?  Hecherchons-le. 

1517.  FrangeH  prodaltes  par  le  bord  d'an  eorpa  opaque.  — 

Soient  donc  A 755)  l’un  des  liords  rectilignes  d'un  disque  opaque  AR 
de  grandes  dimensions,  S un  point  lu- 
mineux, puis  un  écran.  Menons  la  droite  SA 
qui  rencontre  l’écran  au  point  P.  Décri- 
vons la  sphère  dont  SA  est  le  rayon  et 
dont  S le  centre;  la  surface  de  cette 
sphère  est  une  surface  de  l’onde  dans 
l’une  de  ses  positions;  et  d’après  le  prin- 
cipe d’Huygens,  cette  surface  peut  être 
substituée  au  centre  d’ébranlement  S. 

Opérons  les  divisions  en  arcs  élémentaires  „ 
correspondant  au  point  P : la  moitié  AO  de 
ces  arcs  est  interceptée  par  l’écran;  donc 
elle  est  annulée.  L’autre  moitié  subsiste  ; 
le  point  P est  donc  éclairé,  et  la  vitesse 
de  la  molécule  d’éther  située  en  P sera 
la  moitié  de  ce  qu’elle  eût  été  si  l’écran 
n’avait  pas  été  interposé.  Dans  ce  fait, 
rien  de  contradictoire  avec  la  théorie  des 
ombres.  11  n’en  est  pas  de  même  du  sui- 
vant : dans  l'espace  que  l’ombre  géoniè- 
Irique  devrait  occuper  on  voit  une  lueur 
qui  va  se  dégradant  à partir  de  P et  s’éteint 
à une  faible  distance.  Cette  lueur,  on  le  conçoit,  est  produite  par  l’ac- 
tion exercée  sur  les  points  voisins  de  P par  les  molécules  vibrantes 
situées  sur  la  zone  AO';  aucune  frange  ne  la  sillonne. 

Mais,  en  dehors  des  limites  de  l’ombre  géométrique,  des  franges  nom- 
breusesapparaissent  là  on  devrait  se  trouver  la  lumière  complète.  Voici  leui' 
explication  : Considérons  un  point  P'  (jig.  756)  tellement  placé,  que  par 
la  division  en  arcs  élémentaires,  il  ne  se  trouve  qu'un  arc  entre  le  pèle  A' 
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et  le  bord  A.  Les  termes  de  la  série  exprimant  les  vitesses  qui  panien- 
nent  en  1*'  auront  d’une  part  une  valeur  relative  aux  aelions  de  A'O'  ; 

1 — Hj  + M-,  — 4-  etc., 

qui  imprimeraient  à P'  la  vitesse  qui  appartient  au  point  P;  mais  à eette 

vitesse  il  faut  ajouter -H  1,  terme  qui 
provient  de  l’action  de  l’arc  AA'.  Le  point 
P'  sera  donc  beaucoup  plus  éclairé  que  le 
point  P;  la  molécule  qui  s’y  trouve  acquerra 
une  vitesse  qui  est  plus  que  le  double  de 
celle  que  prend  ce  dernier  point,  et  brillera 
avec  un  éclat  trés-vif.  Le  phénomène  ne 
nous  présenterait  cependant  rien  de  bien 
saillant  si  au  delà  de  P'  il  ne  se  produisait, 
“ en  un  point  convenablement  choisi  F',  une 
obscurité  relative  qui  fait  ressortir  l’éclat 
que  la  théorie  vient  de  nous  annoncer.  Si 
un  point  F'  est  pris  de  telle  sorte  que  A" 
pôle  de  ce  point  soit  à une  distance  du 
bord  égale  à deux  arcs  gradués,  alors  la 
vitesse  qui  vient  en  ce  point  F'  est 

1 — Uj  + t — «ï+Us — M3+...elc. 

Orl  — tt,  est  très-petit,  donc  P"  est  beau- 
coup moins  éclairé  que  P'.  Le  point  1*" 
d’ailleurs  parait  encore  obscur,  parce  qu’au 
delà  il  existe  un  point  P'"  dont  le  pôle  A'" 
est  distant  de  A de  trois  arcs  gradués,  et  la  vitesse  delà  molécule  située 
en  ce  point  est  presque  égale  à celle  que  possède  le  point  P'.  Si  l'on 
continue  le  raisonnement,  on  verra  qu’une  série  de  bandes  alterna- 
tivement brillantes  et  obscures  se  forment  au  delà  du  bord  opaque, 
ou  pour  nous  en  tenir  à ce  qu’il  y a de  plus  saillant,  des  bandes  ob- 
scures apparaissent  aux  points  où  la  loi  de  la  propagation  en  ligne 
droite  exigerait  qu'il  y eût  lumière. 

A la  prendre  en  termes  absolus,  cette  loi  de  la  propagation  serait  donc 
fausse;  elle  est  inexacte  en  théorie;  et  les  franges  sont  faciles  à obser- 
ver. Mais  qu’on  ne  s’exagere  rien  ; en  pratique  la  loi  peut  et  doit  sub- 
sister, car  dès  que  la  source  lumineuse  a les  dimensions  que  nous 
avons  l’habitude  de  lui  donner,  le  phénomène  des  franges  se  perd 
dans  la  pénombre;  il  n’est  plus  possible  de  l’observer  et  on  ne  le  voit 
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qu'on  constituant  la  source  avec  des  dimensions  excessivement  faibles. 
Décrivons  l’expérience. 

1518.  Expérience.  — Une  lentille  {(ig.  757),  placée  sur  le  trajet  des 
rayons  solaires  qui  pénètrent  dans  la  chambre  noire,  donne  une  image 


Fig.  757. 


lumineuse  de  très-petites  dimensions.  Plus  loin  se  dispose  une  plaque 
métallique  brunie  dont  un  bord  est  vertical.  Sur  un  écran  placé  à 
distance  on  reçoit  les  franges.  Si  l’on  veut  prendre  des  mesures,  le  sup- 
port de  chacune  des  trois  pièces  de  l’appareil  doit  pouvoir  glisser  sur 
une  règle  graduée,  pour  être  ensuite  fi.xée  par  une  vis  de  pression  dans 
une  position  déterminée.  De  plus,  la  loupe  micrométrique  de  Fresnel 
remplace  l’écran.  La  largeur  de  la  plaque  étant  mesurée,  la  distance  de 
cette  plaque  au  foyer  de  la  loupe  et  au  fil  du  réticule  étant  données 
par  des  lectures  faites  .sur  la  règle  graduée,  on  observe  au  moyen  de 


Fig. 


la  loupe  la  position  des  IVanges  et  Ton  peut  reconnaitre  qu'elles  se 
trouvent  aux  distances  indiquées  par  la  théorie.  A l’œil  nu,  on  les  aper- 
çoit telles  qu’elles  sont  représentées  dans  la  figure  758,  qui  montre 
un  fragment  de  l’écran  éclairé. 

Si  l’on  change  la  distance  relative  des  trois  pièces  qui  constituent  l’ap- 
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pareil,  par  exemple  la  luupe  est  rapprucliêe  de  la  plaque,  le  pliéiiuiiiéiie 
change  d'aspect,  mais  le  changement  est  exactement  celui  que  les  dé- 
ductions de  la  théorie  auraient  annoncées.  Ainsi,  que  l’on  s'attache  û 
suivre  une  frange  l‘ii,  celle  par  exemple  qui  correspond  üt  une  différence 

de  marche  égale  à n fois  ^ c’est-à-dire  la  m'  frange  à partir  du  bord, 

on  verra  en  l’observant  avec  la  loupe,  approchée  ou  éloignée  du  bord 
à cet  effet,  que  le  milieu  de  cette  frange  se  trouve  sur  un  arc  d’hyper- 
bole dont  A et  S sont  les  foyers.  En  effet,  la  condition  relative  à cette 
frange  est  SA-t-AP,  — SP,=  wi  qui  revient  à la  suivante  SP,  — AP, 

= SA  — « Cette  dernière  équation  est  caractéristique  de  l’hyperbole 
indiquée,  car  SA  — n * est  constant. 

1519.  Autre»  iihénoméneH  de  dlfrractlon.  — Le  mode  de  raisonne- 
ment, qui  vient  d’être  employé  pour  expliquer  les  anomalies  relatives  à 
la  propagation  de  la  lumière,  s’applique  aux  cas  très-variés  où  une 
partie  de  l’onde  sphérique  est  interceptée  par  un  corps  opaque.  Ia;s 
phénomènes  qui  se  présentent  alors,  forment  un  groupe  nombreux 
connu  sous  le  titre  général  de  phénomènes  de  diffraction.  Les  appa- 
rences que  le  bord  de  l’écran  nous  a offertes,  celles  que  nous  avons 
constatées  au  passage  d’une  ouverture  étroite  sont  comprises  parmi 
celles  dont  la  diffraction  s’occupe.  Nous  les  avons  choisies  entre  toutes 
parce  qu’elles  sont  simples  à déduire  des  principes;  mais  tout  autre 
phénomène  de  diffraction,  après  des  raisonnements  plus  ou  moins  com- 
plexes, prouve  irréfulablement  que  lu  raison  des  choses  est  trouvée, 
que  la  théorie  est  bien  complète. 

Sans  vouloir  développer  ces  raisonnements  qui  n’introduiraient  dans 
l'esprit  du  lecteur  aucun  principe  nouveau,  nous  devons  faire  con- 
naître l’une  des  principales  expériences  de  diffraction,  celle  des  ré- 
seuux,  parce  qu’elle  fournit  le  meilleur  procédé  à employer  pour  la 
détermination  des  longueurs  des  ondes  lumineuses. 

1520.  Phénomène  dea  réaeanx.  — Si  l’on  place  devant  l'œil  une 
plaque  de  verre  divisée  par  des  traits  parallèles  très-peu  distants,  éloi- 
gués  par  exemple  de  de  millimètre,  et  que  l’on  regarde  dans  la 

chambre  noire  une  source  Inniineusc  éloignée,  on  voit  apparaître  une 
bande  de  spectres  solaires  distribués  symétriquement  de  part  et  d'autre 
de  la  source  éclairante.  Ces  spectres  ont  tous  leur  partie  violette  du  célé 
de  la  source;  ils  vont,  se  serrant  de  plus  en  plus,  à mesure  qu’ils  sont 
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plus  éloignés  du  plan  médian;  enfin,  à une  grande  distance,  ils  s’efl'acent 
et  se  confondent  en  une  lueur  incertaine.  Le  phénomène,  tout  en  restant 
le  même,  varie  dans  ses  dimensions  et  son  éclat,  selon  la  distance  des 
traits.  Il  n’est  guère  besoin  de  dire  qu’il  se  réduit  à une  série  d’espaces 
noirs  séparés  par  des  espaces  brillants  d’une  seule  couleur,  si  la  source 
est  monochromatique.  Enfin  des  dispositions  convenables  permettent  de 
le  projeter  ou  de  l’observer  avec  une  lunette. 

1521.  Considératioa«  préllI■linalr<^«t. — Avant  d'aller  plus  loin,  il 
est  nécessaire  de  rappeler  la  sensation  que  produit  une  onde  plane  : 
c’est,  on  le  sait,  celle  d’un  point  lumineux.  Sans  en  chercher 
l’explication  dans  la  théorie  des  ondes,  nous  pouvons  nous  en  rap- 
porter sur  ce  sujet  à notre  observation  journalière.  En  effet,  une 
source  très-éloignée,  comme  l’est  une  étoile,  et  qui,  à cause  de  sa 
distance,  forme  une  onde  que  l’on  peut  regarder  comme  plane  à son 
arrivée  A l’œil,  nous  donne  la  sensation  d’un  point  lumineux.  Nous  pou- 
vons aussi,  en  nous  servant  de  l’étude  de  l’œil  que  nous  avons  déjà  faite, 
reconnaître  que  cette  sensation  résulte  de  ce  que  sur  la  rétine  se  peint 
un  point  lumineux.  Nous  savons  également  que  si  l’étoile  est  devantnotre 
œil,  c’est-à-dire  si  le  plan  de  l’onde  est  perpendiculaire  à l’axe  de  l’œil, 
le  point  lumineux  nous  parait  sur  cet  axe.  Mais  si  l’étoile  est  dans  une 
direction  oblique,  c’est-à-dire  si  l’onde  plane  est  oblique  par  rapport  à 
Taxe  optique  de  l’œil,  le  point  lumineux  parait  dans  la  direction  où  se 
trouve  l'étoile,  c’est-à-dire  dans  une  direction  normale  à la  surface  de 
l’onde. 

1522.  Théorie  de»  réiteaux.  — Les  traits  gravés  sur  le  verre  ne 
laissent  passer  la  lumière  qui  y parvient  qu’en  faible  quantité,  nous  les 
regaiderons  comme  tout  à fait  opaques,  et  des  réseaux  construits  avec 
des  fils  tendus  sont  dans  ce  cas  ; ils  laissent  voir  le  phénomène  comme 
ceux  d(tnt  nous  avons  parlé  et  même  avec  plus  d’éclat.  Dans  un  millimétré 
de  longueur,  nous  avons  donc  cent  espaces  alternativement  opaques  et 
transparents.  Faisons  une  coupe  qui  passe  par  la  source  et  qui  soit  per- 
pendiculaire au  milieu  de  chaque  ligne  du  réseau.  Cette  coupe,  dont  les 
dimensions  sont  considérablement  exagérées,  est  représentée  par  AB  dans 
la  figure  759.  L’onde  lumineuse  qui  vient  en  AB  est  une  onde  sphérique 
émanant  de  1a  source.  Mais  la  distance  de  la  source,  comparée  à la  lar- 
geur AB  du  réseau,  est  toujours  extrêmement  grande;  Fonde  sphérique, 
qui  est  tangente  au  réseau  disposé  normalement  au  rayon  incident,  peut 
donc  être  considérée  comme  le  touchant  en  tous  les  [wints  ; c’est-à-dire 
(pie  le  mouvement,  qui  à un  moment  donné  anime  les  différents  points 
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de  AB,  est  le  même  pour  tous  ; c’est  le  mouvement  que  possédait  à une 
époque  antérieure  la  source  lumineuse.  A l’onde  sphérique,  est  ainsi 
substituée  une  onde  plane  se  confondant  avec  AB. 

Ceci  posé,  l’apparition  de  la  lumière  à travers  le  réseau,  à la  place 
même  où  on  la  verrait  si  le  réseau  n’était  pas  interposé,  résulte  de  ce 
(|ue  l’onde  plane  continue  sa  route.  Les  parties  opaques  ii’ont  d’autre 
elTet  que  de  diminuer  les  vitesses  des  molécules  d’éther  mises  en  mou- 
vement dans  les  points  éloignés.  C’est  un  résultat  qu’il  était  facile  de 
prévoir  : il  ne  doit  pas  nous  arrêter. 

X r 


1Ô25.  Explication  de  la  première  Image.  — ljuant  à la  preiniérc 
image  déviée,  pour  l’expliquer,  admettons  qu’on  opèi’cavec  une  lumière 
monochromatique,  et  considérons  un  intervalle  CE  dont  la  longueur  soit 
la  somme  d’un  intervalle  opaque  et  d’un  intervalle  transparent,  et  me- 
nons pai'les  points  C,  D,  E trois  parallèles  CC',  DD',  EE'  dans  une  direc- 
tion telle  que  si,  du  point  C,  on  abaisse  une  perpendiculaire  CF  sur  EE', 
la  longueur  EF  soit  égale  à la  longueur  À d’une  ondulation.  Enliii  con- 
sidérons sur  DD'  un  point  P si  éloigné  du  réseau  que  les  lignes  menées 
de  ce  point  puissent  être  regardées  comme  parallèles.  La  molérule 
d’éther  située  en  ce  point  P ne  recevrait  de  la  portion  de  l’onde  trans- 
mise aucune  vitesse  si  le  réseau  n’existait  pas,  et  cependant  tous  les 
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points  de  l’onde  plane  AB  sont  les  centres  de  mouvements  vibratoires 
qui  se  propagent  en  ondes  sphériques,  et  dont  un  nombre  considérable 
vient  atteindre  cette  molécule;  l’absence  de  mouvement  résulte  de  la 
destruction  des  vitesses  égales  et  de  signes  contraires.  Mais  par  l’inter- 
vention du  réseau,  cette  destruction  cesse  de  s’effectuer.  Parmi  les 
vitesses  égales  et  de  signes  contraires  que  communiquaient  en  P les 
ondes  incidentes,  celles  qui  viennent  de  l’espace  transparent  DE  conti- 
nuent à produire  leur  impulsion  ; mais  l’espace  opaque  CD  n’exerce  plus 
d’impulsions  en  discordance  avec  les  premières  : la  molécule  située 
en  P est  animée  d’un  mouvement  oscillatoire  qu’elle  n’aurait  pas  eu 
si  la  lumière  n’avait  pas  été  interceptée. 

Le  même  raisonnement  s’applique  aux  autres  espaces  composés  d’un 
intervalle  transparent  et  d'un  intervalle  opaque;  des  lignes  parallèles 
aux  précédentes  étant  tracées,  les  points  P',  P",  P'",  obtenus  comme  l’a 
été  le  point  P,  seront  éclairés  par  suite  des  vibrations  qu’y  exécutent 
les  molécules  d’éther. 

Les  mouvements  vibratoires  de  tous  ces  points  sont  d’ailleurs  concor- 
dants sur  un  plan  mené  perpendiculairement  à toutes  leslignestelles  que 
CC'.  En  effet,  menons  par  le  point  P un  plan  PY  perpendiculaire  à CC', 
et  prenons  P',  P”...,  P(")  dans  ce  plan  ; les  distances  PD,  P'D',  P"D"..., 
p(«JD(»)  ne  différent  entre  elles  que  de  X ou  de  ses  multiples  ; donc  les 
mouvements  qui  animent  les  molécules  P,  P',  P"...,  P'*isont  concor- 
dants, PY  est  la  surface  de  l’onde,  et  il  en  sera  de  même  de  tous  les 
plans  parallèles  à celui-ci.  L’onde  qui  se  propage  est  donc  une  onde 
plane,  et  l’œil  apercevra  un  point  lumineux  dans  une  direction  incli- 
née de  l’angle  XEY  par  rapport  à la  normale  XX'  au  réseau.  Telle 
est  la  raison  de  la  première  image  qui  se  voit,  soit  à droite,  soit  à 
gauche  de  la  fente  centrale. 

1523  bis.  Explication  des  antres  Images.  — Pour  expliquer  une  des 
autres  images  quelle  qu’elle  soit,  prenons  les  lignes  parallèles  CC',  EE' 
{fig  760)  dans  une  telle  direction  que  la  longueur  EF,  qui  est  déterminée 
par  la  perpendiculaire  CF,  soit  égale  à un  nombre  entier  d’ondulations; 
les  vitesses,  transmises  au  point  éloigné  P,  se  détruiraient  si  l’onde  plane 
AB  agissait  tout  entière;  mais,  à cause  de  l’intervalle  opaque  CD,  il  ne 
reste  que  l’action  des  parties  DE  de  cette  onde;  et  comme  toutes  les  ac- 
tions de  DE  ne  se  détruiront  pas  exactement  l’une  l’autre,  le  point  P sera 
lumineux;  de  même  P',  etc.  Une  onde  plane  perpendiculaire  à CC'  se 
propagera,  et  l’œil  verra  une  droite  éclairée  dans  une  direction  paral- 
lèle à celte  ligne  CC'. 

II.  5t 
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La  théorie  exijte  (|ue  la  distance  du  point  D à la  ligne  LP,  ne  soit  pas 
égale  à un  nombre  entier  de  lois  X ; autrement  les  vitesses  excitées  par 


une  moitié  de  DP  détruiraient  celles  de  l’autre  moitié.  L’image  corres- 
pondant à ce  cas  particulier  manquerait  entièrement.  Ce  t'ait  a été  vérilié. 

La  torrnation  des  autres  images  s’explique  par  les  mêmes  raison- 
nements. 

15‘24.  Calcul  de  la  déviation.  — Les  directions,  suivant  lesquelles 
la  lumière  s’aperçoit,  se  calculent  en  considérant  l’un  des  triangles 
rectangles  CPP  (/iÿ.759),  qui  donne  EP  = CE  sin  ECP;mais  l’angle  ECK 
est  1 angle  sous  lequel  YY'  coupe  .\.V.  Appelons  i,  cet  angle;  posons 
S = CE  la  somme  laite  d’un  intervalle  opaque  et  d'un  intervalle  trans- 
parent  et  il  viendra  : 


/ = Sshi  i 


d’où  : 


sin«,  = 2.  . 

I^a  (losition  de  la  seconde  image  s’obtiendi'a  pai'  la  lormule 

. . 2/ 

Mil  (a  = j.- 
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â51 


. . H/ 

Slll  In  = — 


Cette  formule  a été  mise  à profit  pour  la  détermination  de  la  lon- 
gueur de  l'onde.  Elle  nous  fait  voir  que  la  longueur  de  l’onde  est  donnée 
pai  l’une  ou  l’autre  des  formules. 


i = s sin  i| 


S . . 

^ smij. 


S . . 

/=  - SOI  t» 

n 


Pour  obtenir  il  .suffit  de  mesurer  S et  de  déterminer  la  valeur  de  i 
eorrespondant  à une  image  quelconque  : nous  donnerons  la  méthode 
expérimentale  en  considérant  la  seconde  image. 

1525.  MMhodeii  d’observation  et  de  niesare.  — La  mesure  de 
l’angle  i s’obtient  aisément  si,  au  lieu  de  regarder  le  phénomène  directe- 
ment en  plaçant  le  réseau  devant  l’œil,  on  dispose  le  réseau  près  de  l'ob- 
jectif d’une  lunette  au  foyer  de  laquelle  se  fonne  une  petite  image  pareille 
à celle  qu’aurait  reçue  la  rétine  ; cette  image  observée  avec  l'oculaire  of- 
frira le  phénomène  dans  des  conditions  où  les  mesures  de  position  seront 
faciles  à exécuter.  On  peut  aussi  faire  tomber  sur  le  réseau  R {(ig.  761) 
un  faisceau  solaire  très-intense  : le  phénomène  se  trouve  projeté  sur  un 
écran.  On  note  le  point  M où,  par  exemple,  la  deuxième  image  déviée 
semble  se  projeter  ; la  connaissance  de  ce  point  donne  l’angle  de  déviation 

MC 

/j  = CMR  : on  a en  efl'et  tg  CRM  = Or  RC  a une  longueur  de  plus 
d’un  mètre  en  général,  CM  est  de  plusieurs 
centimètres;  l’exactitude  des  mesures  est 
facile  et  c’est  avec  une  extrême  précision 
que  la  valeur  de  sin  tj,  par  .suite  la  valeur 
de  seront  obtenues.  Les  réseaux  sont 
donc  particulièrement  propres  à la  déter- 
mination des  valeurs  de  relatives  aux 
différents  rayons  du  spectre.  Ce  sont  eux  qui  ont  donné  les  valeurs 
auxquelles  on  peut  se  fier  avec  le  plus  d’assurance. 

La  mesure  de  S n’offre  pas  de  dilïiculté  et  même  en  général  l’observateur 
n’a  pas  à s'en  occuper.  Le  réseau,  s’il  a été  fourni  par  un  constructeur 
habile,  est  exact  à une  très-petite  erreur  près.  C’est  en  suivant  cette 
méthode  que  Fraunhofer  a déterminé  pour  la  première  fois  les  lon- 
gueurs d’onde  des  rayons  correspondants  aux  principales  raies  du  spec- 
tre solaire.  ,\vec  des  réseaux  plus  parfaits,  M.  Mascarl  a repris  les  me- 
sures de  Fraunhofer,  et  même  il  a déterminé  les  longueurs  d’onde  de 
plusieurs  l'aies  du  spectre  ultra-violet. 


a » 
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1526.  CoulearM  dex  lameM  mlnce«.  — Les  phénomènes  décoloration 
que  l’on  aperçoit  toutes  les  fois  qu’une  lame  transparente  très-minee  est 
soumise  ù l'action  de  la  lumière  trouvent  leur  explication  dans  la  théorie 
qui  vient  d’être  établie. 

Une  onde  lumineuse  atteint  une  surface  BD;  les  rayons  lumineux  qu’elle 
donne  peuvent  être  normaux  ou  oliliques  A Bl)  : nous  nous  contenterons 
de  traiter  le  cas  où  ils  sont  presque  normaux  ; 
nous  les  représenterons  un  peu  obliques,  tout  en 
ne  tenant  aucun  compte  de  cette  obliquité  dans 
le  raisonnement.  Le  rayon  AB  qui  arrive  à la  sur- 
face BD  se  réfracte  suivant  BC  qui  est  presque  sur 
le  prolongement  du  premier  ; BC  traverse  la  lame 
mince,  arrive  à la  seconde  surface,  se  réfléchit 
suivant  CD;  enfin  il  sort  un  rayon  émergent  DE. 
Mais  le  rayon  AB  ne  tombe  pas  seul  sur  la  surface  ; 
un  rayon  incident  voisin  A'D  tombe  en  D,  subit  les  mêmes  modifications 
dans  sa  route  que  AB  ; en  particulier  il  se  réllôchit  en  atteignant  la  sur- 
face BD,  comme  l’avait  d'ailleurs  fait  AB,  et  un  rayon  réfléchi  DE  suit  une 
direction  prise  également  par  le  rayon  qui  a parcouru  la  route  ABCDE. 
Ces  deux  rayons  DE  vont  interférer.  Ils  sont  parvenus  en  concordance  au* 
points  B etD;  mais  le  premier  a parcouru  de  plus  que  le  second  le  che- 
min BCD  = 2c  ; e désignant  l’épaisseur  de  la  lame  mince.  Donc  pour  les 

valeurs  de  2e  égales  à 1 , 5,  .5,  7 fois  l’œil  situé  sur  le  trajet  des  rayons 
réfléchis  sera  dans  l’obscurité.  Au  contraire  pour  les  valeurs  de  2e 
égal  à 0,  2,  4,  6 fois  ^ on  doit  apercevoir  de  la  lumière. 


\ 


1527.  Anneanx  coloréa.  — Newton,  qiii  le  premiers  étudié  le  phéno- 
mène, a pris  une  disposition  qui  fournit  en  permanence  dans  le  même  ap- 

pareil  diverses  épaisseurs  de  la  lame  mince.  II 

lui  a suffi  de  poser  une  lentille  à courbure  de 
très-grand  rayon  sur  une  plaque  de  verre  réflé- 
chissante et  opaque  (fiij.  763).  Entre  les  deux  est 
une  lame  d’air  d’épaisseur  croissante  à mesure 
que  l’on  s’éloigne  du  point  de  contact.  Si  l’on  en- 
voie de  la  lumière  homogène  et  parallèle  sur  l’ap- 
pareil on  voit  des  alternances  d’espaces  noirs  et 
brillants,  qui  prennent  la  forme  d’anneaux,  par 
raison  de  symétrie.  Au  point  où  les  deux  verres  se  touchent  apparaît  une 


.5 

Fig.  763. 
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tache  noire.  En  appelant  d le  diamètre  2ADde  l’iin  des  anneaux  et  r le 
rayon  de  la  face  BD  de  la  lentille,  l’épaisseur  DG  de  la  lame  d’air  cor- 

d* 

respondante  est  donnée  par  la  relation  : 4-  = BC  (2r  — BC)  ou  approxi- 
mativement = 2re. 

D’où  il  résulte  que  les' carrés  des  diamètres  des  anneaux  devraient 
varier  comme  la  série  des  membres  impairs,  tandis  que  les  carrés  des 
diamètres  des  anneaux  brillants  varieraient  comme  la  série  des  nombres 
pairs. 

f 528.  I/oiade  ce»  anneaux.  — Avec  un  compas,  Newton  avait  mesuré 
les  diamètres;  il  avait  trouvé  que  les  lois  des  variations  étaient  bien  pour 
les  uns,  suivant  les  nombres  1,3,  5,  7 ; pour  les  autres,  comme  tes 
nombres  0,  4,  6,  8.  Mais  ce  sont  les  anneaux  brillants  qui  occupent  la 
place  que  d’après  notre  théorie  nous  avons  assignée  aux  anneaux  obscurs. 

Mais  Fresnël  a fait  voir  qu’à  la  réllexion  sur  ta  seconde  surface,  une  perle 
d’une  demi-longueur  d’ondulation  avait  lieu  ; si  bien  qu’à  la  différence  de 

marche  2e,  il  faut  ajouter  s : on  retrouve  aloi’s  les  lois  de  Newton. 

t"  loi.  Les  carrés  des  diamètres  des  anneaux  brillants  sont  entre  eux 
comme  la  série  des  nombres  impairs  ; 

2'  loi.  Les  carrés  des  diamètres  des  anneaux  obscurs  sont  entre  eux 
comme  la  série  des  nombres  pairs. 

Le  rôle  de  la  longueur  d’onde  se  voit  aussi  ; les  carrés  des  dia- 
mètres doivent  être  proportionnels  à la  longueur  de  l’oiide  ; ou  ce  qui 
revient  au  même,  en  raison  inverse  de  l’indice  de  réfraction.  De  là  se 
déduisent  immédiatement  les  deux  lois  suivantes  ; 

5'  loi.  Les  carrés  des  diamètres  des  anneaux  sont  en  raison  inverse 
des  indices  de  réfraction  des  substances  qui  forment  la  lame  mince. 

4*“  loi.  Les  carrés  des  diamètres  des  anneaux  sont  en  raison  inverse 
des  indices  de  réfraction  des  rayons  homogènes  qui  leslorment,  lorsque 
la  lame  mince  reste  la  même. 

Cette  dernière  loi  explique  la  coloration  des  anneaux  obtenus  avec  la 
lumière  blanche,  anneaux  qui  résultent  de  la  superposition  de  ceux 
que  donne  chaque  l ayon  homogène. 

La  troisième  loi  fait  comprendre  ce  qui  arrive  lorsque  l’on  introduit 
une  goutte  de  liquide  entre  les  deux  verres,  les  anneaux  se  serrent, 
d’autant  plus  que  l’indice  de  réfraction  du  liquide  est  plus  grand. 

1529.  Anneaux  observe»  par  transmission.  — Si  la  lame  de  verre  sur 
laquelle  repose  la  lentille  est  transparente,  on  peut,  en  plaçant  l’œil  sur 
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le  trajet  de  la  lumière  qui  a traversé  les  deux  verres,  apercevoir  un 
système  d'anneaux  : ce  sont  les  anneaux  transmis.  Ils  suivent  les  mêmes 
lois  que  les  précédents,  mais  ils  alternent  avec  eux,  tes  anneaux  obscurs 
occupant  la  place  des  anneaux  brillants  et  réciproquement.  Ils  s’expli- 
quent par  l’interférence  des  rayons  qui  ont  directement  traversé  l’appa- 
reil et  de  ceux  qui  se  sont  réfléchis  deux  fois  intérieurement  dans  la  lame 

mince.  Dans  ce  cas,  la  perte  égale  é ^ que  produit  la  réllexion  se  répète 

deux  fois,  la  perte  totale  égale  à À est  donc  comme  nulle  : c’est  ce  qui 
explique  l'alternance. 


III.  — RKFI.EXIOÎI.  — RÉFRACTION. 


Fresnel,  qui,  le  premier,  a établi  par  des  expériences  très-netU's  le 
principe  de  rinterférencc  des  ondes  lumineuses,  a aussi  démontré  que 
les  lois  de  la  réflexion  étaient,  comme  celle  de  la  propagation  les  consé- 
quences de  ce  principe. 

1550.  Première  démonntratinn  de»  loi*  de  la  réllexioa.  — Fresnel 
considère  une  onde  plane,  c’est-à-dire  qu’il  suppose  la  source  lumineuse 

située  à une  distance  infinie  du 
miroir  plan  AB  (fig.  764).  La 
surface  de  l’onde  étant  figurée 
par  Gl,  les  perpendiculaires  FG 
et  El  à cette  surface  représentent 
la  direction  de  deux  rayons  in- 
cidents; cette  direction  étant 
comprise  comme  il  a été  dit.  Le  miroir  intercepte  cette  onde,  qui 
atteint  d’abord  le  point  G puis  les  divers  points  de  AB  jusqu’en  D.  D’a- 
près le  principe  d’Huygens,  ces  points  ainsi  atteints  deviennent  des 
centres  nouveaux  d’ébranlement,  et  des  ondes  sphériques  partent  de 
chacun  de  ces  points  comme  centre  et  se  propagent  en  toutes  direc- 
tions ; par  conséquent  elles  progressent  du  côté  du  miroir  d’où  arrive 
l’onde  incidente. 

Or  considérons  un  point  P assez  éloigné  pour  que  les  droites  GK  et  DL 
qui  aboutissent  à ce  point  soient  parallèles.  Si  ce  point  P est  telle- 
ment choisi  que  c.es  droites  fassent  avec  la  normale  les  mêmes  angles  que 
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les  rayons  incidonls,  il  est  facile  de  démontrer  que  les  ondes  réfléchies 
impriment  des  vitesses  concordantes  à ce  point,  qui  sera  éclairé  : les 
droites  GK  et  DL  représenteront  les  rayons  réfléchis.  En  effet,  menons 
la  perpendiculaire  DH  à la  droite  GK;  les  triangles  rectangles  GIO,  GlID 
sont  égaux  comme  ayant  l’hypothénuse  égale  et  tous  les  angles  égaux  ; 
donc  GH  = Dl.Les  mouvements  vibratoires,  concordants  en  1 et  en  G, 
arriveront  donc  en  P après  avoir  parcouru  : le  premier,  la  distance  GH, 
puis  la  distance  HP,  et  le  second,  les  distances  ID  et  DP  qui  leur  sont 
é.gales  ; les  rayons  concordants  en  G et  en  1 parviendront  ainsi  en  concor- 
dance au  point  P qui  paraîtra  éclairé.  Ce  que  nous  venons  de  dire 
s’applique  aux  mouvements  de  tous  les  points  tels  que  G',  du  plan  AB; 
car,  sans  autre  démonstration,  on  voit  que  si  l'on  mène  F' G'  et  G' K', 
parallèles  aux  lignes  précédentes,  l’égalité  G' H'  =G'l'  conduira  au 
résultat  déjà  obtenu. 

Le  point  P est  éclairé.  Tout  point  Q pris  en  dehors  de  ces  conditions 
restera  dans  l’obscurité. En  effet,  menons  les  lignes  Gfe,  1)/,  allant  de  G etl) 
en  ce  point  Q.  La  longueur  GA  sera  alors  différente  de  DI  et  l’on  pourra 
diviser  GD  en  parties  telles  que,  si  l’on  joint  les  points  de  division  au 
point  Q par  des  droites,  la  différence  de  marche  comptée  à partir  de  (il 
sur  deux  droites  consécutives  soit  égale  à une  demi-longueur  d’ondula- 
tion; les  vitesses  qui  parviendront  en  Q,  se  détruiront  deux  à deux 
comme  égales,  et  de  signes  contraires,  sauf  un  faible  résidu  si  la 
division  laisse  un  reste.  Par  l’effet  de  ce  résidu,  un  peu  de  lumière 
peut  parvenir  en  Q;  Fresnel  a calculé  exactement  (|uelle  était  son  inten- 
sité et  l’a  trouvée  insensible. 

Le  raisonnement  qui  précède  a été  suivi  tout  entier  dans  le  plan 
d’incidence.  Il  faut  pour  la  démonstration  complète  des  lois  de  la 
réflexion  prouver  qu’il  n’y  a pas  de  lumière  hors  de  ce  plan  ; c’est  ce 
que  l’on  fait  par  un  raisonnement  identi(iue  à celui  qui  a servi  h 
reconnaître  qu’aucune  lumière  n’èclaire  un  point  Q pris  en  dehors  des 
rayons  tracés  comme  les  lois  de  la  réflexion  l’exigent. 

15^0  Inx.  Antre  démoBstrntlnn  dex  nieniex  loin.  — Oll  simplifie 
beaucoup  les  explications  en  mettant  à profit  les  raisonnements  anté- 
rieurs et  par  surcroît  on  arrive  à une  démonstration  plus  générale. 
C’est  ce  que  nous  allons  faire  voir. 

Soit  un  point  lumineux  S situé  devant  le  miroir  AD  (fig.  705)  ; soit  P un 
des  points  qui  reçoit  la  lumière  réfléchie.  Considérons  les  différents 
points  CHEF  du  miroir  qui  sont  ébranlés  par  les  ondes  sphériques  venant 
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de  S;  ces  ondes  arrivent  en  ces  points  au  moment  même  où  elles  le 
feraient  si  une  source  lumineuse  S',  symétrique  de  S par  rapport  à AB, 

existait  réellement,  et  que  le  miroir  fûtsup- 
^ primé.  Donc  ces  ébranlements  peuvent  être 

considérés  comme  émanant  de  S',  et  la  lu- 
/W/i  miére  arrivera  en  P comme  sous  l’action  de 

\ ///l j i cette  source  S'.  Or  nous  savons  que  dans 

U y./ //  / ' A ce  cas,  la  lumière  viendrait  en  P en  suivant 

\ j la  direction  S' P qui  coupe  le  miroir  en  G; 

^ I donc  elle  parvient  en  ce  point  P comme  si 

\|  ■ elle  suivait  la  direction  GP.  Ainsi  GP  est 

un  rayon  réfléchi , et  SGP  est  la  route 
suivie  par  le  rayon  incident  et  par  le  rayon 
réfléchi,  comme  les  lois  géométriques  nous  l’ont  fait  savoir. 

1551.  Dlvcraea  parlleularités  du  phénomène.  — OlI  voit  que 
les  rayons  réfléchis  sont,  sauf  l’intensité,  exactement  dans  les  mômes 
conditions  que  si  l’onde  incidente  était  remplacée  par  une  onde  symé- 
trique, et  le  miroir  percé  d’une  ouverture  de  la  largeur  du  faisc<!au 
qui  tombe  sur  la  surface  réfléchissante.  De  là  Fresnel  a conclu  qu’un 
faisceau  réfléchi  très-mince  offrirait  tous  les  caractères  du  faisceau 
lumineux  qui  a traversé  une  fente  étroite  ; la  réflexion  ne  serait  plus 
régulière.  C’est  ce  qu’il  a constaté  en  opérant,  dans  une  chambre 
bien  obscure,  sur  une  surface  réfléchissante  obtenue  par  le  tracé  d’une 
ligne  très-fine  sur  un  miroir  recouvert  de  noir  de  fumée.  La  lumière  en 
tombant  sur  la  partie  du  miroir  découverte,  mais  non  entamée,  se  diffu- 
sait au  delà  de  l’espace  où  elle  aurait  dù  se  limiter  par  la  réflexion 
régulière. 

Par  la  môme  théorie,  Fresnel  explique  l’influence  du  poli.  Si  la 
surface  présente  des  aspérités  et  des  cavités  comparables  en  élévation  à 
une  ou  plusieurs  longueurs  d’ondes,  les  mouvements  oscillatoires,  excités 
à la  surface  des  aspérités  par  Fonde  incidente,  peuvent  ne  plus  être  con- 
cordants, dans  la  direction  de  la  réflexion  régulière,  avec  ceux  qui  sont 
excités  dans  les  profondeurs  des  cavités  voisines  ; la  concordance  n’est 
qu’accidentelle,  elle  a tout  aussi  bien  lieu  en  dehors  du  rayon  réguliè- 
rement réfléchi.  Si  les  aspérités  sont  en  très-grand  nombre,  irrégu- 
lièrement distribuées  et  inégales  dans  leur  hauteur,  la  diffusion  de  la 
lumière,  se  fait  dans  tous  les  sens.  Nous  le  voyons  lorsque  la  lumière 
frappe  une  surface  dépolie.  Mais  dans  ce  cas,  on  voit  également  que  si 
le  rayon  incident,  d’abord  normal,  est  incliné  de  plus  en  plus,  la  ré- 
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flexion  régulière  a lieu  sous  une  inclinaison  déterminée.  La  lumière 
parait  rouge  lorsque  la  réflexion  commence  à s’apercevoir:  ce  qui 
montre  que  les  rayons  dont  la  longueur  d'onde  est  la  plus  grande,  sui- 
vent les  premiers  la  loi  régulière.  Ce  fait  s’explique  par  cela  seul  que  les 
rayons  incidents  pénètrent  de  moins  en  moins  jusqu’aux  profondeurs 
des  cavités  à mesure  que  l’inclinaison  est  plus  grande  : ils  en  sont  em- 
pêchés par  les  monticules  avoisinants.  La  réflexion  devient  régulière, 
parce  que  la  surface  est  comme  changée  en  un  miroir  de  mieux  en 
mieux  poli. 

1532.  Imperfeetion  o4^«easalre  dett  mlrolrai.  — La  théorie  de  la 
réflexion  a conduit  enfin  à une  connaissance  plus  parfaite  de  l’effet  des 
miroirs  employés  dans  la  construction  des  instruments  d’optique;  elle 
établit  une  limite  de  leur  puissance,  qui  est  bien  au-dessous  de  celle  que 
l’optique  géométrique  leur  attribuait.  Un  miroir  sphérique  concave, 
quelque  parfait  qu’il  soit,  donne  et  doit  donner  pour  image  d’un  point 
lumineux  un  petit  cercle  lumineux,  bordé  d’anneaux  alternativement 
brillants  et  obscurs.  Deux  points  lumineux  voisins  ont  leurs  images  qui 
empiètent  l’une  sur  l’autre  : il  se  fait  une  confusion  qu’aucun  appareil 
ne  pourra  débrouiller,  qùi  résistera  à toutes  les  amplifications  de 
l’image,  et  empêchera  l’observateur  d’aller  jusqu’aux  derniers  détails 
de  l’objet. 

Contentons-nous  de  montrer  ce  fait  pour  les  miroirs  les  plus  par- 
faits, les  miroirs  paraboliques  dont  la  construction  est  due  à M.  Fou- 
cault. 

Un  point  lumineux  se  trouve  extrêmement  éloigné  : il  est  le  centre 
d’une  onde  sphérique  PP'  {fig.  766),  qui  peut  être  considérée  comme 
plane,  et  qui  tombe  sur  un  miroir  parabolique  dont  l'axe  est  dirigé  vers 
le  point  lumineux  en  question  : l’optique  géométrique  dit  que  toute  la 
lumière  converge  au  foyer  F du  miroir.  Cela  est-il  d’une  vérité  absolue  1 
Certes  il  est  exact  de  dire  que  les  rayons  parallèles  à l’axe  qui  vont  de 
CÆtte  onde  plane  PP'  au  miroir,  puis  se  réfléchissent  et  viennent  au 
foyer,  ont  tous  parcouru  un  même  chemin,  et  que  les  vibrations  qui 
s’exécutent  concordantes  sur  PP'  arrivent  concordantes  en  F.  Des  vi- 
tesses toutes  égales  et  presque  de  môme  sens  s’accumulent  pour  se 
composer  en  une  seule  qui  fait  accomplir  à la  molécule  d’éther  située 
en  F des  mouvements  vibratoires  d'une  amplitude  considérable. 

Mais  la  molécule  F n’oscille  pas  seule.  Sur  le  plan  perpendiculaire  à 
l’axe,  mené  par  le  point  F,  une  molécule  voisine  F'  est  animée 
d’un  mouvement  oscillatoire;  car  les  vibrations  transmises  par  l’onde  PP' 
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en  ce  point  ne  sont  pas  en  (iésaccord  complet  entre  elles;  la  résul- 
tante des  vitesses  sera  même  très-grande  si  le  point  est  très-voisin  du 
foyer.  Ainsi  tout  autour  de  F se  forme  un  cercle  lumineux.  Toutefois,  à 


mesure  que  l’on  s’éloigne  du  foyer,  la  résultante  change  de  valeur:  elle 
diminue;  on  conçoit  qu’à  une  distance  convenable  elle  devienne  nulle  : 
un  anneau  noir  enveloppera  le  cercle  brillant.  Plus  loin  de  F,  sur  le  plan 
focal,  la  différence  de  marche  des  rayons,  provenant  de  Fonde  PP', 
cessera  d’être  nulle;  d’où  un  nouvel  anneau  brillant.  Ainsi,  en  théorie, 
des  anneaux  nombreux  doivent  se  succéder.  Dans  la  pratique,  le  cercle 
brillant  est  possible  à apercevoir  ainsi  que  deux  ou  trois  anneaux  ; les 
autres  sont  si  pâles  qu’il  est  très-difficile  de  les  observer. 

Ces  explications  mettent  en  évidence  une  cause  d’imperfection  sans 
remède,  que  porte  avec  lui  tout  télescope;  elles  vont  nous  servir  à mon- 
trer la  prodigieuse  perfection  à laquelle  arrive  le  travail  de  l’homme 
lorsqu’il  est  bien  dirigé.  Dans  la  construction  de  ses  télescopes,  M.  Fou- 
cault parvient  à enlever  sur  la  surface  du  miroir  des  couches  dont 
l’épaisseur  ne  dépasse  pas  quelques  centièmes  de  millimètre. 

En  effet,  si  un  anneau  BB',  CC'  du  miroir  était  saillant  au-dessus  du 
paraboloide,  ou  creusé  au-dessous  de  lui,  les  rayons  qu’il  réfléchit  arri- 
veraient au  foyer  F en  discordance  avec  les  autres,  et  la  différence 
de  marche  serait  égale  (avec  une  approximation  grossière,  mais  suffi- 
sante par  le  cas  actuel)  à peu  près  au  double  de  l’élévation  ou  de  la  dé- 

1 

pression.  Si  cette  différence  atteignait  une  égale  valeur  à ^ X,  c’est-à- 

dire  à (1"“", 000255,  la  lumière  réfléchie  par  cet  anneau  viendrait  dé- 
truire en  partie  celle  qui  a frappé  les  autres  anneaux  du  miroir;  et  même 
si  elle  ne  descendait  pas  beaucoup  au-dessous  de  cette  quantité,  il  y 
aurait  une  perte  notable  de  l’intensité  lumineuse.  Le  travail  du  verre 
doit  donc  être  conduit  de  façon  que  l’on  puisse  enlever  des  couches 
s)icce.ssives  dont  l’épaisseur  ne  surpasse  guère  quelques  cent  millièmes 
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de  millimètre,  et  de  façon  surtout  que  l’on  puisse  presque  à chaque 
instant  vérifier  l’effet  produit.  Un  dix-millième  de  millimètre  en  plus  ou 
en  moins  amène  déjà  une  perte  considérable  de  lumière. 

1535.  Vltesae  de  la  lumière  dans  les  differents  milieux.  — L'cx- 
plication  de  la  réfraction  repose,  comme  les  précédentes,  sur  le  prin- 
cipe des  interférences  ; mais,  en  outre,  elle  exige  la  connaissance 
d’un  fait  qui  n’a  pas  été  encore  signalé  dans  ce  traité  : la  vitesse  de 
la  lumière  est  différente  dans  les  différents  milieux.  Dans  le  vide,  dans 
l'air,  elle  est  plus  grande  que  dans  l’eau,  dans  le  verre  ; en  un  mot,  que 
dans  les  milieux  les  plus  réfringents. 

Ce  fait  a été  pendant  long-temps  à l’état  d’hypothèse.  Les  partisans 
attardés  de  la  théorie  de  l’émission  le  niaient,  car  leur  théorie  supposait 
un  phénomène  exactement  inverse.  L’expérience  a enfin  décidé,  grâce 
aux  ingénieuses  recherches  de  M.  Foucault.  La  théorie  de  l’émission  fut 
alors  détruite  sans  retour,  et  la  théorie  des  ondulations  eut  un  de  ses 
points  d’appui  le  plus  assuré. 

1554.  Expérience  de  .H.  FoncanU.  — C’est  par  l’oxpérience  de 
M.  Foucault  que  nous  commencerons,  bien  que,  dans  l’ordre  historique, 
elle  soit  bien  postérieure  à l’explication  de  Fresnel.  L’appareil  du  miroir 


tournant  déjà  décrit  (1256)  a fourni  le  moyen  de  comparer  la  vitesse  de 
la  lumière  dans  l’air  et  dans  l’eau.  Pour  cette  expérience,  la  disposition 
en  était  plus  simple  que  celle  dont  il  a été  parlé  : on  employait  un 
seul  miroir  concave  au  lieu  des  cinq  ilont  il  a été  question.  La  dévia- 
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lion  de  l’image  0 produite  par  la  rotation  du  miroir  M s’observe  quand, 
entre  le  miroir  concave  et  le  miroir  tournant,  se  trouve  interposée  d’a- 
bord une  colonne  d’eau,  ensuite  une  colonne  d’air,  l/expérience,  du 
moins,  pourrait  à la  rigueur  être  réalisée  ainsi,  mais  elle  se  trouve 
singulièrement  perfeclionnée  si  l’on  combine  les  deux  observations  en 
une  seule.  De  chaque  côté  du  miroir  tournant  se  placent  deux  miroirs 
sphériques  concaves  symétriquement  placés  par  rapport  à l’axe  MO  du 
phénomène  ; devant  l’un  d'eux  on  dispose  une  colonne  d’eau.  Deux  images 
déviées  O',  O"  se  produisent  par  la  rotation  du  miroir  M ; l’une  d’elles,  O', 
correspond  à la  lumière  qui  chemine  à travers  l’eau  ; la  seconde,  0",  cor- 
respond à la  lumière  qui  a suivi,  toujoursà  travers  l’air,  un  chemin  égal. 

Ces  deux  images,  quoique  simultanées,  se  distinguent  l’une  de  l’autre 
par  un  artifice  simple.  L’un  des  miroirs  concaves  est  couvert  d’une  sub- 
stance opaque  qui  ne  laisse  qu’une  bande  horizontale  réfléchissante  ; le 
second  n’est  réfléchissant  qu’aux  parties  correspondantes  à celles  de, 
l'autre  qui  sont  noircies.  Alors  de  l’image  (y  d’un  fil  vertical  tendu  sur 
l’ouverture,  on  ne  voit  que  le  milieu  ; de  l’image  0*,  on  aperçoit  la 
partie  supérieure  et  la  partie  inférieure.  L’expérience  montre  que  la 
déviation  la  plus  considérable  correspond  au  passage  de  la  lumière  dans 
l’eau  ; elle  établit  que  dans  l’eau  la  lumière  se  propage  moins  rapide- 
ment que  dans  l’air. 

1535.  Explication  dew  loin  de  la  réfraction.  — Nous  allons  main- 
tenant donner  la  raison  des  lois  auxquelles  obéit  le  rayon  réfracté;  mais, 
comme  Fresnel,  nous  le  ferons  « en  ramenant  celle  explication  aux  cou- 
« sidérations  les  plus  simples  et  en  sacrifiant  à la  brièveté  les  dévelop- 
« pements  un  peu  compliqués  dans  lesquels  il  faudrait  entrer  pourdon- 
(i  ner  à la  démonstration  toute  la  généralité  et  la  rigueur  dont  elle  est 
a susceptible.  » 

Sur  AB  surface  de  séparation  des  deux  milieux  {fig.  768),  le  premier 
étant  l'air  et  le  second  l’eau,  la  surface  de  l’onde  G1  qui  arrive  peut  être 
considérée  comme  plane.  Les  lignes  FG  et  El,  perpendiculaires  à celte  sur- 
face, représentent  les  rayons  lumineux  incidents.  L’ébranlement  qui  se 
produit  en  G,  lorsque  Fonde  atteint  la  surface  de  séparation  AB,  excite 
deux  systèmes  d’ondes,  les  unes  revenant  dans  le  premier  milieu  pro- 
duisent la  réflexion  dt^jà  étudiée,  les  autres  se  propagent  dans  le  second 
milieu  et  donnent  le  phénomène  de  réfraction.  L’onde  plane  GI  avance 
avec  la  vitesse  de  la  lumière,  tous  les  points  GD  sont  successive- 
ment ébranlés,  et  une  série  dbndes  sphériques  ayant  leur  origine 
sur  GD  se  propagent  au  delà  de  AB  en  interférant  entre  elles.  A partir 
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du  moment  où  l’onde  plane  a atteint  la  surlace  du  miroir  en  G,  elle  a 
employé  pour  arriver  au  point  D,  c’est-à-dire  pour  parcourir  II»  un  temps  t, 
et  l’on  a ; t»T  = ID,  si  représente  la  vitesse 
de  la  lumière  dans  l’air.  Dans  le  même 
temps,  T,  la  lumière  animée  de  la  vitesse 
v'  parcourra  dans  l’eau  un  espace  h't  = G.M. 

Or,  portons  cette  longueur  GM  dans  le  se- 
cond milieu  et  dans  le  plan  d’incidence, 
en  la  dirigeant  de  telle  sorte  qu’elle  soit 
l’un  des  côtés  de  l'angle  droit  d'un  triangle 
rectangle  dont  l’hypothénuse  soitGD;  alors 
GM,  prolongé  suivant  GK,  ainsi  que  sa  paral- 
lèle DL  formeront  les  rayons  réfractés. 

En  effet,  les  mouvements  vibratoires  des  points  G et  1 qui  sont  con- 
cordants en  Gl  mettent  le  même  temps  pour  arriver  en  un  pointPtrès- 
éloigné,  situé  entre  les  parallèles  GK  et  DL.  Ils  ont  tous  deux  à par- 
courir dans  l’eau  des  distances  égales  Ml*  et  DP;  en  outre,  l'un  a fait 
dans  l’air  un  chemin  ID,  et  l’autre  doit  franchir  dans  l’eau  l’espace 
GM  : ce  qu’ils  font  tous  deux  pendant  le  même  temps  t,  ainsi  que  nous 
venons  de  l’établir.  En  P arrivent  donc  à un  moment  quelconque  des  vi- 
tesses qui  concordaient  à une  époque  antérieure,  et  qui  conspirent  à 
accélérer  le  mouvement  de  la  molécule.  La  même  action  sera  exercée 
par  tous  les  points  de  l’onde  Gl.  Donc  P sera  un  point  éclairé. 

Prenons,  au  contraire,  un  point  Q en  dehors  de  ces  rayons  et,  comme 
nous  l’avons  dit  dans  l’étude  de  la  réflexion,  en  ce  point  les  interférences 
détruiront  les  vitesses  les  unes  par  les  autres,  en  ce  point  il  n’y  aura  pas 
de  lumière. 

La  marche  du  rayon  réfracté  est  donc  trouvée;  c’est  GK.  Les  lois  de 
Descartes  en  découlent.  En  effet  les  triangles  rectangles  GID  et  GMD  don- 
nent l’un  lD=:GDsinlGD  l’autre  GM  = GDsinGDM.  Divisons  terme  à 

terme,  il  vient  . Or,  si  l’on  mène  la  normale  en  G,  on 

voit  que  le  second  membre  de  celle  dernière  égalité  n’est  autre  que 
tandis  que  le  premier  membre  est  Donc  on  a,  quelle  que  soit  l’in- 

c'inaison  : ^ — 7-  l-c  rapport  des  sinus  des  angles  d'incidence  et 

de  réflexion  est  constant  et  l’indice  de  réfraction  n est  égal  au  rapport 
des  vitesses  de  la  lumière  dans  le  vide  et  dans  le  milieu  considéré. 

1536.  Images  données  par  les  lentilles.  — La  question  des  images 
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obleiuie^  par  les  lentilles  suulève  les  remarques  que  nuus  avons  laites 
lorsqu’il  s’est  agi  des  miroirs.  Les  rayons  concordants  au  foyer  d’une 
lentille  aussi  parfaite  que  possible  forment  un  cercle  lumineux  qui  est 
entouré  d’un  cercle  brillant  qu’environne  une  série  d’anneaux.  Comme 
le  pouvoir  des  miroirs,  celui  des  lentilles  est  donc  limité  par  la  confu- 
sion qui  naît  de  l'einpiéteinent  des  images  des  points  voisins,  .\ucun 
artifice  ne  peut  enipécber  uu  pareil  défaut.  C’est  ce  qu’il  ne  faut  pas 
perdre  de  vue  quand  il  s’agit  du  perfectionnement  des  lunettes. 

15Ô7.  Koavelle  expreiiKlon  de  la  loi  de  réfraetioD.  ' — La  loi  des 
sinus  qui  a été  trouvée  en  fonction  des  vitesses  v et  v'  de  la  lumière  dans 
les  deux  milieux,  se  transforme  en  une  autre  qui  contient  les  longueurs 
d’ondulations  au  lieu  de  ces  vitesses.  La  longueur  de  l’ondulation  / est 

donnée  par  les  formules  ; > = ^7  dans  laquelle  v désigne  la  vitesse  de  la 

lumière,  t la  durée  de  l’oscillation  de  la  molécule  vibrante.  Cette 
durée  ne  change  pas  quand  la  lumière  passe  d’un  milieu  dans  un 

autre,  on  a donc  pour  le  second  milieu  V =^d’où  l’on  déduit 
= y L’indice  de  réfraction  d’un  corps  est  égal  au  rapport  des 
longueurs  d’onde  dans  le  vide  et  dans  ce  corps. 
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1538.  Les  iiiouveinenls  vibratoires  qui  constituent  un  système  tl’ondes 
peuvent  s’exécuter,  soit  dans  la  direction  même  de  la  propagation  des 
ébranlements,  ou  bien  encore  elles  peuvent  avoir  lieu  dans  un  plan 
perpendiculaire  à cette  direction.  Dans  le  premier  cas,  les  vibrations  sont 
dites  longitudinales,  dans  le  second  elles  sont  dites  transversales.  Un 
son  éinisen  A se  propage-t-il  dans  la  direction  AB  {fig.  769)  ; unemolécule 

X.  M'  M-  |!P  ” B 

Fijf.  -69. 

M effectue  des  vibrations  qui  la  déplacent  de  M' en  M",  puis  de  M"  vers 
M',  en  la  maintenant  toujours  sur  AB  ; les  vibrations  sont  donc  longitudi- 
nales. Mais  un  système  d'ondes  se  forme-t-il  à la  surface  de  l’eau,  en  par- 
tant de  A,  et  c,es  ondes  se  propagent-elles  dans  la  direction  AB  (fig.  770); 


Fig.  "70. 


chaque  molécule  ébranlée  monte  et  descend  tour  à tour,  suivant  M'M" 
qui  est  perpendiculaire  à la  ligne  suivant  laquelle  la  propagation  a lieu  : 
le  mouvement  vibratoire  est  alors  transversal. 
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De  ces  deux  niouveinenls,  quel  est  celui  qu’exécutent  les  molécules 
(l’éther  dont  les  vibrations  produisent  la  lumière?  Jusqu’ici  cette  question 
ne  s’est  pas  présentée  à nous;  caria  solution,  quelle  qu’elle  soit,  n’a  pas 
été  nécessaire  à connaître  pour  expliquer  les  phénomènes  qui  nous  ont 
occupés  dans  les  chapitres  précédents.  Que  les  vibrations  soient  longi- 
tudinales ou  transversales,  la  réflexion,  la  réfraction,  les  interférences 
ne  se  conçoivent  pas  moins  bien  ; elles  sont  des  conséquences  de  tout 
mouvement  ondulatoire.  Mais  quand  il  s’est  agi  de  se  rendre  compte  de 
la  polarisation  de  la  lumière,  Fresnel  a été  conduit  à admettre  que 
les  oscillations  de  la  molécule  vibrante  avaient  lieu  perpendiculairement 
à la  direction  des  rayons  lumineux. 

1559.  Direction  dea  vibrations  d'an  rayon  polarisé.  — Voici  com- 
ment Fresnel  conçoit  un  rayon  AB  {fig.  771)  polarisé  dans  le  planPF.  Il 
admet  que  les  vibrations  des  molécules  d’éther,  qui  à l’état  de  repos  se 
trouvent  sur  AB,  exécutent  des  vibrations  perpendiculairement  à cette 
droite  dans  un  plan  QQ',  normal  au  plan  de  polarisation  PP'.  Les  molé- 
cules/;, c,  ...g,  etc.,  par  exemple,  qui  se  seraient  trouvées  sur  ABau  repos 


si  aucun  phénomène  lumineux  n’avait  eu  lieu,  occupent  à un  moment 
donné  les  positions  b',  c',  d',  g',  etc.,  comme  le  montre  la  figure.  A un 
moment  suivant,  chaque  molécule  prend  le  déplacement  cpie  subis- 
sait la  précédente  antérieurement  et  ainsi  la  courbe  des  déplace- 
ments chemine  comme  d’une  pièce  de  A vers  B avec  la  vitesse  de  la 
lumière. 

1510.  Ex(péricnce  à l’appui  de  cette  théorie.  — Fl'CSIiel  a justifié 
cette  conception  par  des  expériences  entreprises  avec  Arago,  qui 
ont  prouvé  que  deux  rayons  de  lumière  polarisés  à angle  droit  ne 
peuvent  pas  interférer.  De  ces  expériences  nous  exposerons  la  plus 
simple. 

L’appareil  d’interférence  qui  a été  choisi  est  celui  des  deux  ouvertiii  es 
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(l'Vuung,  qui  doiuie,  ainsi  que  nous  l’avons  vu,  les  franges  de  l'ap- 
pareil des  deux  miroirs.  Fresnel  et  Arago  reconnurent  l’effet  de  la 
polarisation  sur  ces  interférences,  en  plaçant  un  polariseur  derrière 
chacune  des  fentes.  Deux  piles  de  glace  bien  identiques  étaient  formées 
d’une  même  pile  coupée  en  deux  moitiés  ; cliacune  d’elles  recevait  sous 
l’angle  de  polarisation  la  lumière  qui  franchit  l’ouverture  correspondante, 
et  ainsi  les  deux  faisceaux  interférant  étaient  polarisés,  sans  que  rien 
fùtchangé  à leur  différence  de  marche,  puisque  tous  deux  avaient  cheminé 
dansdes  milieux  réfringents  identiques.  Fresnel  et  Arago  ont  vu  les  franges 
très-nettes  quand  les  faisceaux  étaient  polarisés  dans  le  même  plan  ; et 
jamais  les  franges  ne  leur  sont  apparues  quand  les  faisceaux  étaient  po- 
larisés dans  des  plans  perpendiculaires. 

1511.  Théorie.  — La  théorie  de  Fresnel  explique  ce  résultat.  Soit  en 
effet  G ifig.  1T2)  un  point  de  l’écran  EE',  que  les  deux  rayons  interférents 


viennent  rencontrer  normalement.  Si  les  deux  rayons  sont  polarisés  dans 
un  même  plan,  dont  la  trace  soit  PP',  les  deux  mouvements  vibratoires 
de  ces  rayons  s’exécutent  suivant  AA'  qui  est  perpendiculaire  à PP';  et 
selon  qu’il  y aura  concordance  ou  discordance  entre  ces  mouvements,  il 
se  produira  un  renforcement  ou  une  extinction  de  lumière. 

Les  deux  plans  de  polarisation  sont-ils  à angle  droit  {fig.  775)?  Les 
vibrations  s’exécutent  alors  dans  les  directions  rectangulaires  AA'  et  BB', 
et  qu’il  y ait  concordance  complète  ou  discordance  absolue,  jamais 
le  mouvement  de  la  molécule  d’éther  ne  sera  annulé.  Dans  le  premier 
cas,  les  deux  mouvements  se  composeront  en  un  seul  suivant  DD'  ; dans 
le  second  cas  on  un  mouvement  circulaire  continu. 

Il  est  évident  d'ailleurs  que  les  vibrations  longitudinales  ne  pourraient 
pas  rendre  compte  de  pareils  faits. 

II.  55 
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1542.  Liol  de  Malus.  — Non  explleatiou  par  la  théorie.  — Celte 
théorie  rend  compte  aussi  d’une  loi  que  Malus  découvrit  quelques  années 
avant  que  Fresnel  n’entreprit  ses  travaux. 

Un  rayon  de  lumière  polarisée  marche  normalement  à la  face  d’entrée 
MN  (fig.  774)  d’un  cristal,  et  sort  par  une  autre  face  parallèle  à la  première. 
Le  plan  de  la  section  principale  .\X'  et  le  plan  de  polarisation  PP'  font  un 
angle  a.  Le  rayon  polarisé  d’intensité  I se  divise  alors  en  deux  autres, 
l’uii  ordinaire  d’intensité  l»,  l’autre  extraordinaire  d’intensité  U.  Malus 
a trouvé  que  l’on  avait  : 

l(,  = lcos*a  le=lsin’a. 

Voici  l’explication  de  Fresnel.  Soit  à un  instant  quelconque,  CA  la  vi- 
tesse de  la  molécule  vibrante  du  rayon  incident  : remarquons  que  CA  est 
,1  perpendiculaire  à PP'.  Celte  vitesse  peut  d’a- 
près les  principes  de  la  mécanique  être  dé- 
composée en  deux;  l’une  CD  = CAsina  di- 
rigée suivant  X.\',  l’autre  CB  = CAcosa  sui- 
vant la  perpendiculaire  à .XX'.  Cette  décompo- 
sition possible  en  théorie,  Fresnel  est  con- 
duit par  la  vue  du  phénomène  même  à ad- 
mettre qu’elle  s’effectue  réellement,  lorsque 
la  vibration  arrive  au  cristal.  La  vitesse 
CAcosa,  qui  est  dirigée  perpendiculairement 
à la  section  principale,  est  relative  au  rayon 
Kig.  -,u.  ordinaire,  l’autre  CAsinz  au  rayon  extraor- 

dinaire. Mais,  d’après  le  principe  des  forces  vives,  l’action  exercée, 
l’intensité,  est  proportionnelle  au  carré  de  la  vitesse;  on  a donc 

l = mAC*  lo=  mAC’cos’a  lo  =TnAC*siu*a, 
ou  en  substituant 

l„=lcOS*a  lc=lsin’a. 

1545.  Raj'on  de  lt•■nlére  naturelle.  — Cette  théorie  de  la  lumière 
polarisée  nous  fait  connaitre  l’idée  que  nous  devons  nous  former  d’un 
rayon  de  lumière  naturelle.  Un  rayon  de  lumière  naturelle  est  produit 
par  des  vibrations,  qui  sont  toujours  normales  au  rayon,  mais  qui  s’exé- 
cutent dans  des  directions  sans  cesse  variables.  Les  changements  de 
direction  sont  extrêmement  rapides,  et  l’œil  armé  d’un  analyseur  ne  peut 
distinguer  aucun  phénomène  d'extinction  de  lumière  à cause  de  la  per- 
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sistaiice  et  de  la  superposition  des  impressions  ; les  variations  d'intensité 
sont  dissimulées;  tout  se  môle  dans  un  ensemble  indécomposable. 

1544.  Poiarifuition  rotatoire.  — Fresnel  a aussi  expliqué  la  polari- 
sation rotatoire.  11  a montré  qu'elle  s’eiTectuait  par  une  décomposition 
de  vitesse  déduite  des  théorèmes  de  la  mécanique,  décomposition  que 
son  génie  lui  a fait  concevoir,  et  il  a trouvé  moyen  de  vérifier  que  les 
phénomènes  physiques  étaient  bien  réellement  tels  qu’il  se  les  était 
figurés. 


1 544  bis.  Rappel  de  théorémea  de  meeanlqaa  prélintlaalres.  — Un 

mot  d’abord  sur  les  théorèmes  de  mécanique  qui  vont  être  invoquées. 

Une  molécule  dont  la  position  d’équilibre  est  en  M,  est  sollicitée  par  un 
ensemble  d’actions  tel  que  sous  leur  influence  elle  décrirait  indéfiniment 
et  d’un  mouvement  uniforme  une  circonférence  dontM  est  le  centre;  le 
sens  du  mouvement  est  indiqué  par  la  flèche.  Aux 
temps  0, 1 , 2, 3,  etc.,  cette  molécule  serait  parvenue 
aux  points  A,  B,  C,  D,  etc.  D’ailleurs  par  l’effet  d’au- 
tres causes  cette  molécule  aurait  parcouru  la  même 
circonférence  avec  la  même  vitesse,  mais  en  sens 
contraire  ; si  bien  que  si  l’on  prend  AB'  = AB , 

AC'  = AC,  etc. ,1a  irolécule,  sous  l’influence  de  ces 
causes  nouvelles,  serait  aux  tempsO,  1 ,2,3,  etc. , par- 
venue aux  points  A',  B',  C',  D',  etc.  On  demandequelle 
sera  la  position  de  la  molécule,  lorsque  l’ensemble 
des  deux  systèmes  de  causes  agiront  simultanément. 

Aux  temps  0,  d’après  le  principe  de  l’indépen- 
dance de  l’effet  des  forces  simultanées,  la  molécule  se  trouvera  sur  le 
prolongement  de  HA  au  point  N distant  de  M d’une  longueur  2 HA  ; au 
temps  1 la  position  de  la  molécule  sera  à l’extrémité  P de  la  diagonale  du 
losange  construit  sur  HB  et  HB',  cette  extrémité,  par  la  raison  de  symé- 
trie, se  trouve  être  un  point  de  HN  ; de  même  au  temps  2,  la  molécule 
se  placera  sur  un  autre  point  de  HN,  et  ainsi  le  mouvement  résultant  sera 
un  mouvement  vibratoire  qui  s'effectuera  sur  la  ligne  NN'.  La  loi  de  ce 
mouvement,  on  peut  le  reconnaître,  sera  d’ailleurs  donnée  par  la  for- 
mule x = ocos  2ir  dans  laquelle  x désigne  la  distance  de  la  molé- 


cule au  point  H,  a une  constante  égale  à MN,  t le  temps  actuel  et  t la 
durée  d’une,  oscillation.  C'est  la  loi  même  de  l'oscillation  d’une  molé- 
cule d’éther  faisant  partie  d'un  rayon  de  lumière  polarisée. 

Réciproque.  — Le  mouvement  vibratoire  d’une  molécule  d’éther  ap- 
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partenant  à un  rayon  rie  lumière  polarisée,  peut  être  décomposé  en 
deux  mouvements  circulaires  uniformes.  Les  points  de  rencontre  A et 
A'  de  ces  mouvements,  étant  pris  sur  la  ligne  NN'  que  décrit  réellement 
la  molécule  oscillante. 

1 545.  Application  de  eea  theorèmcM.  — Cctte  composition  et  cette  dé- 
composition de  mouvement  possibles  en  mécanique  rationnelle,  Fresnel 
a pensé  que  tout  se  passait  comme  si  elles  s’effectuaient  lorsqu’un  rayon 
de  lumière  polarisée  traverse  {fig.  776  et  777)  un  milieu  doué  du  pou- 
voir rotatoire.  Selon  lui,  à l’entrée,  dans  ce  milieu,  la  vibration  recti- 
ligne MM'  du  rayon  qui  progresse  de  a vers  l dans  le  sens  do  la  lléclie  S 


se  change  en  deux  mouvements  circulaires  ABCD...,  A'B'C'D'....  Chacun 
de  ces  deux  mouvements  se  communique  de  molécule  à molécule,  suc- 
cessivement aux  molécules  d’éther  a,  b,  c,  .../,  mais  avec  une  vitesse 
différente  dans  la  direction  de  la  propagation  al.  Par  l’effet  de  la  com- 
munication du  premier  mouvement  vibratoire,  la  molécule  a tourne 
jours  suivant  1a  circonférence  1 et  transmet  son  déplacement  circulaire 
à la  molécule  b qui  suit  sur  la  circonférence  2,  c parcourt  la  circonfé- 
rence 3,  et  ainsi  des  autres.  11  en  seiait  de  même  du  second  mouvement 
circulaire.  Ainsi  se  trouvent  constitués  deux  rayons  lumineux  : les  mo- 
lécules a,  b,  c,  ...l  du  milieu  sont  comme  animées  de  deux  mouvements 
simultanés,  suivant  les  circonférences  1,  2,  5,  ..  .13.,  mais  le  rayon  dont 
la  vibration  s’exécute  dans  le  sens  ABCD  se  propage  plus  rapidement 
de  a VOIS  l que  le  rayon  dont  la  vibration  a lieu  dans  le  sens  AB'C'l)'. 
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De  là  il  résulte  que  la  molécule  / occuperait  à un  instant  donné  la  position 
F,  (fig.  776  et  778),  qui  se  trouve  sur  la  génératrice  FF,  passant  par  le 
point  F,  si  le  premier  mouvement  circulaire  existait  seul  ; tandis  que  par 
suite  de  la  propagation  moins  rapide  du  mouvement  circulaire  qui  carac- 
térise le  second  rayon,  le  même  point  ne  serait  sollicité  qu'à  prendre  la 
position  G',  correspondante  au  point  G'.  En  conséquence,  cette  molécule  l, 
par  la  composition  des  mouvements  circulaires,  prendra  le  mouvement 
rectiligne  NN'  qui  n’est  pas  parallèle  à MM'  ; le  plan  de  polarisation  a 
changé.  Dans  l'exemple  que  représente  la  Dgure,  la  rotation  du  plan  de 
polarisation  s’est  effectuée  de  gauche  à droite.  Elle  s’effectue  de  droite 
à gauche  lorsque  le  mouvement  AB'G',  mouvement  direct,  se  propage 
plus  rapidement  que  le  mouvement  ABG. 

f 546.  Prenne  expérimentale.  — Ges  deux  rayons  circulaires,  Fresnel 
a été  conduit  à les  imaginer  pour  les  besoins  de  l’explication.  Sont-ils 
réellement  existants?  Fresnel  a prouvé,  du  moins,  que  tout  se  passait 
comme  s’ils  étaient  réellement.  11  a réussi  à les  séparer.  Dans  ce  but,  il 
profite  de  leur  inégale  vitesse  et  obtient  leur  séparation  par  réfraction. 
Il  6t  composer  un  parallélipipéde  de  quartz  avec  trois  prismes  ABG,  DAB 
AGE  dont  la  6gure  779  représente  une  section  faite  perpendiculairement 


aux  arêtes.  Gc  parallélipipéde  est  droit  et  les  axes  de  chacun  des  trois 
prismes  sont  dirigés  suivant  une  même  direction  perpendiculaire  à la 
face  DB.  Ils  différent  entre  eux,  non-seulement  par  leur  forme,  mais 
surtout  par  cette  particularité  que  le  quartz  ABG  possède  le  pouvoir  de 
faire  tourner  le  plan  de  polarisation  de  droite  à gauche,  tandis  que  les 
deux  autres  produisent  une  action  inverse. 

De  là  il  suit,  si  la  théorie  de  Fresnel  est  vraie,  qu’un  rayon  polarisé  FG 
qui  entre  perpendiculairement  à la  face  BD  se  décompose  en  deux 
rayons  qui  cheminent  suivant  la  même  direction  GH,  mais  avec  des  vi- 
tesses différentes  V et  ti  ; ces  deux  rayons  arrivés  à la  face  AB  se  séparent , 
car  ils  tombent  sur  cette  face  en  faisant  le  même  angle  i,  et  le  premier, 
qui  cheminait  avec  la  vitesse  V,  rencontre  un  milieu  où  il  ne  peut  s’avan- 
cer qu’avec  la  vitesse  u;  l’angle  de  réfraction  r correspondant  sera 
moindre  que  l’angle  d’incidence;  pour  le  second  rayon,  l’inverse  a lieu. 
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Fresnel  a prévu  que  la  séparation  des  deux  rayons  devait  être  faible  ; il  a 
disposé  le  troisième  prisme  ACE  pour  l’augmenter,  et  à la  sortie  elle  s’ac- 
croît encore.  Un  rayon  quia  pénétré  dans  le  cristal  en  suivant  l’axe,  doit 
donc  donner  deux  rayons  réfractés,  contrairement  à ce  qui  arrive  pour 
les  cristaux  qui  ne  jouissent  pas  du  pouvoir  rotatoire. 

L’expérience  s’accorde  pleinement  avec  ces  prévisions  théoriques  et 
les  confirme. 


COOIEURS  PRODUITES  PAR  LA  LUMIÈRE  POLARISÉE. 

1547.  Conlearti  fonrates  par  la  lumière  polarisée.  — AragO  a,  le 
premier,  signalé,  en  1811,  les  faits  suivants  : quand  un  faisceau  de  lu- 
mière blanche  BC  {fig.  780)  polarisée  par  un  polariseur  quelconque  P, 
a traversé  une  lame  mince  L parallèle  à l'axe  appartenant  à un  cristal 

biréfringent,  et  qu’on  l’étudie  ensuite  avec  un 
analyseur  quelconque  A,  un  prisme  de  spath, 
par  exemple,  on  reconnaît  que  les  deux  images 
fournies  par  le  spath  sont  colorées  de  teintes 
complémentaires.  Dans  les  points  où  les  images 
se  superposent  en  partie,  la  teinte  résultante 
est,  en  effet,  parfaitement  blanche.  Le  mica, 
le  sulfate  de  chaux,  le  quartz  donnent,  dans  ces  conditions,  des  cou- 
leurs qui  dépendent,  pour  chaque  substance  de  l’épaisseur  employée 
et  de  l'inclinaison  des  rayons  sur  la  surface  de  la  lame.  Au  del  i d'une 
certaine  limite  d’épaisseur,  limite  qui  est  variable  pour  chaque  corps, 
toute  coloration  disparaît.  Les  couleurs  sont  surtout  trés-vives  quand 
la  lame  est  très-mince. 

Quand  la  section  principale  de  l’analyseur  est  maintenue  parallèle  ou 
perpendiculaire  au  plan  primitif  de  polarisation  du  rayon  incident,  et 
qu’on  fait  tourner  sur  son  support  la  lame  cristallisée  autour  du  rayon 
polarisé  qui  lui  demeure  perpendiculaire,  on  reconnaît  que  dans  quatre 
positions  il  ne  se  produit  qu’une  seule  image  blancbc  ; c’est  quand  la 
section  principale  de  la  lame  est  elle-même  parallèle  ou  perpendicu- 
laire à celle  de  l’analyseur. 

1548.  Théorie  de  Fresnel.  — Action  de  la  lame  mince.  — Ces  faits 
curieux  ont  été  étudiés  par  Fresnel  qui  en  a donné  la  théorie.  Il  a mon- 
tré que  chaque  rayon  soit  ordinaire,  soit  extraordinaire  est,  à la  sortie 
de  l’analyseur,  composé  de  deux  rayons  qui  interfèrent  par  suite  d’une 
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différence  de  marche  ; les  couleurs  résultent  de  ce  que  les  interférences 
ne  font  pas  subir  aux  divers  éléments  de  la  lumière  blanche  un  chan- 
gement d'intensité  dans  les  mêmes  pro- 
portions. 

Un  rayon  de  lumière  homogène  BU  {(ig. 

781)  qui  passe  à travers  le  polarisateur  P 
n’arrive  sur  la  lame  mince , taillée  parai  - 
lèlement  à l’axe  qu’après  avoir  été  pola- 
risé dans  le  plan  PP'  (fig.  781),  ce  qui  si- 
gnifie que  ses  vibrations  normales  au 
rayon  BC  s’exécutent  dans  la  direction  CA 
perpendiculaire  à ce  plan.  Dès  qu’il  pé- 
nètre dans  la  lame  L,  dont  l’axe  est  dirigé  ^ 
suivant  XX',  il  se  divise  en  deux  rayons  Fig.  isi. 

polarisés  à angle  droit  dont  les  vitesses  de  vibration  sont  CD  et  CB, 
comme  nous  l’avons  déjà  dit  (1542).  Ces  deux  rayons  traversent  la  lame 
mince,  l’un  comme  rayon  ordinaire,  l'autre  comme  rayon  extraordinaire. 
A leur  entrée,  tous  deux,  provenant  d’un  même  rayon  incident  étaient  en 
concordance  de  marche  : n la  sortie  il  n’en  est  plus  de  même,  car  leur 
vitesse  de  propagation  est  différente  ; ils  n’ont  pas  mis  le  même  temps 
à passer  de  la  première  face  à la  seconde.  L’un  est  en  avance  sur 
l’autre  d’un  certain  nombre  d’ondulations  et  de  fractions  d’ondulation. 

1549.  E(Te«  de  l’analjraear.  — Bien  qu’entre  ces  deux  rayons  qui, 
dans  le  prolongement  de  BC,  cheminent,  sans  se  séparer  sensiblement, 
il  existe  une  différence  de  marche,  ils  ne  peuvent  pas 
interférer,  parce  qu’ils  sont  polarisés  dans  deux  plans 
perpendiculaires  entre  eux  (1540).  L’analyseur  ramène 
leurs  éléments  dans  le  même  plan  de  polarisation. 

En  effet,  il  agit  sur  chacun  d’eux,  comme  la  lame 
mince  sur  le  rayon  incident.  La  vitesse  CD  de  la  vibra- 
tion (fig.  782)  se  décompose  en  deux,  dont  l’une  est 
dirigée  suivant  la  section  principale  de  l’analyseur  que 
j’appellerai  QQ'  ; l’autre  CC  normale  à celte  section  ; 
la  vitesse  de  vibration  CB  se  décompose  de  même.  Dès 
l’entrée  dans  l’analyseur,  il  existe  donc,  suivant  QQ'  deux  vibrations  : la 
première  provient  de  la  lumière  qui  a traversé  la  lame  mince  comme 
rayon  ordinaire,  et  la  seconde  de  celle  qui  a traversé  comme  rayon 
extraordinaire  ; ces  deux  vibrations  ne  sont  pas  concxirdanles,  elles 
interfèrent  : une  clarté,  plus  ou  moins  vive  selon  la  différence  de  marche, 


I 

Fig.  7»i. 


Digitized  by  Google 


552  OPTIQUE. 

éclaire  l’image  extraordinaire  qui  en  résulte.  La  composition  de  l'image 
ordinaire  est  analogue. 

1550.  Clarté  des  deax  imaces.  — Ces  deux  images  n'ontpas  le  même 
éclat  ; car,  dans  la  décomposition  effectuée,  la  vitesse  CD  n’a  pas  donné 
deux  composantes  égales  suivant  la  droite  QQ'  et  suivant  la  normale  à 
cette  droite  ; la  vitesse  CB  non  plus  ; les  deux  rayons  émergents  sont  donc 
composés  d'éléments  distribués  en  proportions  toutes  différentes;  de 
là  vient  leur  différence  d’éclat. 

Ces  deux  rayons  renferment  d’ailleurs  en  eux  toute  la  lumière  inci- 
dente ; cela  est  évident  ; car  ce  n’est  que  par  des  transformations  ou  des 
communications  de  mouvement  que  le  rayon  incident  à donné  naissance 
aux  deux  rayons  émergents  ; aucune  perte  de  force  vive  (imv*)  n’est 
possible  ; la  somme  des  intensités  est  donc  égale  à l’intensité  du  rayon 
incident. 

1551.  C^ulearn  complément  air  ea  «lea  Imacea.  — Un  rayon  de  lu- 
mière blanche  vient-il  à atteindre  le  polariseur?  Chaque  rayon  homo- 
gène est  soumis  aux  transformations  que  nous  venons  de  faire  connaître . 
Tous  subissent  les  mêmes  modifications  ; les  composantes  des  vitesses 
suivant  QQ'  et  suivant  la  normale  CE  varient  dans  le  rapport  de  la  vitesse 
primitive  que  la  vibration  possède  dans  la  lumière  blanche,  et  les  images 
obtenues  seraient  blanches,  n’était  cette  circonstance  que,  pour  tous  les 
divers  rayons,  la  différence  démarché  n’est  pas  la  même.  D’après  la  théo- 
rie de  la  réfraction,  eneffet,  la  vitesse  depropagation  du  rayon  ordinaire 
et  celle  du  rayon  extraordinaire  à l’intérieur  de  la  lame  mince  dépen- 
dent de  la  couleur  de  ces  rayons,  et  les  intensités  relatives  des  rayons 
diversement  colorés  émergeant  de  l’analyseur,  intensités  qui  dépendent 
des  différences  de  marche,  ont  des  valeurs  tout  autres,  selon  la  lon- 
gueur d’onde  de  la  lumière  que  l’on  considère. 

Chacune  des  images,  l’image  ordinaire,  par  exemple,  renferme  une 
fraction  inégale  des  couleurs  qui  composent  la  lumière  blanche  inci- 
dente; le  mélange  qui  s’effectue  produit  une  image  colorée.  Quant  à 
l’image  extraordinaire,  que  renferrae-t-elle  ? Toute  la  lumière  qui  n’est 
pas  dans  la  première  : elle  en  a donc  la  couleur  complémentaire. 

1552.  Poarqaoi  la  lame  doit>eiie  être  mincet  — Chaquerayon  vrai- 
ment simple  du  spectre  solaire  a une  longueur  d’onde  invariable  quand 
il  chemine  dans  le  même  milieu  ; mais  ce  que  l’imperfection  de  notre 
œil  nous  conduit  à appeler  une  couleur  du  spectre  se  compose  en  réa- 
lité de  rayons  différents  dont  la  longueur  d’onde  moyenne,  égale  à 
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O""", 000620,  varie  de  0“"’,0006t5îi0“"“, 000596,  si  l’on  va  du  bord  ex- 
trême du  spectre  au  rouge  orangé. 

Cette  remarque  explique  pourquoi  la  lame  cristalline  doit  avoir  une 
faible  épaisseur.  En  effet  si  la  lame  est  mince,  la  différence  de  marche 
sera  à peu  prés  la  même  pour  les  divers  rayons  qui  composent  une  même 
couleur,  le  rouge,  par  exemple,  et  rien  de  ce  que  nous  avons  dit  n’est  à 
modifier.  -Mais  si  la  lame  est  épaisse,  si  la  différence  de  marche  des  rayons 
extrêmes  est  un  nombre  considérable  de  longueurs  d’ondulation,  tel  que 
10000,  qui  correspond  au  nombre  d’ondulations  qui  se  comptent  dans 
une  lame  d’air  épaisse  de  6'“®  ,20,  alors  la  valeur  do  la  différence  de 
marche  pour  les  autres  rayons  rouges,  différence  qui  s’obtient  en  divi- 
sant 6,20  par  la  longueur  > relative  au  rayon  considéré,  pasi-era  par 
toutes  les  grandeurs  possibles.  On  peut  le  voir  en  faisant  la  division  de 
0mm, 20  par  toutes  les  valeurs  de  > depuis  0,000596  jusqu’à  0,000620. 
Chaque  image  ordinaire  ou  extraordinaire  contiendra  des  rayons  rouges 
dans  des  proportions  telles  que  les  suivantes  : 

0,001  0,002  0,005  

et  ainsi  jusqu’à  l’unité;  ces  proportions  étant  relatives  chacune  à un 
rayon  rouge  de  longueur  d’onde  particulière.  De  même  chaque  image 
violette  renferme  du  violet  de  ces  mêmes  proportions  : 

0,001  0,002  0,005  

et  ainsi  des  autres  couleurs. 

Le  premier  millième  de  chacune  de  ces  couleurs  se  réunissant,  du 
blanc  se  produit,  les  0,002  également  ; et  ainsi  de  suite;  l’imageformèe 
par  la  réunion  de  tout  cet  ensemble  sera  donc  blanche  elle-même. 

1555.  Cns  partiealJent.  — Voici  quelques  cas  particuliers,  signalés 
déjà.  Lepolariseur  est  une  tourmaline  de  coloration  peu  intense,  taillée 
parallèlement  à son  axe  AA',  ou  bien  un  prisme  de  Nicol,  ou  encore 
un  système  incolore  jouant  le  même  rôle  : le  rayon  extraordinaire  seul 
passe  et  ses  vibrations  s’exécutent  suivant  cette  ligne  AA'.  Disposons 
l’axe  de  la  lame  mince  parallèle  à cette  même  ligne  : la  vitesse  AA'  sera 
transmise  sans  décomposition  à l’analyseur  qui  recevant,  un  rayon  pola- 
risé, le  divisera  en  deux  rayons  suivant  la  loi  de  Malus.  En  particulier,  si 
l’analyseur  est  une  tourmaline  ou  un  prisme  de  Nicol  dont  l’axe  se  trouve 
dans  le  plan  des  deux  précédents,  le  rayon  émergent  aura  l’intensité  du 
rayon  incident.  Le  phénomène  n’est  pas  différent  quand  l'axe  de  la  lame 
mince  est  perpendiculaire  à ceux  des  tourmalines  ; seulement  le  rayon 
passe,  à travers  cette  lame,  comme  rayon  ordinaire. 
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Par  (les  raisons  semblables,  le  rayon  émergent  sera  éteint,  si  l’axe 
(le  la  tourmaline  servant  d’analyseur  est  à angle  droit  avec  celui  du 
polariseur.  .\insi  toute  lumière  est  interceptée,  quand  les  axes  des 
tourmalines  sont  croisés,  et  que  la  lame  mince  a son  axe  perpendiculaire 
ou  parallèle  à l’un  de  ces  axes. 

1554.  Crlstanx  taillé*  perpeadlcnlalrement  A l'axe.  — Expé* 


Fig.  783, 


rleaeea.  — Cette  théorie  explique  les  anneaux  colorés  et  les  croix  noires 
ou  blanches  que  l’observateur  aperçoit,  lorsque  pla- 
çant près  de  l’œil  le  système  des  deux  tourmalines,  il 
interpose  une  plaque  d’ün  cristal  taillé  perpmdiculai- 
rement  à l’axe  .\A'  (fig.  784),  Quand  les  tourmalines 
ont  leurs  axes  croisés,  un  système  d’anneaux  colorés  se 
montre  ; il  est  coupé  en  quatre  parties  par  une  croix 
noire  de  teinte  dégradée;  les  branches  de  la  croix 
sont  parallèles  aux  axes  croisés.  Si  les  axes  des  tourmalines  sont  paral- 
lèles entre  eux,  une  croix  blanche  apparaît.  La  figure  785  montre  ce 
dernier  phénomène. 

Le  phénomène  se  projette  sur  un  écran,  si  le  système  des  trois 
cristaux  est  placé  au  foyer  d’une  lentille  convergente  qui  reçoit  les 
rayons  solaires.  Le  ci'me  de  lumière  qui  s’épanouit  après  l’entre-croise- 
ment  des  rayons  au  foyer  colore  l’écran  de  la  magnifique  image  d’an- 
neaux noirs  et  blanc.s  frangés  sur  leurs  bords  des  vives  couleurs  du 
spectre  et  séparés  en  quatre  parties  par  la  croix  qui  les  divise. 

1555.  Explication  de*  anneaux.  — Fresnel  à SU  ramener  ces  phé- 
nomènes aux  précédents.  La  plaque  cristallisée  joue  le 
rôle  de  la  lame  mince  qui  nous  a occupés  et  qui  a été 
placée  entre  le  polarisateiir  et  l’analyseur.  Le  rayon  BC 
(fig.  784),  polarisé  par  la  première  tourmaline,  tra- 
verse la  plaque  interposée,  et,  comme  dans  la  lame 
mince  (1548),  il  s’y  divise  en  deux  rayons  polarist’«  à 
angle  droit,  qui  sortent  avec  une  différence  de  marche. 

La  seconde  tourmaline  ramène  dans  un  même  plan 
de  polarisation  les  éléments  de  chacun  de  ces  rayons  et  l’interférence  a 
lieu.  Si  la  différence  de  marche  est  autre  qu’une  demi-longueur  d’onde, 
la  lumière  se  propage  d’après  les  lois  déjà  données  (1552);  si  la  différence 
est  d’une  demi-longueur  d’onde  nu  voisine  .de  cette  demi-longueur,  les 
interférences  amènent  l’obscurité.  Des  alternatives  de  lumière  et  d’obscu- 
rité, qui  produisent  les  anneaux,  ré.sultent  de  ces  interférences.  En  effet, 
la  différence  de  marche  est  nulle  quand  la  lumière  traverse  le  cristal  en 
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suivant  l’axe;  le  rayon  ordinaire  et  le  rayon  extraordinaire  se  réduisent 
à un  seul.  A mesure  que  le  rayon  incident  plus  incliné  s’écarte  de  l’axe, 
elle  va  en  croissant  pour  deux  causes  : d’abord,  parce  que  la  diffé- 
rence des  vitesses  de  propagation  de  ces  deux  rayons  augmente,  et  en- 
suite parce  que  leur  parcours  est  plus  grand  à l’intérieur  de  la  plaque. 
Toutes  les  fois  que  par  cet  accroissement  un  multiple  d’une  demi- 
oscillation  est  atteint,  l’obscurité  se  fait;  au  contraire  la  lumière 
est  aussi  vive  que  possible  lorsque  la  différence  vaut  un  nombre  entier 
d’ondulations. 

Le  phénomène  des  anneaux  résulte  de  la  symétrie  du  cristal  par  rap- 
port à l’axe.  Tous  les  rayons  de  même  inclinaison  que  BC,  soumis  aux 
mêmes  modifications,  émergeront  avec  la  même  intensité.  Quant  à la 
croix  noire  et  à la  croix  blanche,  elles  sont  dues  aux  causes  que  nous 
avons  étudiées  au  § 1553. 

1556.  Criataax  * deux  axes. — Les  cristaux  à deux  axes,  quand  ils 
sont  taillés  perpendiculairement  à la  bissectrice  de  ces  axes,  présentent 
des  phénomènes  analogues;  deux  systèmes  d’aiineaux  en  s’unissant, 
figurent  des  courbes  en  forme  de  8,  appelées  lemniscaies.  L’explication 
de  ces  apparences  est  analogue  à celle  des  phénomènes  précédents. 

Ces  phénomènes  servent  aux  physiciens  et  aux  minéralogistes  pour 
la  détermination  des  cristaux;  ils  leur  font  reconnaître  promptement 
si  le  cristal  étudié  est  dans  la  classe  des  crislaux  à un  axe  ou  dans  celle 
des  cristaux  à deux  axes. 
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1557.  Chalear  raj'ounante  et  Inml^rf!.  — L'ctude  dPS  phènomi^nPS 
nous  a conduit  à reconnaître  l'identité  de  la  chaleur  rayonnante  et  de  la 
lumière.  Mais  cette  identité  nous  ne  l’avons  établie  que  par  un  nombre 
restreintde  phénomènes  : la  propagation,  la  transmission,  la  réflexion,  la 
réfraction.  Alors  il  ne  nous  était  pas  possible  de  faire  plus  ; nous  ne 
pouvions  mettre  A profit  que  les  connaissances  les  plus  générales  de 
l’optique.  Maintenant  nous  devons  nous  inquiéter  de  savoir  si  les  expé- 
riences des  interférences,  de  la  polarisation,  de  la  double  réfraction 
de  la  chaleur  ont  été  tentées,  et  si  elles  ont  réussi  ; nous  allons  voir  que 
toujours  le  succès  a suivi  toute  tentative.  Il  n’y  a plus  de  doute  possible 
aujourd’hui. 

1558.  InterfércDcra  de  la  chaleur.  Eraniteti  de  Freaael.  — MM.  Fi- 

zeau  et  Foucault  ont  fait,  en  1847,  diverses  expériences  pour  démontrer 
les  interférences  de  la  chaleur.  Ils  ont  employé  dans  ce  but  les  deux  mi- 
roirs de  Fresnel,  au  moyen  desquels  ils  produisaient  des  franges  ayant 
près  de  4'"'“  de  largeur,  et  ils  ont  placé  successivement  dans  les  franges 
obscures  et  dans  les  franges  brillantes,  un  petit  thermomètre  dont  le  ré- 
servoir sphérique  avait  un  diamètre  de  ; et  dont  cependant  la  tige 
était  si  fine,  que  le  degré  occupait  une  longueur  de  8""".  Au  moyen  d’un 

microscope,  on  pouvait  lire  exactement  ^ de  degré.  L’instrument, 
d’ailleurs,  était  placé  dans  une  enceinte  exactement  close,  afin  qu’il 
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fut  à l’abri  des  mouvements  de  Pair  et  des  changements  brusques  de 
température.  Plusieurs  ouvertures  fermées  par  des  glaces  permettaient 
d'introduire  les  rayons  soumis  à l’expérience,  et  d’observer  la  colonne 
avec  le  microscope  placé  extérieurement.  On  a trouvé  tes  nombres  sui- 
vants pour  les  élévations  de  température  en  divisions  de  micromètre  : 

f>  S5  ». 

Le  nombre  le  plus  élevé  correspond  à la  frange  centrale,  et  les  deux 
autres  à la  première  frange  obscure  qui  limite  à droite  et  à gauche  la 
précédente.  Si  dans  cette  dernière  frange  le  thermomètre  a monté  de 
9 divisions,  il  ne  faut  pas  s’en  étonner;  car  la  destruction  de  mouve- 
ment n’a  lieu  théoriquement  que  sur  la  ligne  centrale  ; à droite  et  à 
gauche,  le  mouvement,  quoique  faible,  n’est  pas  nul.  Pour  l’œil  même 
l’obscurité  n’est  pas  complète. 

Une  expérience  analogue  a été  répétée  par  MM.  Fizeau  et  Foucault,  en 
plaçant  leur  thermomètre  dans  les  franges  formées  par  le  bord  d’un 
corps  opaque. 

1559.  Expérlrnceade.H.  DraatuN.  — Enfin,  dans  CCS  derniers  temps, 
M.  Desains  a reproduit  l’expérience  des  réseaux  avec  la  chaleur  obscure. 
Par  la  méthode  donnée,  il  obtint  sur  un  écran,  et  avec  beaucoup  de  pu- 
reté, les  phénomènes  de  Frauuhofer  ; puis  il  interposa  sur  la  route  des 
rayons  incidents  une  petite  auge  renfermant  une  solution  d’iode  dans 
le  sulfure  de  carbone,  qui  ne  laisse  passer  que  les  rayons  obscurs,  et  la 
pile  de  Melloni  lui  révéla  l’existence  d’une  série  de  plages  chaudes  qui 
se  succédaient  suivant  la  loi  des  réseaux  donnée  par  Fraunhofei'. 

1560.  PolarisalioB  de  la  chaleur.  Expérience  de  M.  Bérard.  — 
Les  phénomènes  de  polarisation  do  la  chaleur  ont  été  découvertes  par 
.M.  Bérard,  en  1815,  peu  de  temps  après  que  Malus  eût  fait  connaître  la 
polarisation  de  la  lumière.  M.  Bérard  ne  s’est  occupé  que  de  rechercher 
la  polarisation  par  réBexion. 

Sur  un  miroir  plan  de  verre  A (fig.  785)  tombent  les  rayons  solaires 
qui  arrivent  sous  l’angle  de  35“25',  angle  de  polarisation.  Ces  rayons  se 
l èfléchissent,  tombent  sur  un  second  miroir  plan  de  verre  B et  le  frappent 
sous  ce  iiiènie  angle  ô.5’25';  après  une  nouvelle  réllexion,  les  rayons 
(|ui  marchent  parallèlement  entre  eux  arrivent  enfin  à un  miroir  concave 
métallique,  et  les  rayons,  réfléchis  une  nouvelle  fois,  convergent  au 
foyer  F où  l’on  a placé  le  réservoir  d’un  thermomètre.  Le  système  com- 
posé du  miroir  concave  et  du  lhermoniétre  est  lixé  à la  monture  du  mi- 
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roir  plan  ü.  Lorsque  l'on  fait  tourner  le  tambour  qui  porte  ce  miroir 
plan,  les  rayons  réfléchis  continuent  toujours  à converger  là  où  le  ther- 
momètre est  placé. 

L’appareil  étant  disposé,  on  voit  que  lorsque  les  deux  plans  d’inci- 
dence sur  les  miroirs  plans  se  trouvent  sur  le  prolongement  l’un  de 
l’autre,  le  thermomètre  monte  et,  par  l’élévation  de  sa  température,  in- 
dique qu’il  reçoit  une  grande  quantité  de  chaleur.  Â mesure  que  le  tam- 
bour tourne  et  que  l’angle  des  deux  plans  s’approche  de  90“  l’élévation 


Kig.  Tas. 

de  température  diminue  : quand  cet  angle  est  de  90“,  le  thermomètre 
ne  marque  plus  que  la  température  du  milieu  environnant  comme  si  tout 
miroir  était  supprimé.  La  chaleur  est  donc  polarisée  et  exactement  dans 
les  mêmes  conditions  que  la  lumière. 

1 561 . PoInrUatloB  par  réfractioB.  — M.  Forbes  s’est  OCCUpé,  vingt 
ans  plus  tard,  de  polariser  la  chaleur  au  moyen  des  tourmalines  et  des 
piles  de  feuilles  de  mica,  qui  jouent  le  même  rôle  que  les  piles  de  glace; 
et  il  a pris  pour  source  de  chaleur  non  pas  seulement  la  chaleur  solaire, 
mais  aussi  la  chaleur  d’une  lampe. 

La  figure  786  représente  l’expérience.  Au  volet  de  la  chambre 
noire  est  placé  un  porte-lumière  qui  renvoie  les  radiations  solaires 
dans  une  direction  horizontale.  La  pile  de  Melloni,  disposée  à la  hau- 
teur convenable  et  dans  la  direction  de  rayonnement,  reçoit  la  chaleur 
qui  atteint  l une  de  ses  faces  ; mais  perpendiculairement  aux  rayons  in- 
cidents on  place  deux  tourmalines  taillées  parallèlement  à l’axe  ; ce  sont 
les  tourmalines  qui  ont  servi  dans  les  expériences  d’optique.  Lorsque 
leurs  axes  sont  parallèles,  l’aiguille  du  galvanomètre  indique  un  flux 
de  chaleur;  mais  si  l’on  fait  tourner  Iq  seconde  touitnaline  de 96" 
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sur  eile-méme,  comme  nous  l'avons  vu  en  optique,  de  telle  sorte  que 
les  axes  soient  croisés,  l’aiguille  de  la  pile  revient  vers  le  zéro,  la  cha- 


Fig.  78(i. 

leur  transmise  devient  nulle  dans  les  conditions  où  la  lumière  transmise 
est  nulle. 

1562.  i.oi  de  naiofi.  — MM.  Laprovostaye  et  Desains  ont  môme  vérifié 
que  la  loi  de  Malus  s’appliquait  aux  faisceaux  transmis  ; ils  avaient  pour 
but  de  rechercher  si  « la  ressemblance  entre  les  agents  calorifiques  et 
« lumineux  se  soutient  encore  dans  les  lois  qui  règlent  les  variations 
v d’intensité  que  ces  deux  agents  éprouvent  dans  des  circonstances  sem- 
« blables.  b Leur  travail,  qui  date  de  1849,  est  le  premier  où  la  question 
ait  été  traitée  à ce  point  de  vue.  11  a résolu  le  problème  et  nous  a fait  con- 
clure à l’identité. 

1563.  Polarisation  rotatoire  de  la  chaleur.  — Melloni  et  Biot  ont 
démontré  vers  la  môme  époque  que  le  plan  de  polarisation  de  la  chaleur 
tournait  comme  celui  de  la  lumière  quand  le  rayon  polarisé  traversait 
une  lame  de  quartz.  L’expérience  se  réalise  avec  les  rayons  rouges  qui 
traversent  deux  piles  de  mica  disposées  de  telle  sorte  que,  l’une  des 
faces  de  la  pile  de  Melloni  étant  placée  sur  le  trajet  du  rayon  trans- 
mis, l’aiguille  du  galvanomètre  indique  une  élévation  de  température 
aussi  faible  que  possible.  Dans  ces  conditions,  si  l’on  interpose  une 
plaque  de  quartz  entre  les  deux  piles,  on  voit  une  bnisque  déviation 
de  l’aiguille  du  galvanomètre.  Le  plan  de  polarisation  de  la  chaleur 
U donc  tourné  par  cette  interposition. 

MM.  Laprovostaye  et  Desains  sont  allés  plus  loin  dans  la  question.  En 
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opérant  avec  des  faisceaux  aussi  homogènes  que  possible,  ils  ont  nie> 
surë  cette  rotation.  Â cet  effet,  ils  ont  cherché  quelle  nouvelle  position 
devait  être  donnée  à la  pile  de  mica  servant  d’analyseur,  pour  que 
la  déviation  de  l’aiguille  du  galvanomètre  redevint  minimum.  Ils  ont 
trouvé  que  toujours  l’extinction  de  la  chaleur  avait  lieu  dans  les  con- 
ditions où  l’on  obtenait  l’extinction  de  la  lumière.  Ils  opéraient  d’ail- 
leurs, non-seulement  avec  le  quartz,  mais  aussi  avec  les  divers  liquides 
qui  jouissent  du  pouvoir  rotatoire. 

1564.  Botatlon  du  pian  de  polarisation  par  les  aimants.  — 

L’identité  des  phénomènes  se  prolonge  aussi  loin  que  l’on  pousse  les 
recherches  et,  sans  vouloir  épuiser  le  sujet,  nous  devons  toutefois  en- 
core signaler  un  fait  découvert  par  M.  Faraday.  L’illustre  savant  a re- 
connu que  le  plan  de  polarisation  de  la  lumière  subissait  la  déviation 
sous  l’influence  des  aimants.  M.  Wartmann,  MM.  Laprovostaye  et  Desains 
ont  fait  voir  immédiatement  que  le  même  phénomène  avait  lieu  pour  le 
plan  de  polarisation  de  la  lumière. 


Fig.  787. 


L’appareil  que  l’on  emploie  pour  ces  expériences  se  compose  d’un  fort 
électro-aimant  dont  les  branches  sont  représentées  en  Eet  E {fig.  787)  ; 
des  pièces  de  1er  doux  les  réunissent.  Les  noyaux  de  fer  doux,  sem- 
blables à des  tuyaux  de  lunette,  se  font  suite  l’un  à l’autre,  et  un  rayon 
lumineux  horizontal  qui  passe  par  le  premier  traverse  le  second.  Voici 
l’usage  de  l’appareil  ; Un  rayon  de  lumière  homogètie  est  polarisé  h l’en- 
trée par  un  prime  de  Nichol  A,  et  il  est  analysé  à la  sortie  par  un  prime 
semblable  G'.  Les  deux  primes  ont  leurs  sections  principales  perpendicu- 
laires entre  elles  : la  lumière  est  par  conséquent  éteinte  ; l’œil  de  l’ob- 
servateur n’en  reçoit  plus,  et  il  en  est  ainsi  comme  lorsque  l’èlectro- 
aimant  est  en  activité,  dans  le  cas  où  il  ne  l'est  pas.  Mais  si  l’on  interpose 
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un  parallélipipùdc  de  verre  D (le  verre  au  borate  de  plomb  est  préfé- 
rable), et  qu’une  forte  aimantation  soit  donnée  au  fer  doux  par  un 
courant  énergique,  la  lumière  éteinte  reparaît  aussitôt.  Que  s’est-il 
passé?  On  reconnaît  qu’il  y a eu  un  changement  du  plan  de  pola- 
risation, car  en  tournant  l’analyseur  d'un  angle  convenable,  la  lumière 
s’éteint  de  nouveau. 

1565.  — Cette  action  des  aimants,  qui  modifie  le  mouvement  lumi- 
neux, intervient  de  même  sur  la  chaleur.  On  le  constate  avec  la  pile  de 
Melloni,  que  l’on  met  à la  suite  de  l’analyseur,  là  môme  où  l’œil  était  placé 
dans  la  précédente  expérience. 
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l)c  foules  les  expériences  qui  précédeiil,  il  résulte  luaiiileiiaiil  avec 
évidence  que  les  pliénomèmes  de  la  chaleur  rayonnante,  comme  ceux 
de  la  lumière,  sont  dus  aux  vibrations  de  l’éther  ; il  nous  reste  dès  lors 
à rechercher  quelle  est  l'origine  de  ces  vibrations.  Quand  il  s’est  agi  de 
la  lumière,  nous  n’avons  pas  hésité  à dire  que  des  mouvements  agitent 
les  molécules  du  corps  lumineux  et  se  communiquent  au  milieu  éthéré. 

présent  nous  ne  devons  pas  douter  davantage  : c’est  le  corps  chaud 
([ui  vibre  lui-mème,  lui  et  l’éther  qu’il  renferme,  et  c’est  encore  par 
communication  de  mouvement  que  les  rayonnements  ont  lieu.  Ces  vi- 
brations, transmises  au  milieu  environnant,  sont  évidemment  celles  des 
molécules  situées  à la  surface,  ou  du  moins  dans  le  voisinage  immédiat 
de  cette  surface.  Mais,  comme  les  fragments  d’un  corps  chaud  rayon- 
nent aussi  bien  que  le  tout  lui-méme,  le  mouvement  vibratoire  est  com- 
mun à toutes  les  molécules.  De  là  ce  fait  établi  : un  corps  chaud  est  un 
corps  dont  toutes  les  molécules  sont  en  vibration;  ce  que  l’on  exprime 
quelquefois  par  ce  mot  : la  chaleur  est  un  mouvement.  D’ailleurs  la  du- 
rée de  chaque  vibration  dépend  de  la  nature  des  corps  et  aussi  de  leur 
température  ; de  leur  nature,  car  les  différents  corps  n’émettent  pas  les 
mêmes  espèces  de  rayons  à une  même  température  ; de  leur  tempéra- 
ture, car  l’espèce  de  rayonnement  change  lorsque  la  température  change: 
à une  température  peu  élevée,  un  corps  n’émet  que  des  rayons  obscurs 
dont  la  longueur  d'onde  est  considérable  et  dont  la  vibration  a une 
grande  durée;  quand  il  s’échauffe  davantage,  il  devient  lumineux,  et, 
sans  cesser  d’envoyer  des  rayons  obscurs,  il  émet  des  rayons  de  moindre 
longueur  d’onde,  d’abord  des  rayons  rouges,  puis  des  rayons  orangés, 
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jaunes,...  et  enfin  des  rayons  ultra-violels  lorsque  l’incandescence  est 
la  plus  vive. 

A une  température  quelconque,  d’ailleurs,  tout  corps  a ses  molécules 
agitées  de  ce  mouvement  vibratoire,  même  ceux  que  notre  organisation 
physiologique  nous  fait  considérer  comme  froids.  Les  mots  chaud  et  froid 
n’expriment  que  des  degrés  différents  d un  même  état.  Jusqu’à  ce  jour, 
en  effet,  il  n’est  pas  un  corps,  quelque  froid  qu’il  soit,  qui,  par  des  dis- 
positions convenables,  ne  manifeste  les  mêmes  phénomènes  que  les  corps 
chauds  ; il  n’est  pas  un  corps  qui  n’échauffe  un  corps  plus  froid  dès  que 
celui-ci  vient  à être  connu,  ce  qui  est  toujours  arrivé  jusqu'à  présent  ; il 
n’en  est  pas  un  qui  ne  se  prête  même,  si  on  le  veut,  à toutes  les  expé- 
riences de  la  chaleur  rayonnante.  Jusqu’à  ce  jour,  en  un  mot,  on  ne 
peut  pas  dire  que  l’on  ait  trouvé  un  corps  privé  de  ce  mouvement  mo- 
léculaire qu’on  appelle  chaleur. 

Comment  ce  mouvement  se  communique-t-il  d’mi  corps  à un  autre  ? 
(Juelles  sont  les  actions  qui  peuvent  l’exciter?  Quelles  sont  celles  qui 
peuvent  l’anéantir?  Quelles  relations  peut-on  établir  entre  ces  actions  et 
leurs  effets?  C’est  ce  que  nous  allons  rechercher,  et  nous  serons  ame- 
nés par  cette  recherche  à passer  en  revue  les  divers  sujets  suivants  : 
1“  Conductibilité  ; ‘2°  Calorimétrie  ; 5“  Équilibre  de  température;  4“  Di- 
latation ; 5"  Transformation  en  chaleui'  du  mouvement  appréciable  et 
mesurable  ; 6"  Constitution  des  gaz  et  des  vapeurs  ; 7“  Transformation 
de  la  chaleur  en  mouvement;  8"  Chaleur  latente;  9“  Affinité;  lO”  Élec- 
tricité. 

1"  La  communication  du  mouvement  de  molécule  à molécule,  dans 
un  corps  dont  les  divers  points  sont  à des  températures  différentes, 
explique  les  phénomènes  de  conductibilité  (551)  avec  une  simplicité  re- 
marquable. Les  molécules,  dont  les  vibrations  sont  les  plus  intenses,  ou 
plus  exactement,  dont  la  force  vive  est  la  plus  grande,  provoquent  l’ac- 
croissement de  force  vive  des  autres  molécules,  et  perdant  une  partie 
de  la  leur,  elles  les  échauffent  à leurs  propres  dépens. 

2"  IjB  communication  du  mouvement,  d’ailleurs,  peut  se  faire  entre  les 
molécules  de  deux  corps  à différentes  températures.  Lorsque,  par  l’em- 
ploi de  la  méthode  des  mélanges  ou  par  toute  autre  expérience  analogue, 
deux  corps,  qui  ne  sont  pas  de  même  nature,  ont  été  mis  en  contact,  un 
gain  et  une  perte  de  force  vive  ont  lieu  jusqu’à  ce  que  l’équilibre  de 
température  soit  établi.  Ce  gain  et  cette  perte  se  constatent  lorsque  l’on 
détermine  les  chaleurs  spécifiques  (431). 
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5"  Quant  à Véquilibre  de  température  dont  il  vient  d’être  question,  on 
sait  déjà  qu’il  n’est  qu’un  cas  particulier  du  phénomène  des  échanges 
de  chaleur  ; c’est  le  cas  de  l'égalité  entre  la  force  vive  perdue  et  gagnée 
par  les  molécules  en  mouvement  qui  choquent  les  corps  qui  les  touchent, 
l’éther  qui  les  environne,  mais  qui  reçoivent  aussi  une  impulsion  répa- 
ratrice par  les  chocs  qui  les  atteignent  elles-mêmes. 

4”  Ne  pourrait-on  pas  expliquer  ainsi  les  phénomènes  de  dilatation  ? 
Lorsqu’un  corps  s’échauffe,  l’amplitude  des  oscillations  des  particules 
s’agrandif;  chaque  molécule  vibrante  oscille  dans  un  plus  grand  es- 
pace, alors  le  volume  total  occupé  par  le  corps  s’accroît;  peut-être 
faut-il  chercher  dans  ces  oscillations  la  cause  de  ces  actions  répulsives 
que  l’étude  de  l’élasticité  nous  a amenées  à reconnaître  entre  les  molé- 
cules. 

5*  La  chaleur  est  un  mouvement  ; ce  mouvement  est  périodique  et 
moléculaire  comme  celui  d'un  corps  sonore.  Il  est  possible,  nous  le 
savons,  de  le  communiquer  à un  corps  froid,  soit  par  contact  avec  un 
corps  chaud,  soit  par  l’effet  du  rayonnement.  Mais  n’existe-t-il  pas  d’au- 
tres moyens  d’accroître  les  vibrations  d’un  corps  à basse  température? 
Ne  peut-on  pas  échauffer  un  corps,  comme  on  fait  vibrer  un  instrument 
de  musique,  par  le  frottement  ou  le  choc?  Tout  le  monde  sait  déjà  com- 
bien l’analogie  dont  nous  parlons  est  exacte.  Les  observations  journa- 
lières, celles  de  l’indusjrie,  les  expériences  des  physiciens,  et  en  parti- 
culier celles  de  fiumford  (479)  font  voir  quelle  quantité  de  chaleur  est 
dégagée  par  un  frottement  énergique.  Le  choc  nous  donne  un  autre 
exemple  de  production  de  chaleur  : la  barre  de  fer  que  bat  le  mai  teau 
de  l’ouvrier,  la  balle  qui  atteint  la  cible,  l’acier  qui  frappe  la  pierre  à 
fusil  produisent  un  développement  de  chaleur.  Dans  ces  deux  cas,  frot- 
tement et  choc,  une  communication  de  mouvement  s'effectue  nécessaire- 
ment ; les  molécules  du  corps  passent  de  leur  état  vibratoire  précédent 
à un  état  nouveau  dont  les  vitesses  sont  supérieures.  Le  marteau  par 
son  choc,  l’essieu  par  son  frottement  ont  joué,  le  premier  le  rêle  du 
battant  qui  fait  rendre  un  son  à la  cloche  métallique;  l’autre,  de  l’ar- 
chet qui  fait  vibrer  la  corde  sonore. 

Ces  communications  de  mouvement  obéissent  nécessairement  aux  lois 
générales  que  la  mécanique  a déduites  des  principes  sur  lesquels  elle 
s’appuie.  Ces  lois  veulent  que,  si  aucune  déformation  permanente  n’est 

imprimée  aux  corps  en  action,  la  force  vive  reste  constante 

dans  le  système;  que  la  force  vive  perdue  en  apparence  par  les  chocs 
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011  les  frolteitiPiils  sc  retrouve  tout  entière  dans  les  corps  échauffés; 
qu'une  action  mécanique  déterminée,  se  transformant  en  chaleur,  dé- 
gage une  quantité  déterminée  de  c.aIorique,  quelque  varié  que  soit  le 
mode  suivant  lequel  s’opère  la  transformation,  pourvu  évidemment  que 
cette  action  soit  employée  tout  entière  à la  transformation  c.alorifique. 
Ces  lois,  en  un  mot,  expriment  la  nécessité  de  cette  théorie  de  l’équiva- 
lent mécanique  de  la  chaleur,  qui,  révélée  par  M.  Mayer,  de  Heilbronn, 
en  1848,  a été  développée  depuis  vingt  ans  par  les  physiciens  les  plus 
éminents  de  notre  époque,  MM.  Joule,  Clausius,  William  Thomson,  Ilirn, 
dans  le  cours  des  années  suivantes.  L'expérience  leur  a prouvé  qu’une 
force  vive,  équivalant  à un  travail  mécanique  égal  à 425  kilogrammé- 
tres,  développait  une  calorie  en  s’anéantissant.  Dans  ce  traité,  nous  avons 
exposé  l’expérience  de  M.  Joule  (481)  de  préférence  à toutes  les  autres, 
à cause  de  sa  simplicité. 

6‘  Nous  avons  été  amenés  à recomiaitre,  par  les  vibrations  constatées 
de  l’éther,  qu’un  corps  chaud  possédait  un  mouvement  moléculaire.  Ce 
mouvement,  nous  l’avons  considéré  jusqu’ici  comme  un  mouvement 
vibratoire  ; cependant  il  peut  parfaitement  ne  pas  être  tel.  Ce  qui  pré- 
cédé, en  effet,  montre  que  l’éther,  s’il  est  choqué,  doit  résonner  comme 
un  corps  que  l’on  frappe  d’un  coup  de  marteau,  et  transmettre  de.s 
ondes  calorifiques.  Pourvu  que  les  molécules  d’un  corps  agitent  celles 
de  l’éther  ou  celles  des  corps  en  contact,  il  produira  tous  les  mêmes 
phénomènes  qu’un  corps  chaud.  Ces  considérations  nous  font  concevoir 
que  le  mouvement  moléculaire  d’un  gaz  ou  d’une  vapeur  peut  être  par- 
faitement un  mouvement  de  translation  rapide;  les  molécules,  animées 
d’une  grande  vitesse,  impriment  un  choc  aux  corps  qui  tes  arrêtent  : ce 
choc  produit  la  chaleur,  comme  Bernouilli  l’a  pressenti  il  y a prés  d’un 
siècle,  et  comme  M.  Kroenig  et  M.  Clausius  l’ont  presque  démontré  en 
faisant  voir  que  toutes  les  propriétés  des  gaz  se  déduisent  de  cette  ma- 
nière de  voir. 

Dans  leur  course,  d’ailleurs,  les  molécules  se  rencontrent,  et  quand 
la  rencontre  se  fait  obliquement,  un  mouvement  de  rotation  prend  nais- 
sance. Le  mouvement  moléculaire  est  donc  nécessairement  de  deux  es- 
pèces : translation  et  rotation.  Enfin  la  molécule,  qui  forme  un  système 
complexe,  doit  vibrer  sur  elle-même  par  chacun  des  chocs  qu’elle  reçoit  : 
ce  qui  ajoute  un  troisième  monvement  aux  précédents. 

Cette  conception  probable,  mais  hypothétique,  de  la  conxtitution  des 
gax>  et  des  des  vapeurs  no  peut  pas  s’appliquer  évidemment  aux  solides  et 
aux  liquides  au  milieu  desquels  des  mouvements  de  translation  sont  im- 
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possibles  à concevoir.  Dans  ces  corps  les  inolcciiles  ne  peuvent  qu’aller 
et  venir  autour  d’une  position  moyenne  ; toutefois  comme  elles  se  cho- 
quent, leur  rotation,  leur  vibration  sur  elles-mômes  sont  tout  aussi 
probables  que  celles  des  molécules  gazeuses. 

7*  Qu’arrive-t-il  maintenant  lorsque  la  température  d’un  corps  s’a- 
baisse? 11  est  clair  qu’alors  la  vitesse  du  mouvement  de  ses  molécules 
diminue,  et  cette  diminution  de  vitesse  ne  peut  avoir  lieu  que  si  un 
travail  résistant  est  effectué  et  que  ce  travail  soit  de  425  kilogram- 
mètres  par  chaque  calorie  perdue.  C’est  ainsi  que  la  chaleur  est  employée 
comme  force  motrice;  dans  une  machine  à vapeur  (580),  le  mouvement, 
que  possèdent  les  molécules  de  vapeur  échauffées,  se  communique  au 
piston  : la  vitesse  perdue  est  transmise  aux  mécanismes  divers  qui  se 
meuvent,  aux  outils  qui  agissent  ; elle  accomplit  en  se  transformant 
les  travaux  de  toute  espèce  de  l’usine,  elle  est  la  source  des  forces 
vives  qu’il  faut  obtenir.  M.  Clausius  (598)  a pu  calculer  dans  quelles 
proportions  ces  transformations  de  forces  vives  s’exécutent  par  une 
machine  thermique  quelconque  : de  cette  théorie  il  a même  déduit 
des  formules  qui  s’appliquent  à toutes  les  machines  que  nous  connais- 
sons déjé  et  aussi  à toutes  celles  que  l’Iiommc  pourra  jamais  inventer. 

8'  La  machine  thermique  a t-elle  servi  à soulever  un  poids  qui, 
arrivé  à une  certaine  hauteur,  est  demeuré  au  repos  : une  partie  de  la 
vitesse  des  molécules  chaudes  et  motrices  a été  détruite  et  remplacée 
par  l’élévation  de  ce  corps  qui  est  au  repos,  il  est  vrai,  mais  qui,  aban- 
donné à lui-même,  regénérera  les  forces  vives  détruites  ; d’après  une  ex- 
pression reçue,  ce  corps  contient  de  la  force  vive  ou  du  travail  en  'puis- 
sance. Cette  consommation  partielle  de  vitesse,  par  laquelle  la  chaleur 
a accompli  un  travail  extérieur  et  apparent,  peut  réaliser  un  travail  in- 
térieur aussi  réel,  quoique  moins  sensible.  Un  travail  semblable  s’effec- 
lue  toutes  les  fois  qu’un  corps  subit  une  modification  quelconque  et  que 
les  molécules  ne  conservent  ni  leurs  situations  primitives  ni  leurs  dis- 
tances premières.  Quand  la  chaleur  opère  une  telle  modification,  une 
consommation  de  force  vive  est  nécessaire  ; une  partie  du  calorique 
devient  latente  (507  et  suivants).  Cette  perte  de  chaleur,  qui  a lieu  toutes 
les  fois  que  l’état  moléculaire  d’un  corps  est  altéré,  se  manifeste  nette- 
ment surtout  dans  les  changements  d'état,  ainsi  que  nous  l’avons  vu. 

9"  Suivons  cet  ordre  d’idées.  Deux  corps  qui  vont  se  combiner  sont 
en  présence  ; une  clause  qui  nous  est  inconnue,  et  que  nous  nommons 
affinité,  sollicite  les  molécules  de  ces  corps  à s’unir  entre  elles.  Elles 
sont  voisines,  elles  s’approchent,  elles  .se  précipitent  les  unes  contre  les 
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autres,  leur  combinaison  finale  on  est  la  preuve.  A un  moment  elles  pos- 
sèdent une  vitesse  de  translation,  mais  cette  vitesse  s’annule,  car  la 
combinaison  effectuée  laisse  dans  un  état  de  repos  relatif  les  molécules 
de  chacun  des  corps.  Alors  au  mouvement  de  translation  se  substitue  un 
autre  mouvement,  et  l’expérience  montre  que  1a  vitesse  anéantie  reparaît 
sous  forme  de  chaleur.  Si  aucun  travail  ni  intérieur  ni  extérieur  (ce  qui 
est  rare)  ne  s’est  exécuté  pendant  la  combinaison  chimique,  tout  l’effet 
de  cette  vitesse  perdue  se  retrouve  comme  chaleur  dans  le  mouvement 
vibratoire  du  composé.  Dans  la  chaleur  de  ce  composé  se  retrouvent  éga- 
lement les  variations  de  force  vive  relatives  aux  autres  mouvements  (6‘) 
des  molécules,  variations  qui  peuvent  être  très-considérables. 

Telle  est  du  moins  l’explication  qui  naît  directement  des  idées  que 
nous  avonsacquises  parles  développements  antérieurs.  Cependant,  d’a- 
prés  l’étude  de  certains  phénomènes,  élude  dans  laquelle  nous  ne 
sommes  pas  entrés,  on  a été  conduit  à supposer  que  chaque  mo- 
lécule est  un  système  formé  d’atomes  qui  ont  leur  mouvement  à l’in- 
térieur de  la  molécule  même  : ce  mouvement  tout  intérieur  ne  serait 
pas  sensible  à l’extérieur  tant  que  le  corps  ne  changerait  pas  de  consti- 
tution chimique.  Mais,  pendant  la  combinaison,  l’anéantissement  partiel 
du  mouvement  des  atomes,  quand  il  a lieu,  se  manifesterait  au  dehors 
par  un  dégagement  de  chaleur  qui  s’ajoute  à celui  que  les  molécules  ont 
(lîjù  fait  apparaître. 

10*  Jusqu’ici  les  phénomènes  électriques  sont  les  seuls  dont  il  n’ait 
pas  été  question.  Sont-ils  en  dehors  de  ce  mécanisme?  Certainement  non, 
et  digà  dans  le  cours  de  ce  traité,  les  expériences  de  M.  Joule,  celles  de 
.M.  Favre  (881-882)  en  ont  fourni  la  preuve  expérimentale.  Dans  une 
pile  qui  fonctionne,  l’origine  de  l’électricité  vient  de  l’action  chimique  ; 
le  zinc  est  brûlé  dans  chacun  des  éléments,  de  la  chaleur  se  dégage, 
cela  revient  à dire  que  la  vitesse  des  mouvements  oscillatoires  des  corps 
s’accroît.  Par  l’expérience,  M.  Joule  et  M.  Favre  (882)  ont  trouvé  ce  que 
devenaient  ces  vibrations,  celle  chaleur,  quand  le  courant  était  en  acti- 
vité ; ils  ont  reconnu  que  c’étaient  elles  qui  servaient  à réaliser  tous  les 
effets  par  lesquels  l’électricité  semanifesteà  l’extérieur.  L’échauffement 
d’un  fil,  le  travail  mécanique  qu’exige  l’élévation  d’un  poids,  la  décom- 
position chimique  d’un  composé,  tous  ces  effets  ne  sont  réalisés  que  par 
une  dépense  de  la  chaleur  que  donne  le  zinc  en  brûlant,  c’est-à-dire 
par  une  communication  de  mouvement, et  à chaque  calorie  perdue  équi- 
vaut un  travail  de  425  kilogrammétres.  C’est  le  résultat  même  auquel 
conduit  l’étude  de  tout  phénomène  de  chaleur. 
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Les  phénomènes  inverses  des  précédents  sont  aussi  connus;  par  des 
actions  mécaniques  un  développement  d’électricité  se  produit.  La  ma- 
chine de  Clarke  (1046),  celle  de  Wilde  (1049),  qui  n’en  n’est  qu’une 
traqsformation,  ne  donnent  une  source  d’électricité  que  par  suite  d’une 
dépense  de  travail  mécanique  ; et  la  dépense  est  en  relation  nécessaire 
avec  l’intensité  du  courant  produit,  avec  la  chaleur  qu’il  peut  dégager 
sur  sa  route.  Les  machines  électriques  fonctionnent  aux  mêmes  con- 
ditions; la  machine  de  Holtz  (718),  en  particulier,  le  montre  Irès  sim- 
plement.  Facile  à mouvoir  lorsque  les  disques  ne  sont  pas  chargés, 
elle  oppose  au  contraire  une  résistance  notable  à l’actiou  du  moteur 
quand  le  dégagement  d’électricité  a lieu,  et  absorbe  une  force  vive  que 
des  expériences  bien  conduites  pourront  sans  doute  mesurer  un  jour.  On 
trouvera  que,  pour  obtenir  la  quantité  d’électricité  capable  d’échauffer 
un  fil  métallique  jusqu’à  produire  un  dégagement  de  chaleur  égal  à une 
calorie,  il  faut  une  dépense  de  travail  égale  à 42.5kilogrammétres. 

Nous  savons  maintenant  qu’il  existe  une  relation  mécanique  entre 
tous  les  phénomènes  physiques  et  chimiques,  quels  qu’ils  soient,  et 
cette  relation  a pu  s’exprimer  en  nombres.  Une  théorie  unique  coordonne 
tous  les  phénomènes  du  monde  physique,  théorie  qui  est  celle  de  la 
transformation  et  de  la  communication  du  mouvement  ; et  cette  théorie 
est  si  complètement  terminée  en  certaines  de  ses  parties,  qu’elle  permet 
d’établir  des  équations  algébriques  entre  les  transformations  mutuelles 
auxquelles  se  prêtent  les  phénomènes  de  la  pesanteur,  de  la  chaleur,  de 
l’électricité,  du  son,  de  la  lumière,  de  raffinité  chimique,  en  un  mot, 
de  lout  le  inonde  physique. 

(i  est  le  monde  physique  tout  entier  qui  rentre  dans  cette  conception; 
non-seulement  le  monde  avec  lequel  nous  sommes  en  contact  immédiat, 
mais  aussi  le  monde  des  espaces  planétaires  : l’univers  entier  obéit  aux 
mêmes  lois  que  notre  globe;  non-seulement  le  monde  privé  de  vie, 
dont  les  mouvements,  se  prêtant  plus  simplement  aux  mesures,  sont  plus 
volontiers  l’objet  de  l’étude  des  physiciens,  mais  aussi  le  monde  vivant, 
le  monde  des  physiologistes,  où  le  domaine  de  la  physique  et  de  la  chi- 
mie s’étend  de  plus  en  plus  à chaque  progrès  nouveau.  11  est  entendu 
que  le  monde  matériel  seul  est  ici  en  question. 

'fandis  que,  dans  les  siècles  précédents,  les  physiciens  ne  voyaient  par- 
tout que  la  pluralité  de  forces  et  d’agents,  la  science,  aujourd’hui  aidée 
de  l’expérience  et  du  calcul,  nous  révèle  partout  l’imité.  Le  résultat  est 
magnifique  .sans  doute,  mais  que  de  choses  encore  inconnues  ! A la  vé- 
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rilé,  les  seules  lois  de  la  communication  du  mouvement  règlent  les  phé- 
nomènes, mais  combien  arrive-t-il  souvent  que  l’origine  môme  de  ces 
mouvements  nous  échappe  ! Un  corps  tombe,  et  nous  savons  transfor- 
mer la  force  vive  de  sa  chute  en  son,  en  chaleur,  en  lumière,  en  électri- 
cité, et  nous  le  faisons  tout  à fait  à notre  volonté  ; nous  suivons  même 
souvent  le  mécanisme  de  la  transformation  ; nous  savons  produire  les 
transformations  inverses,  mais  nous  ignorons  complètement  la  raison  du 
mouvement  primitif.  Est-ce  par  une  conununication  de  mouvement,  par 
des  impulsions  de  l’éther,  par  exemple,  qu’un  corps  est  sollicité  à se  di- 
riger vers  la  terre?  Peut-être;  mais  avancer  qu’il  en  est  ainsi,  ce  n’est 
qu’énoncer  une  hypothèse  non  justifiée  encore,  c^r  elle  repose  seulement 
sur  le  besoin  que  notre  esprit  éprouve  de  généraliser  une  théorie  ; on 
n’aura  le  droit  de  la  regarder  comme  vraie  que  si  l’expérience  en  prouve 
l’exactitude.  Et  la  cohésion,  et  raffinitè,  que  sont-elles?  Combien  de 
questions  encore  ! La  chaleur,  dégagée  sous  forme  d’électricité  par  les 
corps  que  l’affinité  a sollicités,  comment  chemine-t-elle  dans  le  fil 
métallique  de  fort  dianièirc  qui  la  conduit  en  restant  froid  lui-méine? 
Comment  apparaît  elle  de  nouveau,  quand  un  fil  fin  se  trouve  sur  le  tra- 
jet de  ce  courant  électrique?  Enfin,  quant  à la  communication  du 
mouvement  elle-même,  quelle  en  est  l’explication?  Et  la  vibration,  com- 
ment se  produit-elle?  Quelles  sont  les  actions  qui  font  aller  et  venir  la 
molécule  d’un  lieu  à un  autre?  .\  toutes  ces  questions  nous  ne  pouvons 
encore  répondre  qu’un  mot  : c’est  qu’il  reste  encore  beaucoup  à savoir. 

Quoi  qu’il  en  soit  de  notre  ignorance,  il  n’en  est  pas  moins  vrai  que 
nous  voyons  prendre  corps  cetfe  grande  idée  de  Descartes,  idée  que 
ce  génie  éminent  n’a  pas  pu  établir  solidement,  faute  de  faits  : c’est  que 
les  transformations  du  monde  physique  sont  toutes  expliquées  par  les 
lois  de  la  mécanique.  Ces  lois,  n’oublions  pas  d’en  rendre  hommage 
à celui  qui  les  a trouvées,  à celui  qui,  ayant  le  premier  ouvert  à la  phy- 
sique la  voie  qu’elle,  a suivie  si  heureusement  depuis  trois  siècles,  a dans 
l’étude  d’un  fait  particulier,  la  chute  des  corps,  découvert  les  principes 
qui  contenaient  la  science  tout  entière  : je  veux  dire  Galilée. 


Digitized  by  Google 


PROBLEMES 


SECTION  I 

i.ms  ne  la  pesanteur 

La  solution  de  la  plupart  de  ces  problèmes  s'obtient  en  appliquant  les  Tormules  re- 
latives au  mouvement  uniformément  varié  qui  ont  été  données  aux  § 37  et  suivants. 

Problème  1.  — Un  corps  est  lancé  de  haut  en  bas  dans  la  direction  de  la  verticale  avec 
une  vitesse  de  50  mètres  par  seconde.  On  demande  au  bout  de  quel  temps  sa  vitesse 
sera  devenue  épate  à 99  mètres,  et  quel  espace  il  aura  alors  parcouru.  On  ne  tiendra 
pas  compte  de  la  résistance  de  l'air. 

Solution.  — Il  suflit,  pour  résoudre  la  première  partie  de  la  qiiesiiim,  d’appliquer 
la  formule  (g  40)  » = dans  laquelle  ti  est  égal  à 99  mètres  ; »„  égale  .50“;  g est 

l’accéléiation  de  la  pesanteur  9", 8 et  t l’inconnue  x.  On  aura  donc  ■ 

qq em 

99  = 50-1-9,84;  doû  x= 

9,8 

.Ainsi  la  vitesse  demandée  sera  accpiise  au  1k)uI  de  5 secondes. 

L’espace  parcouru  s’obtiendra  en  appliquant  la  formule  e=  vt  qui  deviendra  ; 

X =30x3  + 4.9x25  = 372”, 5. 

Problème  2,  — Quelle  est  la  vitesse  initiale  que  doit  posséder  un  mobile  laiia;  de 
bas  en  haut  dans  le  vide  pour  s’élever  à une  hauteur  de  510“ ,2? 

Solution.  — D’après  ce  qui  a été  dit  (g  39),  on  voitqu’il  suffit  de  chercher  la  vitesse 
qu’acquerra  un  mobile  en  tombant  d’une  hauteur  de  510”, 2.  La  formule  v = \'ïgê  se 
rapporte  à ce  cas  particulier,  il  suffira  de  faire»  = x et  e = 510.2;  on  aura  ; 


La  vitesse  initiale  devra  être  de  100  mètres. 

Problème  3.  — Combien  de  temps  un  mobile,  lancé  de  bas  en  haut  dans  le  vide  avec 
une  vitesse  de  100  mètres,  emploie-t-il  pour  revenir  à son  point  de  départ? 

Solution.  — L’égalité  » =».  — gt  nous  permet  d’obtenir  le  temps  qu’il  emploie  pour 
monter,  il  faut  v faire  » = 0,  ».  = 100,  f=x;  on  a donc  : 

D’autre  part,  pour  redescendre  il  met  le  même  temps  que  pour  monter.  En  effet. 
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il  tombe  alors  en  chute  libre,  la  formule  v = gl  est  applicable  ; en  y faisant  v=  100. 
t=x,  on  a encore  : 

La  duri'c  totale  du  mouvement  est  donc  20‘,1. 

ProbUme  4.  — Deux  mobiles  sont  successivement  lancés  de  bas  en  haut  avec  une 
même  vitesse  égale  à 100  mètres.  Quel  est  l’intervalle  de  temps  * qui  doit  séparer  les 
époques  de  leur  départ  pour  que  le  second  mobile  se  meuve  pendant  8‘,7  avant  de 
rencontrer  le  premier?  On  ne  tiendra  pas  compte  de  la  résisiance  de  l'air. 

Solution.  — Ce  problème  nous  fournit  l’occasion  d’appliquer  le  principe  démontré 
S 30,  à savoir  que  : dans  le  mouvement  retardé,  le  mobile,  en  redescendant,  reprend, 
à chaque  point  de  sa  trajectoire,  la  vitesse  qu’il  y avait  en  montant.  Il  faudra  donc 
écrire  que  le  corps  qui  descend  possède,  au  moment  de  la  rencontre,  la  même  vitesse 
que  le  mobile  qui  monte.  La  vitesse  de  ce  dernier  est  donnée  par  l égalité  v = v,  — gl, 
dans  laquelle  / = 8,7  et  i;o=  100;  on  a donc  » = 100  — 9,8  X 8,7.  La  vitesse  du  mobile 
qui  descend  est  donnée  par  l’équation  v = g$,  puisqu'il  tombe  en  chute  libre  ; 6 repré- 
sentant cette  fois  le  temps  employé  par  lui  pour  descendre  du  point  le  plus  haut  de 
son  ascension  jusqu’au  point  de  rencontre;  ce  temps  est  égal  à 8‘,7  + x,  moins  le 
temps  qu’il  a employé  pour  son  ascension  totale,  lequel  est  égal  à 

V.  100 

g 9,b 

On  aura  donc,  pour  la  vitesse  du  mobile  qui  descend,  au  moment  du  choc  : 


et  finalement  : 

100-  9, 8x  8,7  =9,8  ^8,7  + x — ; 

L'intervalle  qui  sépare  les  deux  départs  est  de  3 secondes. 


d'où  . ,T 


l’noBLÈRE  5.  — Rechercher  comment  la  sensibilité  d’une  balance  se  trouve  modifiée 

par  cette  circonstance  que 
les  axes  de  suspension  des 
bassins  ne  sont  pas  dans 
un  plan  commun  avec  l’axe 
de  suspension  du  Béa  u (50) . 

Supposons  d'abonl  qu’au 
moment  de  l’équilibre  du 
système,  produit  par  l'i!-- 
galité  des  poids  placés  dans 
les  deux  bassins,  l'axe  A 
soit  au-dessus  du  plan 
horizontal  passant  par  les 
axes  m et  m'  (fig.  788).  Si 
l’on  ajoute  une  surcharge 
P dans  le  bassin  de  droite, 
le  lléau  s’incline,  ut  lors- 
que P est  assez  petit,  le  fléau  prend  une  nouvelle  position  d’équilibre  On  a 

alors  trois  forces  agissant  sur  le  système  : le  poids  du  fléau  P„  appliqué  au  centre  de 
gravité  G' de  ce  fléau,  la  force  2P  appliquée  au  milieu  O'  de  la  droite  et  enfin  la 

forcep  appliquée  en  m',.  I*,  et  2P  tendent  à i-amener  le  fléau  dans  la  position  initiale, 
et  par  conséquent  à diminuer  l'angle  G'AC  ou  a,  qui  mesure  l’inclinaison  du  fléau. 
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On  voit  donc  que,  n mesure  que  2P  au);meiilo,  I inclinaison  du  fléau  pour  un  iiiènie 
excès  de  charge  p décroîtra  ; la  sensibilité  de  la  balance  diminue  si  la  charge  augmente. 

En  taisant  AG  ou  .\G'=  d,  la  droite  m,m',=  il,  et  AO  = d',  on  trouve  aisément  la 
relation  : 

P|d sin  st  + 2Pd'sin  a = p (/cos  a — d' sin  a), 

d’où 

‘a«g«  = p^^^(2P+p)d" 

et  t on  voit  en  effet  que  lorsque  2P  augmente,  a diminue. 

Supposons  en  second  lieu  que  l’axe  A soit  au-dessous  du  plan,  passant  |iar  les 
aiesm,  m',  [fig.  789),  on 
voit  de  suite,  à l’inspec- 
tion de  la  figure,  que  lors- 
que le  fléau  s'incline,  par 
suite  d'un  excès  de  charge 
P,  la  force  2 P appliquée 
en  0'  tend  à augmenter 
l’inclinaison.  Cette  fois  , 
par  conséquent,  la  sensi- 
bilité croît  quand  la  charge 
augmente. 

Problème  0.  — Un  corps 
jiesant  est  lancé  verticale- 
ineiit , de  haut  en  Iws , 
avec  une  vitesse  itiitiale  de 
5 métros.  Au  lajul  de  com- 
bien de  temps  aura-t-il  parcouru  ÔO  mètres?  L unité  de  teinjis  est  la  seconde.  9 = 9.8U88. 

* (Parti,  186li.) 

Problème  7.  — On  lance  un  corps  verticalement,  de  Iws  en  haut,  on  lui  imprimant 
une  vitesse  de  35  mètres  par  .«econde  : quelle  sera  la  durée  de  la  chute?  On  fait 
abstraction  de  la  résistance  de  l’air,  et  on  suppose  la  gravité  égale  à 9,80896. 

(Paris,  1866.) 

PnoBLÈiiE  8.  — l'n  corps,  partant  du  repos,  tombe  sous  l’influence  de  la  pesanteur 
seule.  On  demande  de  calculer  les  vitesses  de  ce  corps  après  une  et  deux  minutes  de 
chute. 

On  demande  aussi  de  calculer  les  distances  parcourues  par  le  corps  pendant  la  seconde 
qui  suit  la  première  et  la  deuxième  minute. 

On  sait  que  dans  le  lieu  de  l’expérience  l'accélération  de  la  pesanteur  est  9'"  ,8088. 

(Amieni,  1864.) 

Problème  9.  — Deux  mobiles  sont  lances  de  bas  en  haut,  à 3 secondes  d’intervalle,  . 
avec  une  vitesse  de  100  mètres.  A quelle  distance  du  point  de  départ  se  rencon- 
treront-ils? 

Problème  10.  ^tn  corps  est  lancé  horizontalement  avec  une  vitesse  de  20  mètres  [lar 
seconde.  On  demande  (|uelle  est,  au  bout  de  2 secondes,  la  grandeur  cl  la  directioti 
de  sa  vitesse.  Ou  donne  l’accélcratinn  de  la  [tesantcur  9“,8. 

Problème  11.  — Des  gouttes  d’eau  tombent  avec  une  vitesse  constante  en  suivant  la 
verticale.  Un  tube  cylindrique,  ouvert  aux  deux  bouts  et  incliné  de  30*  sur  l'horizon, 
est  transporté  parallèlement  à lui-même  dans  une  direction  horizontale  avec  une 
vitesse  de  lü“,989  |>ar  seconde.  On  demande  quelle  doit  être  la  vitesse  de  chute  des 
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gouUes  U cau  |iour  qu'elles  puissent  suivi-e  le  tube  dans  toute  sa  longueur,  paralléle- 
nicnt  à son  axe. 

PaunLKiF.  l'J.  — Lue  pieri  e est  tombée  au  fond  d'un  puits.  Ou  a entendu  le  bruit  de 
sa  ebute  4'  1/2  après  son  départ.  Quelle  est  la  profondeur  du  puits?  — On  sait  que  le 
son  parcourt  340  mètres  par  seconde.  {Poitiers,  18ü0.) 

PaoBLèsE  13.  — Dans  une  maebine  d'.Uwood,  les  deux  poids  invariables  sont  cbacuii 
de  50  grainines,  et  le  poids  additionnel  de  5 grammes.  Calculer  : !■  le  rapport  des 
accélérations  g et  g'  (p' étant  = 9“, 8088)  ; 2”  l’espace  parcouru  pendant  les  cinq  pre- 
mières secondes  de  la  chute.  — Par  logarithincs.  {Poitiers,  1858.) 

l’iioBLtxE  14.  — Dans  une  Uiachiiic  d’Atwood,  les  poids  suspendus  aux  deux  extrémités 
du  fil  sont  chacun  égaux  à 100  granuiies.  On  deniandece  que  doit  peser  la  masse  addi- 
lioiinellc  |iour  que  l'esiaice  iKircouru  dans  les  deux  premières  secondes  de  chute  par 
celui  des  deux  poids  sur  lequel  œtte  masse  est  [aisée  soit  4 décimètres.  On  sait  que  la 
vitesse  acquise  en  une  seconde  de  temps  par  les  corps  qui  tombent  librement  est 
!)“,8088.  On  néglige  l'iiifluence  delà  [loulie  cl  le  poids  du  01.  [Paris,  1807.) 

Pboblène  15.  — bu  [a-ndule  d’hoiloge  retarde  de  5 secondes  par  jour.  De  quelle 
quantité  faut-il  faire  varier  sa  longueur  pour  (|u’il  batte  la  seconde  exactement? 

pROBSÈNE  16.  — l'nc  boite  à [loids  est  compost'e  de  [loids  dont  les  valeurs  sont,  en 
commençant  par  les  plus  [adits  ; 


1 i"Sr. 
luigr. 

Iceiiügi . 

jilécigi . 

2*n«'' 

2«enliyr. 

2décigr. 

2ër- 

2‘«g'- 

2rontigr. 

Odi*cigr. 

tigr- 

Scciilisr. 

Sdécigi. 

5g>'» 

ConmienI  vérifier  l’exactitude  relative  de  ces  poids? 

pRoüLEME  17.  — l.’aiguille  d’une  balance  chargée  est  au  zéro  ; elle  marche  de  5 divi- 
sions quand  on  ajoute  !■<'  dans  l’un  des  plateaux.  K quel  poids  correspondra  un  déplu- 
1 

cernent  de  1 division  ;,? 

pROBLÈiiE  18.  — On  doit  faire  20  pesées,  et  l'on  sait  que  le  poids  du  corps  le  plus 
lourd  n'atteint  pas  3U0<'.  Comment  faut-il  employer,  dans  ce  cas,  la  méthode  de  la 
double  pesée  pour  réduire  les  opérations  au  moins  grand  nombre  jiossible,  qui  est  21  ? 

Problème  19.  — Les  diverses  pièces  d’une  balance  sont  constituées  ainsi  qu’il  suit  : 
Poids  du  fléau,  878»'.  — Longueur  de  chaque  bras  de  levier,  27'”.  — Rayon  de  la  cir- 
conférence que  décrit  rextrémité  de  l'aiguille,  46‘".  — Dislance  des  divisions  devant 
lesquelles  se  meut  celte  extrémité,  3““. — On  observe  que  l’aiguille  étant  ati  zéro  lors- 
que la  balance  est  chargée,  une  addition  de  1 dans  l’un  des  plateaux  amène  un  déplace- 
ment de  5 divisions.  Quelle  est  la  distance  du  centre  de  gravité  du  fléau  au  point  d’appui? 

Problème  20.  — On  trouve  dans  les  Mémoires  de  Lavoisier  que  |x)ur  écarter,  en  déter- 
minant le  [X)idsdes  corps  avec  la  balance,  l'erreur  [irovenant  d’une  ilifférence  de  longueur 
des  deux  bras  de  levier,  il  [daçait  successivement  le  corps  dans  les  deux  plateaux,  il 
cherchait  les  poids  marqués  qui  lui  faisaient  équilibre,  il  prenait  ensuite  la  moyenin- 
aritlnnéti(|ue  de  ces  deux  [loids  [Miur  la  vraie  valeur  cherchée.  Voici  ([ucbiues-uns  ili' 
ses  nombres  : 

Poids  trouvé  dans  le  bassin  A : 5'’'  9»”"’  4«'"  44«"'"‘,5. 

Poids  trouve  dans  le  bassin  D : 5"'  O*""'  i'™'  39f'"'"’. 

Moyenne  : 5“'  0"""‘  4«'*'  il«"'"‘,75. 
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Lii  coiTcctioii  étail-elle  rxacle'.’  S'il  restait  une  erreur,  élail-clle  su|iérieure  uu  infé- 
rieure i l'erreur  de  5 niilligrannneÿ.  qui  était,  nous  le  supixiSCTOiis.  la  limite  de  sensi- 
bilité de  l’appareil? 

On  sait  que  la  livre  vaut  Iti  unc(!s,  I once  S frrus,  le  gros  7?  ^uains,  et  i|ue  la  livie 
ancienne  équivalait  à t89".‘>0li. 


StCTKhN  II 

NII.VCihE  BE  CASCAL  ET  SES  CO  XSÉo  t E \CE  6 

Les  piTjldèines  que  nous  avons  yroupés  dans  cette  deuxième  section  se  résolvent  eu 
ajipliquant  le  princi|M<  de  Fascal  (g  C4  et  suivants). 

PaoBLÈne  ?1 . — Deux  corps  de  ]>nuipe  verticaux  et  c)lindrii|ues  coiinnuniquent  entre 
eux  par  un  tube  horizontal;  l’uu  a une  section  de  10  centimètres  carres,  l'autre  de 
‘i  décimètres  carrés;  de  l'eau  se  tixnive  eu  éviuilibre  dans  l'appareil.  Si  l’on  vient  à poser 
sur  la  surface  de  l’eau,  dans  le  gi-and  corps  de  pompt^,  uu  pistou  du  poids  de  200  kilo- 
grammes, avec  quelle  force  faudra-t-il  presser  sur  la  surface  du  liquide  dans  le  petit 
corps  de  ponqie  pour  empêcher  le  piston  de  descendre? 

Solution,  — La  pression  exercée  sur  le  jiiston  du  grand  corps  de  iwnipe  est,  i>ar  cen- 
’200‘ 

limèlre  carre,  = l kilogramme.  Pour  emjiêclier  I autre  pistou  de  descendre,  il 

faudra  e.\ercer  cette  même  pression  sur  chaque  ceutimetre  caiTé  de  sa  surface  ; ce  i|ui 
donne  pour  la  pression  cherchée: 

l^X  10  = iOkilogr. 

pHOBLÉai:  22.  — .Lu  centre  de  la  base  supérieure  d’uii  tonneau  plein  d'eau  est  fixé  un 
long  tube  vide  ouvert  aux  deux  bouts.  On  demande  quel  est  raccroissement  de  pres- 
sion sur  la  base  inférieure  de  ce  tonneau  qui  résulteiTi  de  rintroduction  dans  ce  tube 
de  1 kilograinme  d'eau.  Le  rayon  de  la  base  du  toiuicau  est  de  50  centiinèti'cs,  celui 
du  tube  est  de!  ccniiniètre. 

Solution.  — Le  tube  étant  cylindrique.  LaccixiissemenI  de  pression  sera  de  1 kilo- 
gramme sur  la  tranche  de  liquide  qui  soutient  le  kilograinnie  d’eau  (g  74).  tétte  pres- 
sion se  transmettra  au  fond  du  tonneau,  et  pro|iortionnellemciit  aux  surfaces.  Or  le 

rapport  de  la  base  du  tonneau  et  de  celle  du  tube  esl^;  donc  000  kilo- 

grammes, telle  est  la  pression  cherchée. 

PaoBLÈiiE  25.  — Ou  suppose  une  presse  hydraulique  ayant  deux  corps  de  pompe 
ilont  le  grand  a i décimètres  de  diamètra  et  le  |ietit  5 centimètres  de  diamètre.  La 
course  du  piston  dans  ce  dernier  ixirps  de  pompe  est  de  2 centimètres.  On  demande  de 
combien  de  millimètres  le  piston  s'est  élevé  dans  le  grand  corps  de  pompe  après  sept 
coups  de  piston;  et  quelle  est  la  pression  exercée  sur  un  corps  par  le  grand  pistou, 
quand  on  maintient  sur  la  tige  du  petit  piston  un  jioids  de  100  kilogrammes. 

{Parti,  1858.) 

l’iiouiÈBK  24.  — Ou  a un  vase  conique  plein  d’eau,  sa  base  est  de  275  centimètres 
carrés  et  son  volume  2 475  centimètres  cubes.  On  demande  quelle  est,  en  gramme^,  la 
pression  du  liquide  sui-  le  fond  du  vase. 

l’aoBLÉBE  25. — On  a placé  dans  l’un  des  bassins  d’une  balance  uu  vase  plein  d'eau 
et  on  l’a  écjuilibié  par  une  tare  déposée  dans  l’autre  bassin.  On  introduit  ensuite  dans 
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IVaii  un  cylindre  vertical  de  verre  que  l’on  tient  ii  la  inaiii,  et  dunt  le  diamètre  e^t  égal 
à 25  inillimctres.  On  demande  si  l’èquilibrq  persistera,  et  s'il  est  détruit  quels  seraient 
les  ])oids  nécessaii'es  pour  le  rétablir  en  supposant  que  le  cylindre  fût  enfoncé  dans  l'eau 
de  quantités  é);ales  à ô,  5,  7 ccniiinètres.  Coscocns  gésébal,  18G2.) 

Phoblèbe  26.  — la  [lartie  supérieure  d’un  vase  cylindrique  ayant  yiour  dianiètre 
0",10  et  pour  hauteur  0”,f8,  on  adapte  un  tube  cylindrique  de  0”, 002  de  diamètre.  On 
veire  dans  l’appareil  du  mercure  qui  s’élève  dans  ce  tube  jusqu’à  une  hauteur  de  0“,.50 
au-dessus  du  vase.  Quelles  sont  les  pressions  que  supportent  la  paroi  inférieure  et  la 
paroi  supiTicurt  du  vase?  1866.) 

Pboblèbe  27.  — Dans  deux  vases  coramuniquanis  se  trouve  de  l'eau  qui  s’élève  à 
une  certaine  hauteur  dans  chaque  vase.  On  verse  dans  l’un  une  colonne  d’huile  de 
0”,042  de  hauteur,  cl  l’ondeniijndc  quelle  sera  la  hauteur  de  la  colonne  d’eau  qui  lui 
fera  équilibre,  sachant  que  la  densité  de  l’huile  est  0,9. 

l’iioiij.tiiE  28.  — Un  vase  a la  forme  d’un  tronc  de  cène.  Sa  base  inférieure  a un  dia- 
mètre de  0",50;  sa  liase  supérieure,  de0",25;  la  luiuteur  est  de  0“,30.  On  remplit 
coiiqiléteineiit  ce  vase  avec  deux  liquides,  l’eau  et  le  mercure,  qui  se  suyieiposeiit 
suivant  leur  ordre  de  densité  : le  mercure  occupe  une  hauteur  de  0",1.  On  demande 
quel  est  le  poids  de  chaipie  liquide  et  quelle  est  la  pression  totale  supportée  par  la  base 
inférieure. — On  sait  qu'un  litre  de  mercure  pèse  15‘",596. 


SECTION  III 

PniNCtPE  ti'AnCIIIMKUt:.  — corps  flottants.  — POlUS  SPÉCIFIQUE. 

Dans  les  prubléiiies  qui  se  rapi»irtent  au  principe  d'.àrchiméde,  la  valeur  de  l’in- 
coiniuc  se  déduit  toujours  directement  du  principe  lui-mème.  Quand  il  s’agit  de  coiqis 
Oottanls,  il  faut  écrire  qu’au  moment  de  l’équilibre  le  poids  du  corps,  immergé  en  tota- 
lité ou  en  partie  dans  le  liquide,  est  égal  au  poids  du  volume  de  liipiide  dé]ilacé. 

Dans  les  problèmes  sur  les  poids  S(Hlci6i|ucs,  c’est  la  relation  établie  au  g 91  qui  est 
le  plus  souvent  utilisée. 

l’BoBLÈiiF.  29.  — Une  masse  de  enivre  est  sou[)çonnée  d’être  creuse  à son  intérieur. 
Son  poids  dans  Pair  »st  de  52.1  grammes;  dans  l’eau,  il  n’est  plus  que  de  117»', 5. 
Sachant  que  le  poids  spécifique  du  cuivre  est  de  8,8,  on  demande  si  le  soupçon  est  fondé 
et,  eu  ce  cas,  quel  est,  eu  centimètres  cubes,  le  volume  de  la  cavité  intérieure. 

SolulioH.  — D’après  le  principe  d'Archimède,  le  volume  de  la  masse  métallique  est 
521  — 117,5=7.V',5.  D’autre  part,  un  morceau  de  cuivre  massif  pesant  523  grammes 

a imur  volume  = 59", 1.  l’ar  conséquent,  le  volume  a|<parent  76" ,5  dépasse  le  vo- 
lume réel . 59", 1;  lu  masse  est  creuse,  et  la  cavité  est  de 
75",5  — .59",1=16",1. 

l'i.oeu'iiu  30.  — Un  bloc  de  glace  prismatique  fiottant  sur  la  mer  s'élève  à 6 mètre.» 
au»dessus de  sa  surface.  On  demande  la  hauteur  totale x du  bloc;  on  supimse  la  densité 
de  l’eau  de  mer  égale  à 1,026  et  celle  de  la  glace  à 0,91. 

Solution.  — Puique  le  bloc  de  glace  est  flottant,  le  poids  de  l’eau  déplacée  est  égal 
au  poids  du  bloc  entier.  Le  bloc  de  glace  et  l’eau  déplacée  forment  donc  deux  coloimes 
de  même  |ioids  ayant  aussi  même  base  : leurs  hauteurs  doivent  être  en  raison  inverse 


Digitized  by  Google 


PROBLÈMES. 


577 


lie  leurs  pouls  spéciliques.  Or,  si  x 
de  l'eau,  et  l'on  aura  : 

X 1 ,0'2(i . 
x — tS~  0,U5  ’ 


est  la  hauteur  (lu  bloc  de  glace,  x — 0 sera  celle 


il'oi'i 


11x1,026  , 

1,026  — 0,95 


.Ainsi,  la  hauteur  totale  du  prisme  de  glace  est  de  04”, 1. 


PaoBLÉaE  31.  — Une  sphère  de  platine  ayant  3 centimètres  de  rayon  est  suspendue 
au-dessous  d'un  des  plateaux  d’une  balance  très-exacte  et  plonge  complètement  dans 
le  mercure.  Au-dessous  de  l’autre  plateau  est  suspendu  un  cylindre  de  cuivre  droit  à 
hase  circulaire  ayant  aussi  5 centimètres  de  rayon.  Ce  cylindre  plonge  complètement 
dans  l’eau;  on  demande  (juclle  doit  être  fa  hauteur  jiour  que  l’équilibre  ait  lieu. 


Itensité  de  l’eau = l 

— du  mercure = 13,30 

— du  cuivre — 8,8 

— du  platine =22 


(CoacoCBs  GcsèRAC,  1801.) 

Solulion  — L’action  exercée  sur  le  premier  plateau  de  la  balance  est  égale  au  poids 
de  la  sphère  de  platine  ou 

5 ir  X 3"  X 22, 


muins  le  |>aids  dii  vuluiiie  de  mercure  qu’elle  déplace*,  cest-à-ilire  moins 

(I  X ô*  X 13,50. 

h action  sur  ce  plateau  est  donc  : 

*3X27  (22  — 13,30}  ou  *-3X27x8,41. 

D'autre  part,  l'actiuii  exercée  sur  le  second  plateau  est  égale  au  poidj  du  cylindre 
de  cuivre  de  hauteur  .r  ou  3 x 5*X  i X 8,8;  moins  le  poids  d’un  égal  volume  d'eau, 
ou  3 X 3*  X 3t.  Elle  sera  donc  cette  fois 

3Xô"X.i(8,8  — 1)  ou  3X3*x7,8X(t. 

I’iiis<iue  l’équilibre  existe,  ces  actions  sont  égales,  on  a donc  : 

4 - . *X  8.41  , , 

23X27x8,41  = 3X0x7,8Xir;  don  j=— 4,o. 

La  hauteur  du  cylindre  de  cuivre  doit  être  de  4",3. 


PiioBLÈVE  52.  — Deux  Iragments,  Tun  de  marbre,  l'autre  de  1er,  étant  suspendus 
chacun  à l'un  des  plateaux  de  la  halanta*  hydrostatique,  se  font  mutuellement  èiiuilibre, 
quand  ils  sont  plongés  tous  les  deux  dans  l’huile.  On  donne  le  rapport  de  leurs  poids 
réels  1,31  ; on  d"nne  le  potds  spécilique  du  marbre  2,8;  celui  du  fer  7,7.  Ou  demande 
de  déduire  de  ces  résultats  le  jioids  spécifique  de  l’huile. 


Solulion.  — La  question  est  évidemment  indépendante  des  poids  absolus  des  corps  et 
ne  dépend  que  de  leur  rapport.  Je  prends  pour  unité  le  poids  absolu  du  fer;  le  poids 
absolu  du  marbre  sera  1.31. 

Mais  dans  l'huile,  le  premier  itèsera  I.  moins  le  poids  de  l’huile  déplacée,  c est-a-dire 


1 


X étant  le  [loids  spécitique  de  f huile  ; le  second  |>è,sera  ; 

1,31 


1,31 


2.8 


II. 


.1  ( 


Digitized  by  Google 


’»7S 


I’KmBLÈMES. 


Comme,  ildiis  cesi  oHulilions,  le^  deu.\  corps  se  l'ont  éc|iiilibi'e,  on  aura  . 


rt’mi 


,1  , 1.51 

l.i  2,0 


U.o  X ’Î,T  — -i.8x  1,31  X‘.i,X  X 7, 

2,X  X 7,7X0.31 


1,51  X 7,7.1 


= 0,0. 


.;lw 

■1 


*1,51x7,7-2,8 

OhOBLiNt  33.  — trouver  que  les  aréi  mètres  de  IJaunié  giadués  à la  façon  ordinaire 
(100  et  1011  sont  de  véritables  voluniètrrs,  à l’aide  desquels  on  jieut  estimer  la  densité 
d’un  lii|uide  quelconque.  On  sait  que  le  point  13  du  pèse-sel 
s’obtient,  en  plongeant  l’instrument  dans  un  liquide  de  densité 
1,116,  et  que  le  point  zéro,  dans  le  pèse-esprils,  s’obtient  en 
plongeant  le  llotteur  dans  un  liquide  de  densité  1,0817. 

Solution.  — l”  Pite-acides.  — Tandis  que,  dans  les  volumétres 
ordinaires,  une  division  de  la  tige  représente  la  centième  partie 
du  volume  total  plongé  dans  l’eau;  dans  le  pese-acides,  une 

division  de  la  tige  estj  .^.  de  ce  niênie  volume.  Pour  le  prou- 
144, 

ver,  soit  V le  volume  de  la  partie  de  l’aréomètre  plongé  dans 
l’eau,  V — 13  sera  le  volume  de  la  partie  immergée  dans  le  li- 
quide dont  le  poids  spécifique  est  1,116  [en  prenant  pour  imité 
de  volume  le  volume  d'une  des  divisions  de  la  tige),  le  poids  de 
l’aréomètie  étant  constantdans  tesdeuxcas,  on  aura  la  relation  : 
V 1,116  „ . 13x1.116 

; , d OU  >'  — 

1 


Fig.  790, 


V = ■ 


= 144,5. 


V — 1S“"  1 ’ 0,116 

Le  pèse-acides  ressemble  donc  à un  volumètre  à éclielle  renvei-sée;  le  chiffre  144,5 
'fig.  790'  au  lieu  d’être  inscrit  au  point  d’affleurement  dans  l’eau,  comme  cela  a lieu 
pour  le  chiffre  100  du  volumètre  ordinaire,  correspond  au  con- 
^ traire  au  point  le  plus  bas  du  pèse-acides.  Mais,  dans  un  volumètre 

I ordinaire  à échelle  renversée,  le  poids  spécifique  d du  liquide  où 

plonge  l’instrument  serait  égal  à 


/.t£. 


iV; 


,'f 

V 


l!' 


i 


r. , éUnt  Tindicatioii 

lüU  ^ 

du  flotteur  dans  ce  liquide;  donc  dans  le  cas  des  pèse-acides,  on  aura 

144,5 


</  — 


144.5- 


2*  PHe-espriU. — Ici,  une  division  de  la  tige  représente 


O 

/ 


volume  total  qui  plonge  dans  l’eau  ; car  ou  a 
V _ 1,0817 
S — in  ~ 1 


Î28 


du 


d'où 


^ 10  X 1.0847 

' = ■o:ô847~= 


Un  voit  de  suite  piar  la  ligm’e  791  que,  d'après  la  disposition  de 
l’échelle,  le  nombre  de  divisions  immergées  dans  le  liquide  exa- 
miné est  égal  à 118-(-«,  en  apiielant  «,  l’indication  de  l’aréomè- 
tre. Comme  le  poids  de  l’aréomètre  est  constant,  la  deiitilé  d du 
liquide  sera  à la  densité  1 de  l’eau  dans  le  rapport  inverse  des  vo- 
lumes et  on  aura 

128 

118  -t-  h’ 

l’aoBiêME  54.  — Quel  effort  exigerait,  pour  être  soutenu  dans  du  mercure  a 0“,  un 
décimètre  cube  de  platini'.  la  densité*  du  meivurr  étant  supposée  égale  à 13.6  et  celle 
du  platine  à 21  ..32 
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l'KonLÉüt  55.  — l'ii  va.'^e  ixinlii'iil  du  mercurr  et  de  l i'iui:  un  e.iilii'  lie  1er  plonge 
en  partie  dans  le  mercure,  le  reste  est  complètement  immergé  dans  l’eau  ; son  arête 
est  de  0”,17.  On  demande  la  longueur  de  la  partie  qui  se  trouve  dans  le  mercure. 

I.a  densité  du  fer  est  7,8;  celle  du  mercure  15,0.  {lÀlle,  1805.) 

l’aOBLiiiE  ZbOis. — l'n  morceau  de  bois  dont  la  densité  est  0,729  a 1a  forme  d’un  cône 
droit;  on  le  fait  flotter  sur  l’eau,  de  manière  que  l axe  du  cône  soit  vertical,  en  mettant 
d’abord  le  sommet  en  bas,  puis  le  sommet  en  haut.  On  demande,  dans  chaque  cas. 
ipielle  est  la  fraction  de  la  hauteur  du  cône  qui  s’enfoncera  dans  l’eau. 

PaosiÈHE  50.  — La  densité  de  la  substance  qui  forme  un  triangle  pesant  est  2,40;  sa 
hauteur  0",35.  On  le  plonge  parallèlement  à sa  base  dans  un  liquide  dont  la  densité  est 
5,28.  On  demande  la  hauteur  du  trapèze  immergé  quand  le  triangle  est  en  équilibre. 

PuüOLÈaE  57,  — Ln  corps,  dont  le  poids  absolu  est  550  grammes,  a jiour  poids  appa- 
rent dans  l’eau  420  grammes  ; on  demande  : 1"  quel  est  son  volume;  2’  quel  sera  sou 
poids  apparent  dans  un  lii|uide  dont  le  poids  spécifique  est  1,8. 

(Coscoua.s  CBNKUAL,  I8.5ti.) 

Paoiii.ÉML  58.  — l ne  sphère  de  platine  ayant  4 centimètres  de  diamètre  est  suspendue 
au-dessous  de  l’uii  des  plateaux  d’une  balance  supposée  exacte,  et  plonge  totalement 
dans  le  mercure.  On  suspend  au-dessous  de  l’autre  plateau  un  cylindre  de  cuivre  de 
même  diamètre  dont  la  moitié  plonge  dans  l’eau.  On  demande rpielle  doit  être  la  hau- 


teur du  cylindre  ]>our  que  l’équilibre  ait  lieu. 

Densité  de  l'eau l,0tl 

— du  mercure 15,ti0 

, — du  cuivre • 8,88 

— du  platine 22,00 

Iæs  données  .sont  approchées.  [Ueriutml,  1800. 


PaoBLÈHE  59.  — Ouelle  est  la  longueur  du  cylindre  de  platine  que  l'on  doit  fixer  au 
bout  d’un  cylindre  d'acier  de  2 décimètres  de  long,  pour  que  le  système  se  soutienne 
verticalement  dans  le  mercure,  lorsque  la  base  supérieure  du  cylindre  d'acier  «era  .à 
5 centimètres  au-dessus  du  niveau  du  mercure? 


Densité  du  platine — 21,12 

— de  l’acier — 7,8 

— du  mercure ■ 13,0 


[l'oiliers,  1855.) 

I'«  problème  se  rapporte  à l'appareil  décrit  au  g 1010. 

PaoBLÈHE  40.  — On  a un  cylindre  de  liois  de  3 décimètres  de  longueur;  le  poids  spé- 
cifique du  bois  est  0,63;  ou  ajoute  à la  partie  inférieure  un  cylindre  de  fer  de  0”,0I 
de  longueur,  dont  le  poids  spécifique  est  8.  On  demande  ; 1”  de  quelle  longueur  plongent 
les  deux  cylindres  dans  un  vase  plein  d'eau  , 2"  si  le  centre  de  poussée  est  placé  au- 
dessus  ou  au-dessous  du  centre  de  gravité.  {ynney,  1800.) 

PaoBLÈw.:  41.  — On  veut  lester  un  cylindre  de  bois  de  longueur  égale  à 1 mètre,  de 
manière  à ce  qu’il  alfteure  dans  l'eau  jusitii'à  sa  partie  supérieure.  On  prend  pour  les! 
un  cylindre  de  p atine  de  même  section  droite  que  le  cylindre  de  bois,  cl  qu'on  dis- 
pose dans  son  prolongement;  la  densité  du  bois  est  0,3  ; celle  du  platine  est  21.5,  On 
demande  quelle  longueur  il  faut  donner  au  cylindre  de  platine  pour  satisfaire  à la  con  - 
dition énoncée.  Piiris,  1858.’ 

l’iiuBLfcat  42. — I n corps  i>èse  .55gramint'sdans  l’etm.  il".01  dans  l’alcool,  i.alculer 
s(*n  poids  et  sa  densité  : la  densité  de  l’alcoid  est  0,8.  ÏJHe,  1801», 
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PumiLKiiK  43.  — Eli  jiesaiil  successiveraeiil  un  morceau  Ue  cuivie  üans  l’air,  ilan? 
l'eau  et  <lam>  l’alcool  absolu,  ou  a obtenu  les  {loitls  suivants  : 


Dans  l'air 55«%25 

Dans  l’eau 49«',0H 

Dans  l’alcool 50«',36 


ttn  clemanrte  quelle  est,  d’après  ces  expérienci“s,  la  |iesanteur  spécifique  de  l alcool. 

(Cnsaiaas  césÉRtc.  1867.) 

l’aoELÈai;  44.  — Il  s’est  déclaré,  à fond  de  cale  d’un  navire,  une  voie  d’eau  de  foniie 
circulaire  et  d’un  rayon  de  C”,!.  La  hauteur  verticale  de  l'eau  depuis  son  niveau  exté- 
rieur jusqu’au  centre  de  l’ouverture  est  de  .ï“,03.  L’eau  de  mer  a une  densité  1,026. 
On  demande,  à 1 hectogramme  près,  le  poids  qu’il  liindrail  maintenir  sur  le  tampon 
qui  bouche  cette  voie,  pour  empêcher  l’eau  d'entrer.  [Paris,  1858.) 

PaoBiliaE  45.  — Quel  est  le  diamètre  d’un  fil  de  platine  qui  pèse  27  grammes  par 
mètre  de  longueur’?  On  prendra  pour  densité  du  platine  21,53.  [Paris,  18.55). 

PaoBiÈaE  16.  — Un  fil  cylindrique  en  argent  de  0“,0015  de  diamètre  pè.^e  5»', 2875  ; 
on  veut  le  recouvrir  d’une  couche  d’or  de0”,000'i  d’épaisseur.  On  demande  quel  ser.i 
le  poids  de  l'or  ainsi  employé,  sachant  que  la  densité  de  l'argent  est  10,47,  celle  de 
l’or  19,26.  [Paris,  1854.) 

PnoELÈME  47.  — Un  morceau  de  cuivre  de  forme  cubique  et  du  jioids  de  1“',75  est 

75 

placé  sur  un  tour  et  réduit  à une  sphère  dont  le  diamètre  est  égal  aux  de- la 

longueur  du  côté  du  cube  primitif;  la  densité  du  cuivre  est  8,88.  Calculer  le  poids  de 
la  toui-nure  de  cuivre  que  l'on  a obtenue.  [Paris,  1854.) 

l'BOBiÈBE  48.  — Un  cylindre  massif  de  cuivi’e  revêtu  d’une  couche  d'argent  d’égale 
épaisseur  sur  toute  sa  surlace  extérieure  pèse  10»', 975  dans  l’air.  Il  pèse,  dans  l’eau, 
.34e',671.  Sa  hauteur  est  1 décimètre.  On  demande  l’épaisseur  de  la  couche  d’argent. 

Iæ  poids  spécifique  du  cuivre = 8,88 

— de  l’argent = 10,5 

PaoiiLÉiiE  49.  — Une  couronne  pesant  500  grammes  est  formée  d’or  ou  d’argent,  ou 
bien  d’un  alliage  de  ces  deux  métaux;  on  la  [>è.se  dans  l’eau  cl  l'on  trouve  qu’elle  a 
perdu  20  grammes  de  son  poids;  on  demande  quelle  est  la  composition  de  la  couronne, 
sachant  que  la  densité  de  l’or  est  19,5  et  celle  de  l’argent  10,5.  [Paris,  1863.) 

On  suppose  ici  que  l’alliage  s’est  opéré  sans  changement  de  volume  : ce  qui  n’est  pas 
tout  5 fait  exact. 

Prublèbe  50.  — Un  morceau  de  liège  verni  pèse  30  grammes  dans  l’air.  Unebouh- 
lie  plomb  pèse  110  grammes  dans  l’eau.  Le  lii’ige  et  le  plomb  liés  ensemble,  svispendus 
par  un  fil  à l’un  des  plateaux  d’une  balance  et  plongés  enliérement  dans  l’eau,  ne 
|)èsent’plus  que  15  grammes. 

Quel  est  le  poids  spvtcilique  du  liège.’  [Paris,  1859.) 

l'RoOLÈBE  51.  — L’une  des  branches  d’un  siphon  renversé  est  remplie  de  mercure 
jusqu'à  0'",273  au-dessus  du  canal  de  communication;  l’autre  branche  est  remplie  d’un 
liquide  jusqu’à  l’*,42.  Ces  deux  colonnes  se  font  équilibr-.  On  demande  la  densité  du 
dernier  liquide  par  rap|»rt  au  mercure  et  à l’eau.  [Paris,  1855.) 

l’Roiii  ÈiiE  32.  — Un  cylindre  do  verre  creux  a pour  diamètre  extérieur  Ü“.02.  pour 
longueur  totale  0’”,5I)  et  pour  diamètre  intérieur  O”, 018. 

Il  est  ferme  inférieui-ement  pir  un  fond  de  verre  plat,  perpendiculaire  à l’axe,  et 
dont  I épaisseur,  roniptéc  parallèlemcnl  à cet  axe.  est  0,(811  (tuHIe  est  la  longunir  do 
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U cotuniitf  (le  meiviirc  qu’il  faut  verser  dans  son  intérieur  pour  que  le  cylindre  s’enfonce 
dans  l'eou  jusqu’à  2 millimètres  de  son  bord  supérieur;  le  cylindre  est  ouvert  par  le 
haut.  Dans  les  circonstances  on  l'on  opère,  on  suppose  que  le  poids  spécifique  ; 

De  l’eau,  est 1 

Du  mercure 13  59  ‘ 

Du  verre 2 488 

Co.VCOlRS  uêNÉB.lI..  1857.) 

PaoBLtaE  53.  — l’our  eiploiier  une  mine  de  sel  gemme,  on  a percé  dans  un  terrain 
salifère  un  trou  de  sonde  dans  lequel  on  a introduit  un  tuyau  de  100  mètres  de  long 
qui  ne  remplit  pas  exactement  l’ouverture  et  qui  dépasse  le  .sol  de  1 mètre;  il  plonge 
de  0“, 75  dans  une  dissolution  saline  dont  la  densité  est  1.3:  on  verse  de  l’eau  douce 
dans  l’intervalle  qui  sépare  le  tuyau  des  parois  du  trou  de  sonde.  On  demande  à quelle 
hauteur  la  dissolution  s’élèvera  dans  le  tuyau.  'Paris,  18.53.) 

Phoblèbe  54.  — Un  baromètre  à siphon,  dont  les  deux  branches  ont  le  même  diamètre, 
marque  760  millimètres.  On  le  plonge  dans  un  liquide  dont  la  densité,  par  rapport  à 
l’eau  est  0,9  ; le  sommet  de  la  colonne  barométrique  s’élève  de  1 0 millimètres  aiwlessus 
de  sa  position  primitive.  On  demande  quelle  e.st  la  hauteur  du  liquide  au-dessus  du 
niveau  du  mercure  dans  la  branche  ouverte  Le  liquide  et  le  mercure  sont  à 0*,  et  la 
pression  extérieure  ne  change  )>as  pendant  l’expérience.  {Coscocbs  gésérxi,  1848.) 

Problème  55.  — La  perte  de  poids  éprouvée  par  un  corps  solide  est  de  10  grammes 
quand  on  le  plonge  dans  l’eau,  de  18", 4 quand  on  le  plonge  dans  l’acide  sulfurique, 
de  15", 75  quand  on  le  plonge  dans  un  mélange  formé  de  3 parties  d’eau  et  de  5 parties 
d'acide  sulfurique.  On  demande  de  montn  r qu’il  y a eu  contraction  an  moment  du 
mélange  et  de  déterminer  la  valeur  de  cette  contraction. 

PROBLiME  56.  — Un  vase  de  verre  plein  de  mercure  pèse  54*' ,643  dans  l’air;  il  pèse 
5»', 732  dans  l'eau.  Quel  est  le  poids  du  mercure  contenu  dans  le  vase?  Quel  est  le* 


poids  du  verre? 

Poids  spécifique  du  mercure.  - 

— du  verre = 2,5 


C'est  en  résolvant  ce  problème  que  l’on  peut  obtenir  le  poids  du  merenre  contenu 
dans  un  thermomètre  déjà  construit  ; question  importante  pour  la  détermination  des 
chaleurs  spécifiques  (§  435). 

PRoBLèBE  57.  — Un  thermomètre  à réservoir  sphérique  et  à tige  intérieurement 
cylindrique,  pèse,  vide,  15  grammes;  il  pèse  45  grammes,  quand  à la  température  de 
0*,  il  est  plein  de  mercure  jusqu’à  l’origine  de  la  tige.  Il  pèse  46  grammes,  quand, 
toujours  à la  tempéra  ure  deO*,  le  réservoir  est  plein  de  mercure,  ainsi  que  la  tige 
dans  une  longueur  de  1 décimètre.  La  tige  est  divisée  en  millimètres.  Ceci  posé,  on 
demande  quelles  sont,  à 0*,  !•  la  capacité  i u réservoir;  2‘  la  capacité  de  choque  divi- 
sion de  la  tige;  le  poids  spécifique  du  mercure  à 0"  étant  13.59.  On  calculera  le  rayon 
du  réservoir  et  celui  de  la  tige.  [Paris,  1858.) 

Problèbe  58.  — Un  aréomèti-e  de  Beaumé.  à tige  bien  cylindrique,  s’enfonce  jusqu'à 
la  66*  division  dans  l’acide  sulfurique,  dont  la  densité  est  1 ,8.  On  demande  ; 1°  la  densité 
de  l'eau  salée  qui  sert  à la  graduation  de  l'instrument  ; 2“  quel  est  le  rapport  du  volume 
de  l’aréomètre  jusqu’au  zéro  à celui  d’une  division.  [Paris,  1865.) 

Problème  59.  — Un  aréomètre  de  Ranmé,  à tige  cylindrique,  marque  ()•  dans  l’eau 
pure,  et  66*  dans  un  liquide  dont  le  poids  spécifique  est  1.8.  On  demande  quel  sera  le 
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nouveau  d allleuieiueiit  daii>  le  liquide  dont  le  poid»  spévilique  e»t  1,8,  ai  l’arei 
mètre,  tout  en  restant  semblable,  se  contracte  de  la  10*  partie  de  son  volume. 

{CoscoDRB  B’.tDMissiov  à V Kcolf  HnmuiU.  1858. 

SKCTION  IV 

rilESSlON  AT.MnsPHKRtQl'E.  — B.U'.OMKTtI  E. 

Dans  les  problètnes  qui  concernent  le  baroinètre,  on  a généralement  à passer  de  ta 
pression  atmospbérique,  représentée  par  une  colonne  de  mercure,  à la  valeur  effective 
de  cette  press  on  exprimée  en  kilogrammes,  quand  elle  s exerce  sur  une  surface  donnée, 
la  question  se  ramène,  dans  tous  les  cas,  à déterminer  quel  est  le  poids  d’une  colonne 
de  mercure  qui  aurait  pour  base  la  surface  choisie,  et  pour  hauteur  la  hauteur  baro- 
métrique au  moment  voulu, 

pRoectaE  60.  — Trouver  la  valeur  numérique  de  la  pression  qu'exerce  l'atmosphère 
sur  un  rectangle  dont  le  côté  est  égal  à 0“,14  et  la  diagonale  à 0“,26.  On  suppose 
que  la  hauteur  barométrique  est  égale  il  0”,76  et  la  tcmpératiu’e  é 0‘. 

' 1855., 

Solution.  — Prenons  le  centimèlre  pour  unité.  L'aire  de  ce  rectangle  sera  égale  a 

14xv‘-G*  — 44*  ou  5116,7  centimètres  carrés. 

tii , une  colonne  de  mercure  de  76  cenlimèires  de  hauteur  et  de  1 centimètre  carré 
de  base,  pès'-  1‘",  055  (§  124);  donc  la  pre.-sion  sur  le  rectangle  donné  sera 
506.7  X l‘‘', 053  ou  516‘»,8. 

PBom.éML  61.  — Le  baiom'tre  marque  760  millimèti'es.  On  demande  quelle  est  eu 
kilogrammes  la  valeur  de  l effort  néces.saire  pour  séparer  deux  bémi  pbères  de  Magde- 
liourg  dans  l’inlérienr  desquels  la  force  élastique  de  l’air  a été  ramenée  à 12  millimè- 
tres. Le  rayon  des  hémisphères  est  0“,1,  et  le  poids  spécifique  du  mercure,  13,MI6. 

PnoBiÈRE  62.  — La  pression  atmosphérique  étant  753  millimètres,  on  demande  pai 
quel  nombre  elle  serait  indiquée  dans  un  baromètre  cons  tu  it  avec  de  l'acide  sulfu- 
rique. sachant  que  la  densité  du  mercure  est  15,59  et  celle  de  l’acide  sulfurique  1,841 

Problème  63  — Le  tube  d’un  baromètre  à cuvette  a un  diamètre  de  2*",5,  la  cuvette 
dans  laquelle  il  est  plongé  est  exactement  cylindrique  comme  le  tube.  On  demande 
quel  doit  être  le  diamètre  de  cette  cuvette  pour  que,  dans  le  cas  d’une  variation  de 
5 centimètres  dans  la  pression  atmosphérique,  il  n’y  ail  qu’un  changement  de  hauteur 
y. 

de  jÿ  de  millimètre  dans  le  niveau  du  mercure  de  la  cuvette.  On  ne  tiendra  pas  compte 
de  l’épaisseur  des  parois  du  tube. 

l’BOBi.ÈME  64.  — Les  deux  branches  cylindriques  d’un  baromètre  à siphon  oui  de^ 
diamètres  imigaux;  celui  de  la  plus  courte  branche  est  7 lois  plus  grand  que  celui  de 
la  plus  longue.  Ou  place  le  zéro  de  la  graduation  au  point  où  le  mercure  alflcurc  dans 
la  petite  hranebe  quand  la  pression  est  760,  et  l’on  demande  quelle  est  la  variation  de 
ce  niveau  au-dessus  nu  au-dessous  de  zéro,  quand  la  pression  devient  735  et  "85  mil- 
limètres. 

Problème  65.  — ün  baruiiiétre  à siphon  dont  les  deux  branches  ont  le  même  diamètre, 
marque  h Paris  76!)  millimètres,  le  mercure  et  l’air  étant  à une  même  température 
connue  /;  à ce  moment,  on  ferme  à la  laniiie  la  petite  branche,  de  manièro  à la  clore 
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Iiermctiqueiuenl.  Uii  ti-ansporto  le  baromètre  à l'équatcur,  ou  le  replace  dans  un  inilieii 
qui  a exactement  la  température  t et  l’on  demande  de  prévoir,  à l’avance,  quelle  sera 
la  hauteur  barométrique  indiquée  cette  fois  par  l’appareil.  Le  rayon  du  tube  est  t“”,5 
et  la  longueur  de  la  chambre  à air  placée  au-dessus  du  mercure  dans  la  petite  branche 
était,  à Paris,  de  0”,1.  On  sait  que  l’accélération  de  la  pesanteur,  à Paris,  est  de 
et  à l’équateur  de 

PnoatèaE  1)6.  — Au  lieu  d'un  tube  de  verre,  on  a employé,  pour  la  couslructinti  du 
biiromètre,  un  tube  en  fer  creux.  Ce  dernier  est  suspendu  verticalement  par  son  extré- 
mité supérieure  qui  est  fermé>e,  au-dessous  de  l'un  des  plaleaux  d’une  balance  sensible, 
tandis  que  son  extrémité  inférieure  ouverte  plonge  dans  le  mercure  d’une  large  cuvette. 
On  lait  équilibre  .Ace  système  avec  des  poids  gradués  placés  dans  l’autre  bassin  de  la 
balance.  On  demande  d’expliquer  comment,  dans  ces  conditions,  l'appareil  pourra  servir 
à mesurer  la  pression  atmosphérique;  quels  seront  ses  avantages,  ses  inconvénients; 
par  quelle  particularité  de  construction  on  peut  en  faire  un  appareil  doué  d’une  grande 
sensibilité. 

O baromètre  est  employé  (>ar  le  P,  Secchi,  directeur  tie  l’Observatoire  romain 


.SECTIOIN  V 

lot  ne  WHIOTTR.  — I.OI  DU  «ÉUANr.E  DES  G\Z  ET  VW'IIC.UIOX-. 

La  marche  à suivre  pour  résoudre  les  problèmes  qui  se  rapportent  à la  loi  de  Ma- 
riotte  est  toujours  la  même.  On  représente  les  inconnues  de  la  question  par  des  lettres 
et,  se  servant  de  ces  lettres  comme  des  nombres  fournis  par  l’énoncé,  on  écrit  que  le 
produit  du  volume  de  la  masse  gazeuse  par  la  pression  i(u’elle  supporte  est  constant. 

Cette  égalité,  nous  l'avons  vu  (S  ü^),  est  la  traduction,  en  langage  algébrique,  de  la 
loi  de  Mariotte. 

Quand  il  s'agit  d’un  mélange  de  plusieurs  gaz,  c’est  la  formule 
V"'H’"=r  VII  -I-  V'H'  + V»H"  (g  t.'il). 

qui  doit  être  employée. 

PaoBiÈME  67.  — Un  vase  à parois  élastiques  contient  6">,53i  d’air  sous  la  pression 
de  0“,7ü.  Déterminer  le  volume  de  cet  air  à la  pression  de  0“.(‘v4,  la  température  restant 
constante. 

Solution.  — Si  l’on  appelle  .r  le  volume  cherché,  on  a.  il'api'és  la  formule  que  nou> 
venons  de  rappeler  : 

•>,.■>54  X 76  = 64  ,T 

6,0.54x76 

r. 

On  peut  aussi  raisonner  de  la  manière  suivante  ; Si  la  pression  devenait  t eentiiiiètrc, 
i;'est-ii-dire  76  fois  plus  petite  que  la  pression  primitive,  le  volume  deviendrait  76  fois 
plus  grand  ou  6,051x76.  Cette  pression  réduite  à 1 centimètre  devient-elle  égale 
à la  pression  finale,  qui  est  6i  fois  i>lns  grande,  le  volinuo  cherché  sera  U4  fois  plus 
|ietit  ou 

6.354x76  .... 

HaoBLèiiE  68.  — Un  tube  barométrique,  plongé  verticalement  dans  une  cuvette  pro- 
fonde. renferme  d«'  l'air  sec,  dans  sa  partie  supérieure,  l e volume  de  cet  air  est  de 
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5 centimètres  cubes  et  la  bauteiir  du  mercure  dans  le  tube,  au-dessus  du  niveau  dans 
la  cuvette,  est  de  588  millimètres.  On  soulève  le  tube  jusqu’à  ce  que  l'air  de  la  chambiv 
barométrique  occupe  4 centimètres  cubes.  La  hauteur  du  mercure  dans  le  tube  est 
alors  de  6ôt)  millimètres.  On  demande  quelle  est  la  pression  extérieure. 

Solution.  — Le  volume  de  l’air  devient,  dans  la  seconde  expérience,  les  j du  pre- 

.i 

mier  volume,  donc  sa  force  élastique  est  devenue  les  ^ de  la  force  élastique  primitive. 

Elle  a donc  diminué  du  quart  de  ce  qu’elle  était  précédemment.  Mais  aloi's  le  mercure 
s’est  élevé  de  830““  — 588"“  — 42“"  qui  ont  remplacé  cette  force  élastique  supprimée. 
Ainsi  le  quart  de  la  pression  exei-cée  primitivement  par  l’air  est  égal  à 4ï“”  ; la  force 
élastique  totale  était  donc  42”'"  X 4=  t08““  et  la  pression  atmosphérique  était  de 
588”“ -P  1t8””  = 756. 

Autre  tolulion.  — Soit  x la  pression  atmosphérique  : dans  le  premier  cas,  on  peut 
écrire  : 

X = S'S  + y ou  11  = X — 588 

en  appelant  y la  force  élastique  de  l’air  contenu  dans  la  chambre  barométrU|ue.  Dans 
le  second  cas,  on  a : 

J- = C5U -(- ï P = 630  -I- ^ a:  _ J 588 

4 4 4 

4i  = 630  X 4 -P  3x  — 3 X 588 
X = 630  X 4 — 588  X 3 = 756””. 

PaoBLÈNE  69.  — Un  récipient  plein  d’air,  à la  pression  de  77*”,  est  ajusté,  à l’aide 
d’une  monture  à robinet,  à la  partie  supérieure  d’un  baromètre  à cuvette,  dont  le  tube 
a une  section  de  20  centimètres  carrés,  et  une  longueur  de  91)  centimètres.  La  pres- 
sion extérieure  est  de  75*”.  On  ouvre  le  robinet,  et  le  mercure  tombe  dans  le  baromètre 
à 40  centimètres  du  niveau  dans  la  cuve  te.  On  demande  quelle  est  la  capacité  du 
récipient.  La  longueur  du  tube  barométrique  se  compte  à partir  du  niveau  de  la 
cuvette,  lequel  est  supposé  invariable.  La  température  est  aussi  invariable  pendant 
l’expérience. 

Solution.  — Appelons  x la  capacité  du  récipient  évaluée  en  centimètres  cubes. 

A l’origine,  l’air  du  récipient  occupe  un  volume  x,  sous  la  pression  77<”. 

Lorsque  le  robinet  est  ouvert,  cet  air  occupe  un  volume  x+  (90  — 40)  x 20  sous  la 
pression  75  — 40  = 35‘”. 

On  a donc  : 

77x  = 35x(x-p20x50) 

42x  = 35000,  et  x = ^2^  = 835  œnt.  cubes. 

PaoBLÈaE  70.  — On  a un  ballon  plein  d'air  sous  la  pression  indiquée  par  le  baro- 
uiètre  ; on  y fait  le  vide,  ou  plutét  on  réduit  l’élasticité  a être  seulement  x,  et  l'on  y laisse 
entrer  de  1 hydrogène  pour  rétablir  la  pression  barométrique.  On  réduit  de  nouveau 
I l’élasticité  du  mélange  à la  même  valeur  x,  et  on  fait  de  nouveau  l'entrer  d,  l'hydrogène 

pour  rétablir  la  même  pression  initiale.  Il  arrive,  après  cette  derniè:'  ' opération,  que 
le  bal.on  contient  un  mélange  dans  lequel  le  poids  de  l’air  est  i u.idiéme  du  poids  de 

1 

l’hydrogène.  On  demande  quelle  est  la  valeur  de  x à ^ de  millimètre  près. 

La  température  est  constante  et  le  baromètre  se  maintient  à 75‘”  de  hauteur. 

La  densité  de  l’hydrogène  par  rapport  à l’air  est  0,0691. 
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Solution.  — Après  la  première  opération,  l’air  contenu  dans  le  ballon  con.sci-ve  uni- 
force  élastique  j.  Parla  seconde  opération,  cette  force  élastique  se  trouve  réduite: 

elle  n’est  plus  que  ® X Par  conséquent,  la  force  élastique  de  l’hydrogène 

^,^s  ,r« 

est  75  — = — n,  ' , et  le  rapimrt  des  forces  élastiques  des  deux  gaz  est  devenu 


75" 


75 


752 ^2 

— -p Ce  rapport  serait  celui  de  leurs  poids,  si  les  lieux  gaz  avaient  même  densité; 

mais,  comme  la  densité  de  l’hydrogène  est  les  «,0691  de  celte  de  l'air,  il  faut,  pour 
avoir  le  rapport  de  poids,  multiplier  l'expression  précédente  par  0,0ü9l . 

0,0691  =100(1 

X* 

X = fl'”,62. 


PaoBLèME  71.  — Trouver  la  loi  suivant  laquelle  décroît  la  force  élastique  de  l'air  dans 
le  récipient  d’une  machine  pneumatique  en  tenant  compte  de  l'espace  nuisible  (§  173] 
On  donne  le  volume  V du  récipient,  t>  celui  du  corps  de  pompe,  « celui  de  l'espace 
nuisible,  la  pression  initiale  H. 

Solution.  — Appelons  H,,  llj,...  Un  la  pression  de  l’air,  après  le  premier,  le  second, 
le  n*  coup  de  piston. 

Pour  déterminer  l’effet  produit  par  le  premier  coup  de  piston,  écrivons  les  conditions 
de  la  question  ; 


II 


H. 

V + i» 


Volume  initial  de  Pair IV +«)  Pression  initiale H 

Volume  de  la  même  masse  ga- 
zeuse quand  le  piston  est  au 

haut  de  sa  course (V ri  Pression  correspondante.  . . Il, 

On  a donc  ; 

(V-Pk)H  = (V-1-,z)H,  d’où  ll.  = v^„ 

pression  totale,  après  le  second  coup  de  piston,  déterminée  comme  nous  venons 
de  le  faire  déjà,  sera  : 

de  même,  après  le  troisième  : 

après  le  u’ 

U 


II  = 


V -I-  V 
V 


II2 


+ : 


U; 


II. 


'\  + 0 +11 

De  ces  égalités,  l’on  tire  en  éliminant  H,,  ll„  etc. 

""  =(¥41)'"  + v4~r  " 1 (v4^)"  (v4^)"  ‘ 

La  quantité  entre  parenthèse  est  la  somme  des  termes  d'une  progression  géométrique 
V 


dont  la  raison  est 


S + O 


; en  substituant  et  en  réduisant  il  vient 


Telle  est  la  loi  véritable  de  la  raréfaction  de  l’air  dans  le  récipient  de  la  machine 
pneumatique.  On  peut  voir,  comme  vériheation,  que  si  l’on  ne  tient  pas  compte  de 
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l’espace  nuisible,  c’esl-à-dire  que  si  l’on  l'ait  u = 0,  on  ivlombe  sur  la  loi  onlinairo  qui 
nous  avons  donnée  au  g 171. 


De  même,  on  eu  déduit  la  valeur  limite  de  lin  , qui  exprime  le  pouvoir  raréfiant  de 

1.1  m.irhine;  il  sulfit  de  faire  n=:  x . on  a 

llam-  H. 

V 

C'est  1a  valeur  donnée  au  g I7‘i. 

PnoBLèaE  7'2. — Pour  obtenir  le  poids  spi  - 
eifique  d'un  corps  sans  le  plonger  dans  un 
liquide,  on  opère  de  la  manière  suivante. 
On  en  place  un  fragment  dont  le  poids  est 
P dans  un  vase  de  verre  [fig.  7b2),de  capa- 
cité connue  V,  de  telle  sorte  que  V — x soit 
le  volume  initial  de  l’air  contenu  dans  le 
ballon  {X  représeulaut  le  volume  inconnu 
du  fragment  introduit).  La  pression  inté- 
rieure del’airest,  à ce  moment,  la  pression 
atmosphérique  H,  car  le  ballon  communi- 
que libieinent  avec  l'atmosphère  et  par  le 
tube  B;  le  manomètre  à air  libre  Tl'  a 
d’ailleurs  les  niveaux  du  mercure  dans  les 
deux  tubes  qui  le  constituent,  sur  le  même 
plan  horizontal  o t n ferme lerobinetde  B. 
OH  ouvre  R et  on  laisse  couler  du  mercure, 
jusqu’à  ce  que  le  volume  de  l'air  du  balloti 
ait  augmenté  (b  toute  la  capacité  connue 
a de  la  boule  «S.  Quand  ce  résultat  est  ob- 
tenu, ce  qui  est  facile  par  l'emploi  du  ro- 
binet à trois  voies  R,  on  ronstite  que  le 
niveau  dans  T'  est  au-dessous  du  niveau 
dans  T et  un  mesure  la  distance  des  deux  niveaux  ST',  soit  h.  L’expérience  est  dès 
lors  complète. 

La  valeur  de  X est  donnée  par  l’équation  suivante  qui  résulte  de  la  loi  de  Mariette 
et  de  l’hypothèse  que  la  pression  extérieure  n'a  pas  changé  . 

V — .rlll  — (V-l-i'  — i)(H  — A'. 

d’où 

VA  — a(ll  — A 
■'  “ A 

le  quotient  donnera  donc  le  poids  s|iécifique  demandé. 

L’idée  de  cette  méthode  et  sa  réalisation  expérimentale  appartienneut  au  capimiiu- 
Say;  M.  Régnault  a perfectionné  la  mise  en  oeuvre  du  procédé. 

PaoeLÉsiE  73.  — Un  tube  reposant  sur  une  cuve  à mercure  contient  une  colonne  d'air 
de  1”,85,  à la  pression  de  0'".75;  on  demande  la  pression  qu'il  faudra  exercer  sur  le 
mercure  pour  que  la  colonne  se  réduise  à O"”. 35.  {Paris.  1854 

PaoBiÈME  74.  — L'In  tube  barométrique  de  1 mètre  de  longueur,  renversé  sur  la  cuve 
à mercure,  contient  un  certain  volume  d’air  sous  la  pression  de  25'2”“  de  mercure.  On 
enfonce  le  tube  dans  le  mercure  jusqu'à  ce  que  la  pression  intérieure  devienne  de 
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S.TB*"'.  Ou  lieiiiamlc  i|u«lle  sera  la  longueur  du  luha  nccupi'e  par  l’ait,  la  ti'iii(«'M'almv 
est  0“,  el  la  pression  ext^ricni'O  760"””.  ItAlle,  1805.) 

l’ROBLKaE  75.  — On  a un  baromélre  à siphon  doiil  la  chambre  contient  de  l’air  sec  ei 
où  la  différence  de  niveau  est  It;  on  enlève  du  mercure  dans  la  branche  ouverte,  de 

façon  à augmenter  la  capacité  de  la  chambre  dans  le  rapport  connu  —■  Ou  observe 

alors  que  la  différence  de  niveau  est  devenue  h'.  Calculer  d apn'»  ces  données  la  pie>- 
sion  H de  l'atmosphère. 

f 

l’aoEtcME  76.  — l'n  tube  barométrique,  purgi^  d’humidité,  mais  non  privé  d’air,  est 
dressé  sur  une  cuve  é mercure.  la  hauteur  de  la  colonne  de  ce  liquide  dans  le  tube, 
au-dessus  du  niveau  dans  la  cuve  est  A = ( ”,55i  On  introduit  dans  le  tube  baromé- 
trique autant  d’air  qu'il  y en  a déjà;  la  chambre  barométrique  augmente  de  moitié  el 
la  hauteur  de  la  colonne  mercurii  lle  diminue  de  A'=  0“,072.  On  demande  quelle  esl 
la  pression  atmosphérique  .*  sous  laquelle  on  opère  'Co.xcooas  gévêrai,  1852.) 


l’iioBLÈRE  77.  — Un  tube  cylindrique  de  4”,50  de  long,  ouvert  à ses  deux  extrémités, 
esl  plongé  dans  l'eau  do  manière  à ce  que  son  axe  soit  vertical.  Une  portion  du  tube, 
de  1 nn'tre  de  long,  son  du  liquide.  Les  niveaux  sont  les  mêmes  à l’intérieur  et  « 
l'extérieur.  La  pression  =0",76. 

On  bouche  le  tube  à sa  partie  supt'uieure  sans  en  changer  la  capacité.  On  le  soulève 
verticalement  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que  0“,50  d’immergé.  On  demande  à quelle 
distance  du  niveau  extérieur  sera  celui  de  l'eau  dans  le  tube.  La  densité  de  l'eau  esl  I . 
el  celle  du  mercure  15. ,59.  ^Coscoriis  r.KxéRAi.  ISi'di.) 


PnooLÈME  78.  — Un  tube  cylindrique  de  verre  a pour  section  intérieure  1 centimètie 
carré,  pour  section  extérieure  2 centimètres  carrés,  et  1 mètre  de  hauteur;  il  plonge 
à la  partie  inférieure  dans  un  autre  tube  cylindrique  dont  la  section  intérieure  est  de 
l centimètres  carrés,  la»  deux  tubes  sont  verticaux  et  ouverts  tous  deux  à leur  partie 
supérieure.  Le  plus  large  est  fenné  à sa  partie  intérieure,  l'autre  y est  ouvert  et  repose 
sur  le  fond  du  plus  large,  avec  lequel  il  communique.  Ils  n-nfermeàit  du  mercure  qui 
dans  l’un  et  dans  l'autre,  s'élève  originairement  à 3 décimètres  au-dessus  — 
de  leur  fond  commun. 

Ceci  posé,  on  met  le  plus  étroit  en  communication  par  sa  partie  supé-  , J) 

rieure,  avec  un  récipient  primitivement  vide  de  40  centimètres  cubes  \ 
de  capacité.  Le  tube  étroit  ne  communique  plus  alors  avec  l’air  exté- 
rieur.  La  pression  diminue,  et  on  demande  de  combien  le  mercure  s’y  c 

élève  au-dessus  de  son  niveau  primitif.  La  pression  intérieure  est  égale  à a 

Ü.70  de  mercure.  (Cuxcoras  géskral,  1865.)  ; M 

PnoBiÈiiE  79.  — Un  ballon  A {fly.  793),  de  10  litres  de  capacité,  cou-  ' ja 
tenant  de  l’air  à 20  atmosphères,  peut  être  mis  en  communication  par  un  '.  S 

robinet  d avec  un  tube  Cil  dont  la  section  est  égale  à 1 décimètre  carré.  à I 

,4u  commencement  de  ropération,  CB  est  plein  d’eau.  On  plonge  l’appareil  ' 

dans  l'eau  de  la  mer,  dont  la  densité  est  supposée  constante  et  égale  à 
1,026  à toute  profondeur.  Quand  il  est  arrivé  à 150  mètres  au-dessoii-  a-  ” 
du  niveau  de  cette  mer,  on  ouvre  le  robinet  d.  Le  gaz  rhasse  l’eau  qui 
descend  dans  le  tube  jusqu'en  II.  On  demande  de  calculer  : 1"  la  hauteur  j,, 

BC;  2"  le  poids  du  gaz  qui  restera  dans  .4;  3”  la  profondeur  à la- 

quelle  il  faudrait  descendre  1 appareil  pour  que  tout  le  gaz  restât  dans  le  ballon  \ 

On  sait  qu’un  litre  d’air  pèse  l'*'.29ri  à 760"”".  ttoxeorKs  cExérai.,  1864.' 
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Pk(ibi.èwf80.  — Unluticbaiom^ti'iqiie  (fli/.794)cst  lormiMic  deuï  parties  ,\B,  BC  dedia- 
mélres  inégaux  d cl  d' ; le  diamètre  rf  de  sa  partie  inférieure  BC  est  assez 
petit  pour  que  la  colonne  mercurielle  puisse  être  soutenue  dans  cet  appareil 
par  la  pression  atmosphérique,  l orsque  cette  pression  est  égale  à une  valeur 
donnée  H,  la  colonne  de  mercure  dans  le  tubesupérienr  occupe  BM  =/.  On 
demande:  l"  quel  sera  le  déplacement  des  extrémités  M et  S de  la  colonne 
jiour  une  variation  donnée  A de  la  pression  atmosplicriiiue  ; 1-  entre  quelles 
limites  de  pression  pourra  fonclionner  l'appareil.  On  supposera  en  particu- 
I jpp  d— 0",000,  d'  = 0,003,  Il  = 0,753,  / = 0,Ï58,  h — 0,001 . On  admettra 
que  la  température  demeure  constamment  égale  à 0“  et  on  fera  abstraction 
des  effets  de  la  capillarité.  (Écore  kobmai.f,  186.».) 

PaoBLèiE  81.  — On  prend  un  tube  de  verre,  bien  cylindrique,  de  I 
mètre  de  long,  dont  la  section  intérieure  est  de  f centimètre  carré  et  dont 
la  section  extérieure  est  de  2 centimètres  carrés,  en  sorte  que  la  section  du 
verre  soit  de  1 centimètre  carré. 

Le  tube  étant  supposé  fermé  à l’une  de  ses  extrémités  iiar  un  fond  plat 
sans  épaisseur  et  sans  poids,  on  remplit  ce  tube  de  mercure  , on  le  renverse  sur  une 
cuve  proloncle,  on  y introduit  10  centimètres  cubes  d'air  à la  pression  et  à la  tempéra- 
ture ambiante,  et  on  l'abandonne  à lui-même  dans  imposition  verticale.  On  demande: 
1"  qui  1 sera  le  volume  île  l’air  intérieur  ; 2°  quelle  sera  la  dilférencede  niveau  du  mer- 
cure dans  l’intérieur  du  tube  et  à l'extérieur. 

On  prendra  pour  densité  du  mercure  13,6,  pour  densité  du  verre  2, 19,  et  pour  pres- 
sion extérieure  0“.66  (Coxeouas  oésébal,  1806.) 

Problème  82.  — lieux  tubes  cylindriques  verticaux  de  même  section  peuvent  être  mis 
en  communication  par  un  conduit  à robinet  qui  débouche  à la  partie  inférieure  de 
l’un  cl  de  l’autre. 

L'un  de  ces  tubes  est  tonné  à sa  partie  supérieure;  il  a 1 mètre  de  long  et  ren- 
ferme une  couche  d'air  de  25  centimètres  d’épaisseui-,  à la  pression  atmosphérique, 
et  une  couche  de  mercure  ayant  75  centimètres  d'épaisseur;  le  robinet  de  communi- 
cation est  d’abord  fermé  et  le  conduit  plein  de  mercure.  On  ouvre  le  robinet  : une  par- 
tie du  mercure  passe  dans  le  deuxième  tube,  lequel  est  ouvert  dans  l’air  à la  partie 
supérieure;  hientét  l'équilibre  s’étabüt.  On  demande  alors  quelle  est  la  dilférence  des 
niveaux  du  mercure  dans  les  deux  tubes;  les  fonds  de  ces  tubes  sont  dans  un  même 
plan  horiionlal.  La  pression  extérieure  estO'“,75.  (Coxeouns  césérai.,  18t)l.) 

Problème  83.  — Deux  cylindres  m et  n \ftg.  795),  de  même  base,  sont  placés  l’un 
au-dessus  de  l’autre,  de  manière  à être  en  contact  par  toute  l’étendue 
de  l’une  de  leurs  bases  , leui'  axe  commun  est  vertical,  l a hauteur  a du 
cylindre  m est  donnée  : celle  du  cylindre  n est  inconnue  et  est  repré- 
sentée par  I. 

lin  tulle  recourbé  de  jietite  dimension  a?  / lait  communiquer  les  deux 
f cylindres;  il  [art  de  la  base  commune  en  a,  est  muni  d’un  robinet  en 
et  son  extrémité  y située  dans  le  cylindre  n est  à une  distance  verti- 
n cale  d du  plan  de  la  base  commune,  bans  le  cylindre  supérieui  »«,  il  y 

Fig.  "nà.  U une  couche  de  mercure  dont  la  hauteur  comptée  verticalement  au- 
dessus  de  pq  est  e;  au-tlessus  de  ce  mercure  se  trouve  une  couche 
d’air  d’éjiaisscur  b à une  pression  p. 

Le  cylindre  tn  est  fermé  à .sa  partie  supérieure,  et  comme  on  néglige  les  épaisseurs  üe> 
bases,  sa  hauteur  intérieure  totale  est  a = è 

Le  cylindre  intérieur  n est  primitivement  plein  d’air  à la  pression  p.  Ou  ouvre  le 
robinet  Du  mercure  s’écoule  dans  1e  cylindre  n,  et  quand  l’écouleinent  s’arrête,  ou 


,\ 


Fig.  794. 
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constate  que  la  pi'ession  di^^^  le  cylindre  n est  devenue  ‘2p.  I.a  cuuclie  de  mercure  qui  a 
pénétré  dans  le  cylindre  h possède,  au  moment  où  l’équilibre  est  établi,  une  épaisseur  y. 

On  propose  de  déterminer  x et  //  ; on  négligera  le  volume  du  tube  a^y.  On  discutera 
le  problème,  et  on  examinera  siVcialemenl  le  cas  on  l’on  a : 

P = ü”,7ti. 

y — 0",r>X. 

e = l",52. 

rf=s=l'".  Ctisxocas  GÉXKRaL,  ISti’i.j 

l>ROBi.ê»K  tu.  — Un  cylindre  vertical  de  1 décimètre  de  diamètre  et  de  3 décimètres 
de  hauteur  cummunique,  par  sa  partie  inférieure,  avec  un  tula.^  de  1 centimètre  de 
diamètre  qui  se  recourbe  et  s’élève  verticalement  à une  hauteur  sufllsante.  Ce  tube  est 
ouvert  à sa  partie  siipèrieuix>.  le  cylindre  est  fenné  et  il  coidient  un  volume  égal  d'air 
et  de  mercure  ; l’air  s’y  trouve  sous  la  pression  atmosphérique,  de  telle  sorte  que  le 
mercure  est  au  même  niveau  dans  le  cylindre  et  dans  le  tube  ; alors,  avec  une  pompe 
de  cnmpres-'ioii,  l’on  introduit  de  l’air  dans  le  cylindre,  le  niveau  du  mercure  s’y 
abaisse  tandis  qu’il  s’élève  dans  le  tube  ouvert,  on  continue  cette  opération  jusqu’à  ce 
que  le  niveau  du  mercure  soit  abaissé  de  10  centimètres  dans  le  cylindre,  et  l’on 
demande  : I»  qurl  est  le  poids  de  l’air  qui  a été  introduit;  ‘2*  quelle  ^ 

est  en  kilogrammes  la  pression  tpii  s’est  ajoutée  à celle  que  suppor-  a 

tait  primitivement  la  surface  du  mercure  dans  le  cylindre.  On  .sup-  ^ c 

pose  que  le  thermomètre  s’est  maintenu  à zéro  et  le  baromètre  ‘ 

J Qa  yo  (CoXCOllRS  cévéH*!.,  184t.j  ' 

PROBLKiriF.  8ô.  — lin  tubf  baioniétrique  Al)  {Pg.  796).  renversé  sur 
un  bain  de  mercure,  contient  une  certaine  quantité  d’air  sec,  et  le 
niveau  du  mercure  est  en  C quand  le  tube  est  vertical.  (In  inclitie 

ce  tube  d’un  angle  A autour  d’un  axe  hoiizontal  passant  [Kir  un  a 

|Kiinl  0.  On  demande  le  niveau  du  mercure  dans  le  tube. 

Examiner  ce  qui  se  [tasse  (inand  on  donne  au  point  O dill'éren- 
les  positions  sur  le  tube  AB.  " 

(Le  tube  est  cylindrique  et  le  diamètre  est  Irès-iietit.  Le  niveau  extérieur  du  mercure 
ne  cliange  pas.  On  néglige  les  dépressions  capillairi's.  ’;Écoce  xoRHALt,  1866.) 

PROBLKHE  86.  — Un  tàte-viu  est  en  partie  plongé  verticalement  dans  l’eau;  on  bouche 
l’ouverture  supérieure  cl  on  le  retire.  On  demande  quel  sera  le  poids  du  lii|uidc  qui 
restera  ilans  le  tube  lorsque  l’écoidement  s’arrêtera. 

Longueur  du  tàte-vin ■»()  centimètres. 

— de  la  partie  plongée '20 

Pression  atmosphérique 

Le  tube  est  supposé  cylindrique.  Clermuiit.  I86â.) 

PROBCÉME  87.  — Un  ballon  A {Pg.  797)  ilc  10  litres  est  mis  en  communication  par  le 
tube  C avec  une  machine  de  compression,  et  par  le  tube  B 

avec  un  manomètre  à air  comprime  MM’,  tlont  le  diamètie  i jP 

est  assez  petit  pour  que  sa  capacité  soit négligeable.  Au  coin-  i 

mcncenieni , la  pression  eu  A égale  760.  Les  niveaux  sont  le.'-  i 

mêmes  en  M et  en  N dans  les  deux  branches,  et  l’espace  M’  C.,/  A u , 
plein  d’air  a 1 mètre  de  longueur.  On  cuiidensc  de  l’air  en  A.  j| 

et  le  inercuie  monte  dans -M’ de  ü", 40.  On  demande  quel  est  ^ ,|^ 

à ce  moment  le  poids  de  I air  contenu  dans  .A.  litre  daii 
à 760"»  pèse  l'',‘203.)  (Coscorrs  ké.nkbu.,  1865.) 

Problème  88.  — Deux  tubes  de  verre  A et  B,  verticaux, 
cylindriques,  ayant  une  section  de  .h  centimètres  carrés  peuvent  être  mis  eu  coin- 


Kig.  7î«7. 
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iiiiinicaliuii  ù leur  imrtic  iiihTieiiie  |>ar  un  lu  lie  limi/eiilul  iiiuiii  il'iiii  rubiiiel  B. 

A leur  parlie  supérieure,  ils  peuveni  aussi  être  inis  en  communication  à l’aide  d’un 
tube  à robinet  U'.  Le  robinet  R étant  fermé  et  les  deux  tubes  A et  R renfermant  du 
mercure  jusqu'à  un  même  niveau,  on  achève  de  remplir  le  tube  A avec  de  l'air  à pres- 
sion X,  et  le  tube  D avec  de  l’air  à piession  y.  Les  volumes  de  ces  deux  masses  d air 
comptées  de  i>art  et  d'autre  du  robinet  R',  sont  èj.'aux  eiitiv  eux  et  à 100  centimètres 
cubes.  R'  étant  fermé  et  U étant  ouvert,  on  voit  le  mercure  baisser  de  10  centimètre^ 
dans  le  tube  A.  Cela  fait.  R re  tant  ouvert,  on  ouvre  à son  tour  R',  et  on  constate 
que  la  pression  commune,  qui  s'établit  alors  dans  les  deux  tubes,  est  épale  à 80  centi- 
mètres. On  demande,  d’après  ces  données,  de  calculer  les  valeurs  primitives  de  x et 
dcÿ.  fCovcoras  oKxiiBM.,  1858. 

pRoBLisF.  80.  — Un  ballon  de  verre,  muni  d un  robinet,  contient  de  I air  sec  à la  pre.- 
■ion  de  Ü“,‘i0,  on  y laisse  rentra’  de  l’hydrogène  sec  de  manière  que  la  pression  du 
mélange  devienne  O*. 76,  on  fait  ensuite  le  vide  dans  le  ballon  dans  le  but  de  ramener 
de  nouveau  le  mélange  à la  pression  initiale  de  0*','20.  On  laisse  encore  celte  fois  rentrer 
de  riiydrogcne  ; la  pression  redevient  O". 76.  On  demande  quelle  (>51  la  eompositioii 
centésimale  en  volume  du  dentier  mélange  ainsi  constitué. 

l'iionièaE  90.  — lut  récipient  deô  litres  de  capacité  est  maintenu  à une  tempt'ratnre 
constante.  On  y introduit  2 litres  d’hydrogène  à la  pression  de  l",20,  1 litre  d’acide 
carbonique  à la  pression  de  0",59,  et  3 litres  d'azote  à la  pression  de  O”,  2ô.  On  de- 
mande la  pression  finale  du  mélange.  Les  gaz  introduits  sont  et  restent  à la  tempéra- 
ture du  ivcipienl.  [lÀlte.  186.'».^ 

l'aoBLbaF  91.  — Un  tlacon  entièrement  clos,  d’une  «ipacilé  de  3 litres,  est  rempli 
aux  deux  tiers  d'une  solution  .saturée,  sous  la  pression  normale,  d’acide  carbonique 
dans  l'eau.  Au-dessus  du  liquide,  est  de  l’air  atmosphérique  à la  pression  de  0",760. 
On  agite  plusieurs  fois  le  Racon,  on  le  laisse  reposer  pendant  plusieurs  heures,  et  on 
demande  de  déduire  la  composition  de  l'atmosphère  du  flacon  de  la  connaissance  des 
coefficients  de  solubilité  ; de  l'acide  carbonique,  1,797;  de  l’azote,  0.020;  de  l'oxygène 
0,üH. 

lin  suppose  que  la  température  est  invariablement  0”. 

l'Ri)BLÈ»E  92.  — Un  manomètre  est  composé  de  deux  branches  verticale.'  cylindriques 
de  même  hauteur  et  de  même  diamètre  : l’une  est  fermée,  l’autre  est  munie  d'un 
i-obinet,  et  peut  être  mise  en  communication,  soit  avec  une  machine  pneumatique,  soit 
avec  une  machine  de  compression.  L'appareil  est  disposi'i  de  telle  sorte  que  le  mercure 
qui  en  remplit  la  partie  inlérieure  soit  au  même  niveau  dans  les  deux  branches  quand 
la  pression  est  d une  atmosphère  et  quand,  en  même  temps,  l'air  occupe  dans  la  branche 
fermée  une  longueur  de  50  centimètres,  La  température  étant  constante,  on  demande 

I’  Quelle  doit  être  la  hauteur  de  l'appareil  pour  que  l'air  de  la  branche  fermée  ne 
puisse  passer  dans  la  branche  à robinet  même  quand  on  y fait  le  vide  au-dessu.'  du 
mercure  ; 

2”  Quelles  sont  les  pressions  de  l'air  dans  la  branche  à robinet  loi’sque  l'air  de  la 
lirancbe  fermée  occupe  les  longueurs  de  10,  30.  60  et  70  centimètres. 

(CoxcocRs  oèxénvL,  1846.) 

OiiuBiÈaE  95.  — Un  manomètre  a air  comprimé,  destiné  à mesurer  la  |Ux;ssion  d’un 
gaz,  se  compose  d'un  tube  vertical  cylindrique  et  d’une  cuvette  pareillement  cylin- 
drique ; la  cuvette  a un  diamètre  intérieur  de  5 centimètres;  le  tube,  coupé  horizon- 
talement à son  extrémité  inférieure,  a 3 centimètres  de  diamètre  extérieur,  1 centimètre 
de  diamètre  intérieur  et  40  centimètre'  de  hauteur  verticale  intérieure.  Il  est  fixé  dans 
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la  cuvelte  de  telle  sorti'  i(ue  l’ait  du  tube  et  le  ^-az  de  la  cuvette  étant  1 un  et  I autre 
■ous  la  pression  d’une  atmosphère,  l'extrémité  inférieure  du  tube  plonge  de  2 centi- 
mètres au-dessous  du  niveau  du  mercure  dans  la  cuvette. 

On  demande  : 1*  quelle  sera'  la  pression  de  l'air  du  manomètre;  2"  quelle  sera  la 
pression  du  gaz  de  la  cuvette,  lorsque  le  niveau  du  mercure  dans  celle-ci,  refoulé  par  la 
pression,  sera  di'scendu  au  point  d’afneurcr  l’e.vtrémité  inférieure  du  tube. 

On  suppose  que  l'air  et  le  gaz  ne  changent  pas  de  température,  et  que,  dans  letit 
compression,  ils  suivent  la  loi  de  Mariotte  (Co.xcoras  sÉséi.zi..  1849.) 

l’aoBLtat  94.  — Soient  d et  U'  les  dianictres  intérieurs  de  la  branche  ouverte  et 
delà  branche  fermée  d’un  manomètre  à air  comprimé,  v le  volume  de  l’air  contenu 
dans  la  branche  fermée,  U la  différence  des  niveaux  du  mercure  dans  les  deux  branches. 
Il  la  près  ion  atmosphérique.  Ou  demande  ce  qui  se  |»assera  si  l’on  ajoute  un  poids  p 
de  mercure  dans  la  branche,  ouverte. 

On  calculéia  numériquement  l’exemple  suivant  : d'  = l1”*'.2.  II=r7.o2.9 

/):_21.>»,4,  r=13“,28,  p 15l»',22. 

On  admettra  (siur  la  densité  du  mercure  4ô.6tl.  (Écoi.k  voriule,  1862.) 

l’noDLéxe  95.  — Le  récipient  d’une  machine  pneumatique  est  de  12  litre.s  ; il  cotitieiil 
de  l’air  à la  pression  normiUe.  La  capacité  de  chaque  corps  de  |>om|)e  est  égale  à 1 litre. 
Combien  faudra-il  de  coups  de  piston»  pour  amener  l'air  à la  pression  de  5 milli- 
mètres. [Paris.  4866.) 

PROBctiiE  96.  — La  lorce  élastique  de  l’air  contetiu  dans  le  récipient  d'une  machine 
pneumatique  est  originairement  0", 76,  après  4 coups  de  piston  elle  est  devenue  ü“,50 
Quel  est  le  rap|iort  de  la  capacité  du  corps  de  ponijK’  à celle  du  récipient? 

[Paris,  1865. 

Problèue  97.  — Connaissant  la  somme -des  capacités  du  récipient  d’une  machine 
pneumatique  et  du  canal  de  communication  de  ce  récipient  avec  les  corps  de  pompe 
déterminer  expérimentalement  par  le  jeu  même  de  la  machine  la  capacité  de  l’un  de^ 
corps  de  pompe. 

Probcème  98.  — lj  cloche  d’une  machine  pneumaliquc  renferme  3'",  17  d’air;  un 
tube  barométrique  recourbé  communiquant  d’une  part  avec  la  partie  supérieure  de 
cette  cloche  et  plongeant,  d’autre  part,  dans  un  bain  de  mercure,  marque  zéro  quand 
la  cloche  est  en  communication  avec  l’air;  un  ferme  la  cloche  et  on  fait  jouer  la  machine  : 
le  mercure  s’élève  daits  le  tube  à 0,65.  Un  baromètre  placé  dans  la  chambre  où  se  fait 
l'expérience  est  resté  à 0“,76  pendant  toute  sa  durée.  On  demande  combien  on  a retiré 
d’air  de  la  cloche  et  combien  il  en  reste  sous  la  cloche.  On  suppose  que  la  lempérature 
•lui  était  0“  n’a  pas  varié.  (Paris.  1855.1 

pROBiÈRE  99.  — La  capacité  du  corps  de  pompe  d'une  machine  de  compression  est 
les  6,915  de  la  capacité  du  récipient.  On  donne  quatre-vingt-quinze  coups  de  piston, 
quel  est  le  rapport  entre  la  densité  primitive  de  l’air  et  sa  densité  actuelle?  .4  quel 
volume  sera  réduit  le  volunie  d’air  de  l'éprouvette? 

Celte  éprouvette  plonge  dans  le  mercure,  elle  est  tellement  disposée  qu’à  mesure 
r|ue  marche  l’expérience,  le  tube  s'eiilonce  dans  le  bain  de  manière  que  le  niveau  est 
toujours  le  même  et  dans  le  tube  et  dans  le  bain.  Le  volume  primitif  de  l’air  de  l’éprou- 
vette est  de  109  parties  ; cette  éprouvette  est  parfaitimient  cylindrique. 

La  pression  extérieure  n’a  pas  changé  pendant  l’expérience.  Si  l’éprouvette  était  in- 
variablement üxe,  pourrait-on  calculer  la  hauteur  à laquelle  s’élèverait  le  mercure  dates 
le  tube  au-dessus  du  bain?  iCoscoims  gêvkral,  1842.) 

PaoBièM  109.  — lin  siphon  destiné  à tran-.va'ter  de  I eau  est  formé  par  un  tube  cylin- 
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driquevii  \erre  deux  liiis  recourbé  à angle  droit.  La  petite  branche  verticale  plonge 
dans  I cau  et  est  remplie  d’air  sous  la  pression  extérieure  ü“.76;  sa  hauteur  au-dessus 
du  nivea  I do  l’eau  est  de  0“,25;  la  partie  horizontale  du  siphon,  dont  la  longueur  est 
de  0”,12,  et  la  grande  branche  sont  remplies  d’eau.  On  demande  i|uellc  est  la  longueur 
mininium  que  doit  avoir  celle  grande  1 ranche,  pour  qu'en  débouchant  son  ouverture 
inféi-icure,  le  siphon  s'amorce  de  lui-même. 


SECTION  VI 

rUI.VCIfL  u'Ar.CIII.MÈl>E  APPLIQUÉ  AUX  OAZ.  — AÉRUsTATS. 


la;  mode  de  solution  <ie  ces  problèmes  est  tout  à fait  analogue  à celui  qui  déjà  été 
indiqué  pour  la  troisième  section.  Il  faut  toujours  écrire  que  lorsqu’un  corps  plongé 
dans  un  gaz  est  en  équilibre,  son  poids  absolu  est  le  même  que  celui  d’un  volume  du 
gaz  égal  au  volume  du  corps.  Ce  dernier  poids  doit  être  d’ailleurs  estimé,  en  tenant 
compte  des  conditions  actuelles  de  température  et  de  pression  où  se  trouve  le  fluide 
élastique,  (juand  il  s’agit  des  aérostats,  l’équation  du  problème  s’obtient  en  cxpriu.ant 
que  la  fora;  ascensionnelle  est  égale  à la  dilférence  entre  le  [loids  de  l’air  déplacé  fuir 
le  ballon  et  le  poids  total  du  ballon  et  de  ses  annexes.  (Voir§  161.) 

l’noBLèxR  lui.  — Pour  faire  équilibre  au  |ioids  d’uii  lingot  de  platine  placé  dans  le 
plateau  d’une  balance,  on  a placé  dans  l'autre  plateau  un  poids  de  27  grammes  en 
cuivre  jaune;  combien  aurait-il  fallu  eh  mettre,  si  cette  pesée  avait  été  faite  dans  le 
vide  ? On  sait  que  le  poids  spécifique  du  platine  est  22,  celui  du  cuivre  jaune  8,5, 
celui  de  Pair  à 0”  et  sous  la  pression  de  l)“,7ü  (conditions  de  température  et  de  pres- 
sion dans  lesquelles  on  opère)  est  0,0015.  [Paris,  1855.) 

Solulion.  — Soit  X le  poids  absolu  du  lingot,  ^sera  son  voluine  ; ~ x 0,0015  sera  le 


poids  du  volume  d’air  déplacé;  donc  la  pression  exercée  actnellenienl  par  le  lingot  sur 
le  plateau  de  la  balance  est  : 


/ . 0,0015  \ 

'(' — s-y 


de  iiiêine,  la  pression  effective  exercée  dans  Pau-  par  les  poids  gradués  sur  l’autre 
plateau  est  : 


Un  aura  doue 


0,0015  \ 
8.5  } ■ 


d'iiii 


,r( 


0,0015  / 0,0015  I 

•22'j“-  8,.5  ) 


X 


27 


/ (8,3  — 0.001.5)22  \ 
\ (22  — 0,0015)8,5  j 


= 26",997. 


Ainsi,  dans  le  vide,  il  eût  fallu  mettre  sur  le  plateau  delà  balance  20", 007,  en  adniel- 
lanl,  comme  exacts,  les  pfiids  spéciliquw  donnés  [xnir  le  cuivre  et  le  plaline. 


l’HOBLimK  102.  — On  veut  construire  un  aérostat  capalile  d ciilever  1 ,250  kilograinme.s 
avec  une  force  ascensionnelle  de  10  kilogrammes.  On  demande  quel  devra  être  son 
volume  : 

1”  Pour  le  cas  où  l’on  se  servirait  d'iiydrogène  pour  le  remplir; 

2“  Pour  le  cas  où  l’on  se  servirait,  à cet  pfTel.  de  gaz  d'éclaii-age,  d’une  densité 
de  0,408. 
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Un  négligera,  dans  lu  calcul,  le  volume  de  l'enveloppe  el  celui  de  la  nacelle. 

On  cherchera  de  plua,  dans  l’hypothèse  où  l'on  se  servirait  d'hydrogène,  comhien  il 
tout  employer  de  zinc  et  d’acide  sulfurique  pour  produire  ce  gaz. 

(CoSCOCBS  GèllÉBÀL,  1855.) 


üoliilioii.  — Soit  X le  volume  du  halluii  expi  imè  en  mètres  cubes;  1 mètre  cube  d'air 
sec  à 0*  et  sous  la  pression  0“,76  pèse  l‘‘*,293;  donc  1 mètre  cube  d’hydrogène  dans 
les  mêmes  conditions  pèse  l‘i‘,293  x 0,0695,  car  on  sait  que  la  densité  de  l'hydro- 
gène par  rapport  à l'air  est  0,1693.  Le  poids  d’hydrogène  contenu  dans  le  ballon  sera 
donc  .-ex  1,293  X 0,0693.  La  masse  totale  qui  s’élèvera  dans  l'air,  aura  donc  pour 
poids  : (X  X 1,293  X 0,0693  H-  1,230]  kilogrammes.  D’autre  part,  la  poussée  de  l’air 
.sera  x X 1,295.  La  force  ascensionnelle  sera  la  différence  entre  la  poussée  et  le  poids 
total.  On  aiu-a  donc  : 


d’où 


X X 1 ,295  — X X 1 ,293  X 0,0693  — 1250  = 10, 
1260 


1,293(1  — 0,0693) 


^=  1047 


5i  lu  ballon  est  gontlé  avec  le  gaz  de  l’éclairage  dont  la  densité  est  0,408,  connue 
le  poids  d’un  mètre  cube  de  ce  gaz  est  de  0''a,527,  on  aura  cette  fois,  pour  le  volume  y 
du  ballon  : 


1260 

® ~ 1,293(1—0,408)  ~ 


1643 


Le  poids  d’hydrogène  nécessaire  pour  remplir  le  ballon  est 


1047  X 1 ,293  x 0,0693  = 95“', 816. 


Coniine  l'équivalent  du  zinc  rapporté  à celui  de  l’hydrogène  t'ai  33,  il  faudra,  )>uur 
préparer  cet  hydrogène,  un  poids  z de  zinc  égal  à 

(93,810X55);  d’où  i=5095‘“,9. 

Enfin  l’équivalent  de  l’acide  sulfmàquc  monohydraté  étant  49,  le  jioids  u de  cet  acide 
qu’il  faudra  employer  sera  égal  à 

(95,816  x 49);  d’où  «=  4597  kil. 


l‘HouLKae  103.  — Un  morceau  d’or  pèse  5 kilogramnies  dans  le  vide,  un  demande  lu 
valeur  des  poids  apparents  qu’on  lui  trouverait  en  le  pesant  d’abord  dans  l’air,  puis 
dans  l'eau,  comme  si  on  voulait  en  déterminer  le  poids  spéciüque.  Un  admettra  que, 
dans  les  conditions  de  l’expérience,  le  poids  d’un  litre  d’air  est  1>',293,  celui  d’un  litre 
d’eau  est  1 kilogramme;  celui  d’un  litre  d’or  est  19‘'‘,5.  Enlin,  on  supposera  que  les 
|)oids  employés  sont  en  laiton,  de  poids  spécilique  8,4.  (Coacocas  géséual,  1855.) 

l’iiuGLKVE  loi.  — Un  demande  quelle  perte  de  poids  éprouvent,  par  le  seul  fait  de  lu 
pression  de  l’air,  lUO  kilogr.  de  bois  dont  le  poids  spécifique  rapporté  à l'eau  est  0,6.  Le 
litre  d'air,  dans  les  conditions  de  l’expérience,  pèse  1»'',295.  (Parta,  1867.) 

Fuoulêns  103.  — On  veut  avoir  150  grammes  de  mercure,  on  fait  la  pesée  dans  l’air  ; 
un  demande  quels  sont  les  poids  de  laiton  qu’il  faudra  placer  dans  le  plateau  de  la' 
balance  pour  obtenir  en  valeur  absolue  les  130  grammes  de  mercure.  La  pression,  le 
jour  de  l’expérience,  e.st  de  733  milliraèti-es.  Le  poids  spécifique  du  laiton  est  8,39, 
celui  du  mercure  13,596. 

PaoBLÈSE  106.  — b'n  corps  pèse  33*’,9  dans  le  vide  et  32»', 8 dans  l'hydrogène,  combien 
l>ésera-t-il  dans  l'acide  carbonique,  sachant  que  le  poids  spécifique  de  l’hydrogène  est 
0,0693  et  celui  de  l’acide  carbonique  1,329  .'  [Paris,  1865.) 

II.  38 
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l’RouLÎiiE  iü7.  — Une  boule  de  cire  et  une  boule  de  plutine  susiienducs  dans  l'air  aux 
deux  extrémités  du  fléau  d’une  balance,  se  font  équilibre.  Trouver  le  rapport  des  poids 
réels  de  cos  deux  boules?  Le  poids  s|>écifique  du  platine  = 22  ; celui  de  la  cire  — 0,96, 
et  celui  de  l’air  = 0.1KM3.  [Poitiers,  1859.) 

l’RusLéNE  108.  — Sous  le  récipient  d’une  machine  pneumatique  contenant  de  l'air  set 
il  0*  et  sous  la  pression  de  0",76,  on  place  un  fléau  de  balance  aux  eilrémités  duquel 
sunt  suspendus  deux  cubes.  L’un  a 3 centimètres  de  côté  et  pèse  2(i*',324  ; 1 autre  a 
3 centimètres  de  côté  et  pèse  26*' ,2597.  Par  suite  de  cette  inégalité  de  poids,  le 
fléau  n'est  iws  en  équilibre.  Un  fait  le  vide  dans  l’appareil  et  on  demande  quelle  pres- 
sion indiquera  l'éprouvette  de  la  machine  quand  l’équilibre  sera  rétabli.  On  suppose 
d'ailleuis  que  la  température  de  l'air  est  lestée  constante  et  que  les  deux  bras  du  fléau 
sont  d’égal  volume.  On  sait  de  plus  que  le  poids  d’un  litre  d’air  sec  à 0*  et  sous  la 
pression  de  0“,76  est  de  1>',293.  [Paris,  1858.) 

Phobcène  109.  — On  propose  de  construire  un  ballon  sphérique  qui,  plein  d’hydro- 
gène pur  et  sec  à la  température  0 et  à la  pression  0”,7fl,  se  trouve  en  équilibre  au 
raiUeu  de  l’air,  ne  tendant  ni  à monter  ni  à descendre.  On  suppose  l’air  à 0”  et  à la 
pression  de  0",7ü  et  l’on  sait  que,  dans  ces  circonstances,  il  pèse  1«',293  par  litre; 
on  sait  de  plus  que  la  densité  de  l'hydrogène  par  rapport  à l'air  est  0,(1093.  On  sait 
que  le  taffetas,  dont  le  ballon  doit  étrefait,  pèse  240  grammes  par  mètre  carré  ; il  s’agit 
de  calculer  le  diamètre  du  ballon,  pour  que  la  condition  du  problème  soit  satisfaite; 
011  néglige  la  différence  qui  existe  entre  le  volume  de  l’air  intérieur,  et  le  volume  de 
l'air  déplacé.  [Paris,  1857.) 

PaoBLÊaE  110.  — On  demande  quel  doit  être  le  rayon  d’iin  ballon  sphérique  formé 
d'un  taffetas  qui  pèse  250  grammes  le  mètre  carré,  jiour  que,  plein  d’hydrogène  à 
20*  et  à la  pression  de  0'*,73,  il  ait  une  force  ascensiomiellc  nulle.  lorsqu’il  se  trouve 
dans  l’air  sec  à la  même  température  et  à la  même  pression. 

Le  litre  d’air  à zéro  et  sous  la  pression  de  0“,76  pèse  l«',295,  et  le  poids  spécifique  de 
l’hydrogène  rapporté  à l’air  est  0,0;i93.  On  sait  d’ailleurs  que  le  coeflicient  de  dilatation 
des  gaz  est  0,00367.  (Coxcocas  cÉvésAC,  1838.) 

Problèiie  111.  — Un  ballon  est  fabriqué  avec  du  tafletas  qui  pèse  200  grammes  pai- 
mètre  carré.  Son  poids  est  île  80  kilogr.  Quelle  sera  la  force  ascensionnelle  de  ce  ballon, 
quand  il  sera  enlièrement  plein  d’hydrogène.  L’air  dans  lequel  il  i-st  plongé  est  à la 
température  de  0”  et  à la  pression  0'".700. 

La  densité  de  l’hydrogène  est  0,0692.  [Paris,  1867.) 


SECTION  VII 

blLATATlUX  UES  SÜLIIIKS,  DES  LIQUIDES  ET  DES  CAZ. 

Les  problèmes  sur  les  dilatations  se  résolvent  en  appliquant  les  formules  qui  ont  été 
données  dans  les  211  jnqu’au  246.  L’inconnue  du  problème  peut  être  le  volume 
du  corps  à une  certaine  température,  on  bien  la  température  elle-même  à laquelle  ce 
volume  atteint  une  certaine  valeur,  ou  bien  enlin  le  coefficient  de  dilatation  de  la  sul>- 
stancc.  Quelquelois,  la  quantité  que  l’on  veut  obtenir  est  la  densité  d’un  corps,  densité 
qui  dépend  de  la  température  dans  les  solides  et  dans  les  liquides,  et  on  outre  de  la 
pression  dans  les  gaz.  Dans  tous  les  cas,  on  applique  les  formules  générales  en  intro- 
duisant à la  place  des  lettres  qui  y sont  contenues,  soit  les  données  numériques  de  la 
question,  soit  d’autres  lettres  qui  représenteront  les  inconnues  dont  on  cherche  la 
Va  leur. 
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Quand  U s’a^ùi'a,  dans  un  prublùme,  d’un  liquide  qui  se  dilate  dans  un  vase  et  qu’il 
faudra  tenir  compte  de  la  variation  de  volume  du  vase,  on  évitera  toute  erreur,  en 
appliquant  le  principe  général  dont  nous  avons  souvent  tiré  parti  dans  l'étude  de  la 
chaleur  : U contenant  dilaté  nt  égal  au  contenu  dilaté. 

Quand  il  s’apii'a  d’estimer  le  poids  d’un  gaz  dont  on  connaît  le  volume  et  la  densité, 
un  pourra  multiplier  le  volume  exprimé  en  litres  par  le  poids  spécifique  du  gaz  rap- 
portéà  celui  de  l'eau,  et  alors  le  produit  représentera  le  poids  cherché  en  kilogrammes. 
Mais,  comme  on  rapporte  généralement  la  densité  des  gaz  à celle  de  l’air,  il  vaudra 
mieux,  pour  éviter  toute  erreur,  multiplier  cette  densité  par  le  poids  du  litre  d’air  sec 
dans  les  mêmes  conditions  de  température  et  de  pression  ; comme  ce  dernier  poids  est 
exprimé  eu  grammes,  le  pnxluit  du  nombre  de  litres  qui  représentera  le  volume  du  gaz, 
|iar  le  poids  du  litre  de  ce  gaz,  donnera,  en  grammes,  le  poids  cherché. 


l’aoBLéae  il  — Une  barre  de  métal  a 5 mètres  de  longueur,  à la  tempéi'aturc  de  l'i*. 
on  demande  ses  longuems  à 8»  et  à 40”. 


la;  coefficient  de  dilatation  est 


1 

1300‘ 


(Parie,  1858.) 


Solution.  — Si  l’on  désigne  par  /„  la  longueur  de  la  liarre  à O»,  on  aura  de  suite, 
il’après  les  règles  connues  : 

/ . ^ 

" ^ Jl’ 

13011 

d'où  I on  lire  1*.  Iju-  ‘lui  expriment  les  longueurs  à 8"  et  à tO" 


Imi  — â X 


1.3  iO 
131‘i 


= 3,00. 


On  prendrait,  avec  une  approximation  suffisante,  les  formules  plus  simples  que  nous 
avons  indiquées  § 241. 


= O X 


12'Jti 

13U0 


et  Ito  =-•  ô ^ 


40—12 

1300 


\ . 4328 

) îm 


l'noBLÈME  1 12  bit.  — Un  litre  d’air  pèse  1«',20  à 0“  et  sous  la  piession  de  70“”  ; on 
demande  ce  que  serait  le  poids  du  même  volume  de  gaz  à la  température  de  45"  et  à la 
pression  de  77‘“,  l.e  coefficient  de  dilatation  de  l’air  est  0,00366. 

Solution.  — La  masse  d'air  qui  à 0",  sous  la  jiression  de  76'",  occupait  un  litre 
occupera  I + 15  X 0,00366  à 15";  et  comme  les  volumes  sont  en  raison  inverse  des 
pressions,  ce  volume  deviendra  à la  pression  77"" 

(1  +15x0,00366  X 76 
77 

O’uu  autre  côté,  nous  savons  ipic  ce  volume  d’air  pèse  1«',29;  il  suffira  donc,  |«mi 
avoir  le  poids  d’un  litre  d’air  à 15"  et  stms  la  pression  77'“,  de  diviser  1",2U  par 

;1  + 15  X 0,00306)  X 76 
77  ’ 

ce  qui  donne  ]iuur  résultat  : 

1 2!)  X 77 

=l[r,24. 

1,0540  x 76 


Digilized  by  Google 


:,ao  PHOBLÈMtS. 

Ce  «lui  revieiil  en  déliuitive,  on  le  voit,  il  traduire  en  cliUii-ea  la  lormule  générale  {e 
([ue  nous  avons  démontrée  § 2W. 

l'aoiiÈae  1 13.  — On  demande  de  délerininei-  la  température  x d’un  bain  liquide 
dans  les  conditions  suivantes  : Un  thermomètre  à mercura  a son  réservoir  seulement 
plongé  dans  ce  bain,  tandis  que  sa  tige  est  entourée  d’eau  froide  dont  la  température  6 
est  connue.  Le  mercuie  du  thermomètre  indique,  par  la  position  de  1 extrémité  de  la 
colonne  sur  la  graduation,  une  température  T ; le  nombre  n des  degrés  qu’il  occupe 
dans  la  tige  se  trouve  à la  lempérature  6,  tandis  que  le  resm  de  la  masse  mei-curielle 
est  à la  température  x du  bain.  On  donne  le  coeflicient  de  dilatation  apparente  o du 
inei'cunî  dans  le  verre  employé- 

Solution.  — Prenons  pour  unité  de  volume,  le  volume  d une  des  divisions  de  la  tige  ; 
si  le  mercure  qui  remplit  ces  « divisions,  au  lieu  d’étre  à 6,  se  trouvait  à a,  c est-a-dirc 
si  le  thermomètre  tout  entier  était  plongé  dans  le  bain,  le  volume  "' 

mercui-e  s’accroîtrait  de  »é(i— 6),  en  prenant  la  formule  approximative  (i)  Il 

suffira  donc  d’ajouter  cet  accroissement  à T pour  avoir  la  température  cherchée,  ii 
aura  alors 

a;=sT  + «o  (Æ  — 6);  d’où  a:  = ^ • 


pHom.fc«E  Ht.  — Un  vase  de  verre  renferme  à U”  un  morceau  de  1er  du  poids  de 
ItX)  grammes,  et  en  outre  120  grammes  de  mercure.  Il  est  complètement  plein.  On 
chauffe  à 100",  et  on  demande  quel  est  le  poids  du  mercure  qui  sort.  ^ 

La  densité  du  fer  à 0"  est  ’I,78,  son  coefficient  de  dilatation  cubique  est 
la  densité  du  mercure  à 0"  est  13,39;  son  coefficient  de  dilatation  cubique  est 
Le  coelficicnt  de  dilatation  cubiiiue  du  verre  est 


Solution.  — Sous  allons  écrire  ipie  le  1er  dilaté,  plus  le  mercure  qui  reste  dans  le 
vase  de  verre,  quand  il  est  porté  lui-raème  à la  temiiéralure  de  100",.  représentent  un 
volume  toul  égal  à celui  du  vase  dilaté. 

Le  volume  du  fer  à 0"  est 


100  . . 
1,18  ’ “ 


100"  il  devient 


100 

1,18 


( * 282)' 


Le  volume  du  mercure  restant  dans  le  vase  est 


. 120 - X.  , 


à 0”  égal  à 


.59 


; a 


en  appelant  x le  poids  de  mercure  qui  est  sorti. 

Le  volume  du  vase  à 0"  est  égal  à la  somme  des  volumes  du  fer  et  du  mercure  iiui 

le  remplissaient  à 0",  ou 

lÜÜ  120  / 100  120  \ ^ 1 \ . 

ÎTiS  .15:59’  “ ■'  (l,18  13,59)  ( ^ 58l)  • 


on  aura  donc  1 égalité 


11  sortira  donc  à la  température  de  100“  nu  poids  de  mercure  égal  à 1*',9. 
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PiioBiiiiF.  113.  — Un  lubi>  dr  verre  fermé  par  im  boni  et  effilé  à l'antre,  tout  à fait 
semblable  pour  la  forme  cl  les  dimensions  au  réservoir  d’un  thermomètre  à poids,  esl 
plongé,  après  avoir  été,  an  préalable,  rempli  d'air  sec,  dans  une  enceinte  dont  on 
vent  déterminer  la  température.  Quand  il  s'est  mis  en  équilibre  de  température  aver 
le  milieu  qui  l'entoure,  on  ferme  à la  lampe  la  pointe  effliée,  et  on  note,  en  même 
temps,  la  hauteur  barométrique  H.  Puis,  on  le  dispose  verticalement,  au-dessus  d’un 
bain  de  mercure,  la  pointe  plongeant  dans  le  bain;  on  casse  celle-ci  avec  des  pinces, 
de  manière  à éviter  toute  rentrée  d’air,  et  après  avoir  enveloppé  le  tube  de  glace  fon- 
dante. on  mesure  au  catliétométre  la  hauteur  A du  mercure  soulevé  dans  le  tube.  Enfin . 
on  ferme  la  pointe  avec  la  cire,  on  relève  le  tube  pour  évaluer  le  poids  du  mercure 
qui  y est  entré.  — Soit  p ce  poids;  on  a d'avance  mesuré  le  poids  P du  mercure  qui  à 
0°  le  remplit  complètement;  on  demande  de  déduire  de  ces  données  et  de  la  connais- 
sance des  coefficients  de  dilatation  de  l'air  et  du  verre  a et  K,  la  température  de  l'en- 
ceinte. 

SolHlim.  — Ije  volume  d'air  resté  dans  l'appareil  chauffé  à x-  est.  lorsfju’ou  ramène 
cet  air  à 0*  et  è la  pression  (H  — A'  : 

P — P. 

«0  ’ 

Do  étant  la  densité  du  mereure  à (>•,  cette  même  masse  d'air  a dû  prendre  à x°  et 
sous  la  pression  H,  le  volume . 

à celte  même  température,  le  volume  du  contenant  était  devenu  : 
ou  aura  donc  . 

(P  -p)  (1  -I-  .X)  = P (1  -I-  K.r)  ; 

d'm'i.on  déduira  la  valeur  de  .r. 

Un  procédé  de  ce  genre  a été  effectivement  employé  par  Didong  fponr  mesurer  des 
températures  élevées. 

PaoBi.fMF.  116.—  Le  coefficient  de  la  dilatation  linéaire  du  platine  est  . ; on 

lloluO 

demande  quelle  est  à lOO»  la  longueur  d'une  barre  de  platine  dont  la  longueur  à 10»  est 
.">  mètres.  (Pana,  1867.) 

PaoBLèar  117.  — Iji  longueur  d’une  barre  de  cuivre  rouge  à 25»  est  de  2*,315.  On 
ilemande  quelle  devra  être  la  longueur  d une  baire  de  fer  à 0»,  pour  qu’à  60»,  la  lon- 
c-ueur  de  chaque  barre  soit  devenue  la  même? 

IToefûcient  de  dilatation  du  fer  =0,0000192.  Coefficient  de  dilatation  du  cuivre 
= O.OOOW  73.  (Aat/ci/,  1 8.57 .) 

pRoniàvF  118.  — Ou  suppose  une  barre  métallique  de  ."  mètres  de  longueur,  avant 

pour  coefficient  de  dilatation  i une  autre  barre  de  5 mètres  d'un  autre  métal  se 

dilate  autant  que  la  première  pour  la  même  élévation  de  teuipi''rature;  quel  esl  le  roef- 
licienl  de  dilatation  de  ce  métal?  (.V/incg,  18.58.) 

PaoBLèae  110.  — Une  Imrre  métallique  longue  de  5 mètres,  à la  température  de  0»,  esl 
liirmée  de  deux  règles,  l’une  de  cuivre,  l’autre  de  platine,  mises  lioiit  à bout  à la  suite 
l'une  de  l’autre.  A 110»,  la  longueur  totale  de  la  règle  est  ê,fl0iô.  On  demande  quelle  est 
.à  0"  la  longueur  de  la  règle  de  cuivre  et  celle  de  la  règle  de  platine.  (Perf*.  1865.  ) 
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Iæ  coefficient  de  dilatation  linéaire  du  platine  est  0,0000088;  cdui  du  cuivre 
0,00000171.  [Paris,  1865.) 

Problèie  120.  — fine  règle  de  Borda  est  composée  de  deux  règles;  l'une  de  platine 
divisée  en  millimètres  à 0*,  a une  longueur  de  1“,5475,  et  l’autre  de  cuivre  a une  lon- 
gueur de  1“,4533  à 0".  On  demande  : 1*  la  longueur  de  la  règle  de  platine  et  de  celle 
de  cuivre  à 20*  ; 

2“  A quelle  division  de  la  règle  de  platine  le  bout  de  la  règle  de  cuivre  s’arrêtera, 
lorsque  le  système  sera  porté  à cotte  température  de  20°.  [Paris,  1866.) 

PaoBLËxE  121.  — fin  pendule  se  compose  d’une  tige  de  platine  d’une  longueur  / à 0°. 
Sur  un  renflement  de  la  partie  inférievire  de  la  lige,  s’appuie  une  lentille  de  zinc.  Quel 
doit  être  à 0°  le  diamètre  de  la  lentille,  pour  que  son  centre  reste  toujours  è la  même 
distance  du  point  de  suspension,  quelle  que  soit  la  température.  Coefficient  de  dilatation 
du  platine,  0,0000088;  coefficient  de  dilatation  du  zinc,  0,0000294. 

PaoBLèiiF  122.  — On  a un  carré  de  3 mètres  à 0°;  on  porte  sa  température  à 64°;  cal- 
culer ce  que  devient  sa  surface  en  sachant  que  le  coefficient  de  dilatation  linéaire  du 
1er  est  de  0,0000122.  [Paris,  18.55.) 

PROBLèBe  122  bis. — Quel  est  à 20°  le  volumede  1 kilogramme  de  platine,  et  quelle  perte 
de  poids  éprouve-t-il  par  son  immersion  dans  l’air,  en  supposant  la  pression  égale  à 7.52. 

I.e  poids  d’un  litre  d’air  normal  est  1,293. 

la  densité  du  plaline  à zéro  est  22.. 

l.e  coefficient  de  dilatation  linéairedece  métal  est  [Paris,  1865.) 


PnoBLin  123. — fine  barre  de  fer  de  4™"“!  de  section,  s’allonge  de  , - ^ de  sa  Ion- 

ol  «UU 

gueur  quand  elle  est  tirée  par  un  poids  de  1 kilogramme.  Quel  poids  faudrait-il  em- 
ployer pour  faire  qu'une  barre  du  même  métal  ayant  de  seclion  ne  change&t  pas 
de  longueur,  lors(pie  la  température  varie  depuis  20"  jusqu’à  0”?  Le  coefficient  de  dila- 
tation du  fer  étant  0,000012204. 

PanBLèBF.  124.  — l.e  poids  spécifique  du  cuivre  est  0,88,  son  coefficient  de  dilatation 

linéaire  est  25^22.  On  demande  quelle  sera  à 30°  la  longueur  d’un  paquet  de  fil  de  ce 

métal  pesant  15  kilogrsunmes  et  ayant  à 10°  une  section  de  4 millimètres  canès. 

[Paris,  1867.) 

ProblIhe  125.  — Le  poids  spécifique  du  cuivre  à 0°,  est  8,878;  le  coefficient  de 

dilatation  cubique  de  ce  métal  est  poids  spécifique  de  l’eau  à 15'  est  0,991  ; 

ceci  posé,  on  demande  quelle  perte  de  poids  éprouvera,  par  son  immersion  dans  l'eau 
à 15°,  ntl  morceau  de  cuivre  du  poids  de  496  grammes.  [Paris,  1858.) 

pHOBLÈiiE  126.  — Deux  vases  communiquants  renferment  deux  liquides  : dans 
l’une  des  branches  est  de  l’rau  qui  s’y  élève  à la  hauteur  de  l'”,55  ; dans  l'autre  branche, 
se  trouve  un  liquide  dont  la  hauteur  est  de  3", 17.  Ces  deux  colonnes  liquides  se  font 
équilibre  et  sont  à la  température  de  10».  On  demande  de  trouver  la  densité  du  deuxième 
liquide;  on  demande,  en  outre,  à quelle  hauteur  sVdèverait  ce  liquide,  si  ou  portait  sa 
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tfimprraturp  à "23“.  on  lai!^<ianl  ooltodo  Toaii  à 10*.  On  suppose  qu'il  ail  un  coeflicienl 
lie  dilatation  égal  à {Paris,  1854.1 


PaoBLéaE  127.  — Un  baroiuèlre  a été  observé  à deux  époques  différentes  et  a donné 
0“.770  à la  température  de  25",  et  0".760  à 5*.  On  demande  le  rapport  entre  les  deux 

I 

hauteurs  corrigées,  le  enefficient  de  diliit.ntion  du  mercure  e.st  rrê^-  {Paris,  1867.1 


PaoBLÈae  128.  — Un  vase  ayant  la  forme  d'un  cOne  dont  le  sommet  est  à la  partie 
inférieure  et  dont  l’axe  est  vertical,  contient  du  mercure  dont  la  hauteur  est  de 
1.5  millimètres  à 5".  On  demande  à quelle  température  doit  être  porté  le  système  pour 
que  la  hauteur  du  liquide  dans  le  vase  augmente  de  fl"“,15.  On  donne  le  coefficient 

4 

de  dilatation  absolue  du  mercure 

PaoELKHE  129.  — Un  tube  cylindrique  en  verre,  de  2 centimètres  de  rayon,  contient 
une  colonne  de  mercure  de  150  millimètres  à la  température  de  20°,  l’air  atmosphérique, 
dont  la  pression  est  7.52  millimètres,  et  cette  colonne  de  mercure  exercent  sur  la  base 
du  tube  une  pression.  On  demande  de  l’évaluer  en  kilogrammes.  [Paris,  1865.) 

PaoBi.tBE  150. — tin  tube  cylindrique  ea*  verre,  ouvert  par  un  bout  et  fermé  par 
l’autre,  est  en  partie  rempli  par  du  mercuie  à 0”.  dans  une  étendue  de  95  centimètres. 
I.a  longueur  du  tube  est  de  1 mètre.  A quelle  tempi'rature  faudra-t-il  porter  à la  foi^ 
le  tube  et  le  mercure,  pour  que  ce  liquide  remplisse  toute  la  capacité  intérieure? 

On  prendra  pour  le  coefficient  de  dilatation  cubique  du  verre,  0,000026,  et  [lour  celui 
du  mercure,  0,00018.  [Toulouse,  1856.) 


PaoBièae  131 , — Un  vase  de  verre  ayant  la  forme  d’un  cylindre  droit  à base  circnlaii-e 
renferme  une  certaine  quantité  de  mercure  qui  à 0“  s’élève  en 
EF  à 2 décimètres  au-dessus  de  la  base  IlC  {fig.  798).  On  chauffe 
le  tout  h 100*.  Quelle  sera  à cette  tempi’-ralure  la  distance  comprise 
entre  la  base  ÜC  et  le  niveau  E'F'  du  mercure. 

I.e  coefficient  de  dilatation  cubique  du  verre  est  ; celui  du 

1 

mercure 

5550 

[Paris,  1865.) 

Problèbe  152.  — Un  tube  cylindrique  en  verre,  de  12  centimètres 
de  longueur  à 20",  contient  exactement  4 grammes  de  mercure  à cette  température 
tin  demande  quel  est  son  diamètre  à zéro.  l.e  coefficient  de  dilatation  cubique  du 

1 . ..  1 

mercure  est  celui  du  verre 

55.»0  .>8700 

I.a  densité  du  mercure  à 0"  est  13,59.  [Paris,  1867.) 


A D 


Fig.  lO». 


Problèbe  lôô.  — Un  ballon  de  veire  contient,  A ()•,  5 kilogrammes  de  mercure  et  se 
trouve  complètement  rempli  par  ce  métal;  on  le  chauffe  à 10O";on  demande  quel 
poids  de  mercure  en  sort.  Le  coeflicienl  de  ililalation  cubique  du  verre  est  de 


.58700 


; le  coefficient  de 


dilatation  cubique  du  mercure  est  de  j:  ; le  poids  spt'ci- 


liquedii  mercure  A 0"  est  de  I5,.59. 


[Paris,  1866.' 
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ProbUiie  13t.  — On  a deuï  thermomètres  à mercure  construil.s  avec  le  même  ■verre; 
l’un  a une  boule  dont  le  diamètre  intérieur  est  7”” ,5  et  un  tube  dont  le  diamètre 
intérieur  est  2*”, 5,  l’autre  a une  bou  e de  6““,2  et  un  tube  de  1““.3  de  diamètre 
intérieur  ; on  demande  quel  est  le  rapport  de  longueur  d'un  degré  dans  les  dem 
thermomètres.  (Parit.  1855.) 

PaoatlME  135.  — Un  réservoir  de  250"  de  rapacité  à fl",  se  trouve  soudé  à un  tube 
divisé  en  parties  égales  de  la  contenance  de  2 millimétrés  cubes.  A 0",  le  réservoir  est 
plein  de  mercure,  ainsi  que  les  cinquante  premières  divisions  de  la  tige. 

On  demande  quel  sera  è 20"  le  nombre  total  des  divisions  de  la  tige  remplies  par  le 
mercure. 

Coefficient  de  dilabation  cul)ique  du  mercure, 

(Coscoi  Rs  GéaéasL.  1855.) 

PnoBi.èae  136.  — Un  tulie  capillaire  en  verre  est  divisé  en  parties  d'égale  capacité; 
chaque  division  à 0"  correspond  à un  volume  de  0““'",012.  On  veut  souffler  à l'extré- 
mité de  ce  tube  un  réser-oir  cylindrique  de  3 centimètres  de  hauteur  pour  en  faire 
un  thermomètre  à mercure,  et  l’on  demande  quel  doit  être  le  diamètre  intérieur  de  ce 
réservoir  pour  que  le  degré  centigrade  corresponde  à 10  divisions  du  tube.  On  donne 

le  coefficient  de  dilatation  apparente  du  mercure  dans  le  verre 


PaoBLèae  157.  — Dans  un  tube  cylindrique,  divisé  en  parties  d’égal  volume,  une 
cfdonne  de  mercure  occupe  247  divisions  à.  0*.  On  demande  le  nombre  de  divisions 
occupées  à 1 iO".  Coefficient  de  dilatation  du  mercure,  0,00fll8;  coelficient  de  dilatation 
linéaire  du  verre,  0,000007, 


PnoaLinr  138.  — Un  tube  de  verre  creux,  cylindrique,  est  divisé  en  100  parties  de 
longueurs  égales.  11  est  lesté  avec  du  mercure,  de  façon  à ce  que  dans  l’eau  à 10"  il 
s’enfonce  jusqu’à  la  50"  division.  On  demande  quel  sera  sur  l'échelle  la  position  du 
point  d’affleurement  dans  l’eau  à 50".  Le  coefficient  de  dilatation  cubique  du  verre  est 

58700  volumes  occupés  par  un  même  poids  d eau  à 10“  et  à .50"  sont  enlrt* 
eux  comme  1,000268  et  0,01205.  (Coxeouas  r.éséaAL,  1806. 


PRODLÈXE 139.  — On  demande  quel  accroissement  de  volume  prend  en  s’éloCanl  à 25". 
sans  changement  de  pression,  une  quantité  d'air  qui  occupe  8 litres  à la  température 
de  10". 

Le  coefficient  de  dilatalion  de  l’air  est  0,00367,  iPari».  1867.) 


PaoBièar,  110.  — Un  ballon  de  verre  primitivement  plein  d’air  sec  à 0"  et  sous  la 
pression  de0".76,  est  chauffé  à 100",  il  s’échappe  1 gramme  de  gai  et  lapres.sion  ne 
change  pas.  On  demande  quel  était  le  volume  du  ballon  à 0"  et  quel  poids  de  gaz  il  ren- 
fermait. ]£  poids  du  litre  d’air  sec  à 0"  et  sous  la  pression  de  0”,76  égale  1".293  ; le 


coefficient  de  dilatation  cubique  du  ’ *•’  coefficient  de  dilatation  cu- 


bique de  l’air  est  0,00367. 


(Partit.  1866.) 


PaoBLèas  141.  — Un  ballon  de  5 litres  à la  tempt'ratnre  de  0"a  été  rempli  d’acide 
rarbonique  à la  tempéralure  de  0"  et  à la  pression  de  0-.76;  on  le  chauffe  à 100*  après 
1 avoir  ouvert  pour  permettre  la  sortie  du  gai.  A ce  moment,  la  prèssion  extérieure  est 
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0“.7.').  On  ilemande  quel  poids  d’acide  carbonique  sortira  du  ballon.  I,e  coefficient  de 

dilatation  du  paz  est  0,000(17,  celui  de  dilatalinn  cubique  du  verre  , J!  ; le 

3o7ÜO 

poids  d'un  litre  d'air  à 0*  et  sous  la  pression  de  0“,76  est  1«%295;  la  densité  de  l’acide 
carbonique  rapportée  It  celle  de  l’air  est  1 ,526.  {Paris,  1866.) 

PiioBLK«E  142.  — On  demande  quelle  différence  il  y a entre  le  poids  de  1 litre  d’acide 
carbonique  sec  à 1('0°  et  sous  la  pression  1“,76,  et  celui  de  1 litre  d'air  sec  à 10«  et 
sous  la  pression  6“,75. 

Le  poids  d’un  litre  d’air  sec  à 0”  et  sous  la  pression  0“,76  estl''.29ô.  Le  coefficient 
de  dilatation  du  gaz  sera  pris  égal  à 0,00567.  La  densité  de  l’acide  carimnique  estimée 
par  rapport  à celle  de  l'air  prise  pour  unité  est  1,52.  [Paris,  1866.) 

PaoBLÈMc  145.  — Deuï  ballons  sphériques  en  verre  se  font  équilibre  dans  les  plateaux 
d’une  balance  bien  juste.  La  température  est  zéro,  et  la  pression  atmosphérique  est 
0,70.  Le  diamètre  de  l’un  de  ces  ballons  est  0”,34,  celui  de  l’autre  0”,18;  la  tempéra- 
ture devient  50- et  la  pression  atmosphérique  devient  0”, 74. 

On  demande  si  l'équilibre  subsistera  encore  : dans  le  cas  où  il  .•serait  troublé  quel 
poids  faudra-t-il  pour  le  rétablir,  et  dans  quel  plateau  faudra-t-il  faire  agir  ce  poids? 
Les  ballons  sont  et  restent  fenné's,  de  sorte  qu'il  ne  peul  survenir  aucune  variation  dans 
le  poids  de  gaz  qu’ils  renferment . (Paris,  1865.) 

PnoBLÈiiE  144. — Un  vase  de  verre  que  l'on  peut  ouvrir  ou  fermer  à volonté,  à l'aide 
d’un  robinet,  est  rempli  d'air  sec  à 0’  sous  la  pression  de  0“  .750.  Il  est  plongé  dans 
une  atmosphère  d’acide  carbonique  possédant  la  même  pression.  On  porte  le  vase  à 
100”,  on  ouvre  le  robinet  pour  que  l'air  puisse  s’échapper  en  partie,  on  ferme,  on  fait 
redescendre  la  température  du  ballon  à 0"  et  on  ouvre  le  robinet,  le  ballon  étant 
plongé  dans  l’atmosplière  d’acide  carbonique.  Une  certaine  portion  de  ce  dernier  gaz 
pénétrera  dans  le  ballon.  On  reproduit  une  seconde  fois  les  mêmes  opérations,  et  on 
demande  de  calculer  la  quantité  d’acide  carbonique  qui  a pénétré  dans  le  ballon.  On 
donne  le  coefficient  de  dilatation  du  verre  0,00002.'i8  et  celui  du  gaz  0,00571 . 

Pboblèhe  145. — A Paris,  la  pression  atmosphérique  a varié  de  tl", 715  à 0". 781,  et 
la  température  de  -1-19°  à -h  56°.  On  demande,  d’après  cela,  quelle  serait  la  variation 
possible  du  poids  apparent  de  1 kilogramme  en  laiton,  le  rapport  de  la  densité  normale 
de  l’air  à la  densité  du  laiton  étant  0,000514.  (Coscoras  gésébzi.,  1867.) 

PaoBLÈnE  146.  — On  a enfermé  un  baromètre  dans  un  large  tube  plein  d'air  qu’on  a 
ensuite  fermé  à la  lampe.  I a température  de  ce  tube  et  du  baromètre,  au  moment  de 
la  fermeture  du  tube,  était  de  15°;  la  hauteur  du  baromètre  était,  en  ce  moment,  de 
0”,76.  On  demande  à 0,0001  près,  à quelle  hauteur  le  mercure  s’élèvera  dans  le  ba- 
romètre, quand  la  température  de  cet  air  et  du  baromètre  sera  portée  à 30-.  On  prendra 

i 

pour  coefficient  de  dilatation  absolue  du  mercure  6l  ponr  celui  de  l’air  , 

0,00366.  On  négligera  la  dilatation  du  verre.  i Paris,  1865.) 

PaoBLènE  147.  — On  a deux  baromètres  A et  B qui  marquent  tous  les  deux  une 
pression  de  0“,76.  le  thermomètre  centigrade  marquant  15'.  Dans  le  baromètre  A on 
ititroduit  une  quantité  d'air  qui  réduit  la  hauteur  du  mercure  à 0'°.70.  Cet  air  occupe 
un  volume  correspondant  à U*,14,  le  tube  du  baromètre  ayant  0,84  de  hauteur.  La  près  ■ 
sion  barométrique  et  la  température  viennent  à varier  ; le  baromètre  B marque  0“,745 
et  le  thermomètre  25°.  Quel  est  alors  l’espace  qu’occupera  l’air  du  baromètre  A? 

(Coaconas  GéaéaAL.  1811) 
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PnoBLÈnE  148.  — Un  thermomètre  différentiel  est  formé  par  deux  boules  sphériques 
de  même  rayon  A et  B,  dont  on  néglige  la  dilatation;  elles  sont  réunies  par  un  tube 
de  communication  deux  fois^recourhé  à angle  droit,  comme  dans  le  thermomètre  de 
lÆslic.  La  boule  A est  remplie  de  çaz  à la  pression  de  0”,15,  la  boule  B est  à inoilié 
remplie  du  même  gaz  ; et  l'autre  moitié  de  la  capacité  de  celte  boule,  ainsi  que  le  tulK' 
de  communication,  sont  occupés  par  le  mercure;  ceci  a lieu  quand  la  température  est 
de  part  et  d’autre  égale  à 0".  On  établit  ensuite,  entre  les  deux  boules,  une  différence 
de  température  telle  que  le  mercure  que  conicnait  l’une  d'elles  soit  juissé  enlièremeni 
dans  l’autre.  On  demande  quelle  sera  la  valeur  de  cette  <lifférence.  sachant  que  le 
rayon  de  chaque  sphère  est  de  8 millimètres. 

PaoBLÈas  149. — Les  expériences  faites  pour  déterminer  le  poids  spécifique  du  mercure 
ont  été  exécutées  parM.  Begnault,  au  moyen  de  la  méthode  du  flacon.  Le  flacon  était 
rempli  à 0*  successivement  d’eau  et  de  mercure  ; mais  les  pesées  s'exécutaient  à la 
température  ordinaire  : ce  qui  est  indispensable  pour  éviter  les  courants  d’air  et  les 
précipitations  de  vapeur  d’eau.  Les  résultats  ont  été  les  suivants  ; 

Poids  apparent  du  mercure  dans  l’air  515«f',61ô,  les  pesées  étant  faites  à et 
sous  la  pression  754*“, OO. 

Poids  apparent  de  l'eau  dans  l’air,  2ôl",888,  les  pesées  étant  faileè  à 18*  6 et  sous 
la  pression  755““, (M.  On  sait  d'ailleurs  que  le  poids  spécifique  de  l’eau  à 0”  est 
0.909881. 

Ouel  est  le  poids  spécifique  du  mercure? 


SECTION  VIII 

nKItSlTK  DES  GAZ. 


Les  problèmes  concernant  les  densités  des  gaz  se  résolvent  comme  ceux  de  la 
septième  section  en  appliquant  les  mêmes  formules.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  le  mot 
densité  a ici  une  signification  particulière  : c’est  le  rappdrt  des  poids  de  volumes  égaux 
du  gaz  considéré  et  de -l’air,  dans  les  mêmes  conditions  de  température  et  de  pres- 
sion (§  296’. 


PaoBLÊae  150. — Dix  litres  d’un  certain  gaz  à 27“,  sous  la  pression  0”,684  pèsent 
10", 15,  quelle  est  la  densité  de  ce  gaz;  et,  d’après  la  densité,  quel  peut  être  le  gaz? 
I litre  d’air  à 0"  et  sons  la  pression  IP,7ti  pèse  l'',295.  Le  coefficient  de  dilatation  du 

gaz  est  {Poiliers,  1800.' 


Solution-  — Il  faut  chercher  ce  que  pèseraient  10  litres  du  gaz  en  question  à 0*  et 
.sous  la  pression  0,76,  le  quotient  de  ce  poids  par  12«'.95,  poids  de  10  litres  d’air  dans 
les  mêmes  conditions,  sera  la  densité  cherchée.  Soit  x le  poid.s  de  10  litres  du  gaz  à 
0*  et  3 la  pression  0“,7fl.  On  aura  en  appliquant  la  formule  (e)  126.5)  : 


a:  = 10,15;«;(l  + ^)  = 19",72. 


la  densité  cherchée  sera  donc  égale  à 


19,72 

12,95 


= 1,520. 


Le  gaz  en  question  est  l'aciiie  carbonique  on  le  protoxyde  d’azote. 
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l’HOBLÈME  IM.  — Trouver  le  poids  de  10  litres  d'acide  carlaiiiique  à 20“  et  sous  la 
pression  de  3 almosplières.  [Paris,  1866.) 

Problème  132.  — A quelle  température  faut-il  porter  de  l’acide  carbonique  pour  que 
sous  la  pression  de  5", 50  le  litre  de  ce  sas  p^e  0'',7.  La  densité  de  l’acide  carbonique 
prise  par  rapport  à l’air  est  1,5.  [Paris,  1866.) 

Problème  153.  — Un  ballon  renferme  de  l’air  sec  à 10“,  et  sous  la  pression  de 
756"""  ; le  poids  de  cet  air  est  6'', 32,  on  demande  quel  serait  le  poids  d’acide  carbo- 
nique qui  remplirait  le  môme  ballon  & la  température  de  0*  et  sous  la  pression 
760""".  On  donne  la  densité  de  l’acide  carbonique,  1,526;  le  coefficient  de  dilatation 
1 1 

cubique  du  verre  d"  gaz  [Paris,  18.50.) 

Problème  154.  — Cinq  litres  d’un  gaz  analogue  par  ses  propriétés  physiques  à l’air 
atmosphérique,  pèsent  7'“, .520  à la  température  de  15",2  et  à la  pression  de  O", 745  ; on 
demande  : 1*  combien  5 litres  de  ce  gaz  pèseraient  à la  température  de  0‘  et  à la  pression 
de  0,76;  2*  à la  température  de  25",4  et  5 la  pression  de  0,65.  Le  coefficient  de  dila- 
tation de  ce  gaz  [Paris.  1858.) 

Problème  155.  — Une  sphère  solide  dont  le  rayon  est  0“,6  pèse  5*",640  dans  l’air 
sec  à 30”,  sous  la  pression  de  0“.780  ; quel  serait  le  poids  de  cette  sphère  dans  le 
vide? 

Le  poids  du  litre  d’air  sec,  à 0“,  sous  la  pression  de  0“,760,  est  de  1",5. 

On  ne  tiendra  pas  compte  de  la  variation  de  volume  de  la  sphère  par  le  changement 
de  température.  [Natusy,  18.55.) 

Problème  156. — Dans  quelle  proportion  en  volume  faut-il  mêler  l’air  .à  l’acide  carbo- 
nique pour  que  le  litre  du  mélange  pèse  1«',4  à 20”  et  sous  la  pression  0"',74.  U litre 
d’air  à 0”  et  sous  la  pression  0“,76  pèse  1,203.  La  densité  de  l’acide  carbonique  a pour 
expression  1 ,5  quand  on  pren'd  pour  unité  celle  de  l’air  dans  les  mêmes  conditions- 
Le  coefficient  de  dilatation  îles  gaz  est  0,00367.  [Paris,  1866.) 

Problème  157.  — Un  ballon  de  5 litres,  à 0”,  a été  rempli  d’acide  carbonique  à cette 
température  et  à la  pression  de  Ü“,76.  On  le  chauffe  à 100",  après  l’avoir  ouvert  pour 
permettre  la  sortie  du  gaz.  A ce  moment,  la  pression  extérieure  est  0",75.  On  demande 
quel  poids  d’acide  carbonique  sortira  du  ballon. 

’ Coefficient  de  dilatation  de  l’acide  carbonique,  0,00567  ; coeflicienl  de  dilatation 

cubique  du  verre,  gjqîjÿ  > po><is  d’un  litre  d’air  è 0”  et  0”,76,  1«'.203  ; densité  de 
l’acide  carbonique  par  rapport  à l'air,  1,5.  [Paris,  '1866.) 

Problème  158.  — Un  ballon  de  verre  plein  d'air  à 0'  est  porté  à la  température  de 
1.52*  ; on  ouvre  le  robinet  du  ballon,  il  sort  un  certain  poids  d’air.  Le  même  ballon  plein 
d’acide  carbonique  à 0*  est  porté  à une  température  telle  qu’il  s'en  échappe  un  poids 
d’acide  carbonique  égal  au  poids  d’air  sorti.  Quelle  est  cette  température?  La  pression 
extérieure  est  demeurée  la  même,  et,  dans  les  deux  cas,  le  robinet  n’a  été  formé  que 
lorsque  l’équilibre  existait  entre  le  gaz  intérieur  et  l’air  ambiant. 

On  donne  la  densité  de  l’acide  carbonique  rapportée  à I air.  1 ..526.  le  coefficient  de 

1 I 

dilatation  du  verre  et  celui  du  gaz 
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PROBI.ÈMES. 

pRuBitxK  159.  — Oii  a pesé  successivement  dans  le  même  Ijalloii  deux  gaz  : le  premier 
gaz  pesait  1»',5t3,  le  second  1«',789,  la  température  de  la  première  pesée  était  18*5, 
celle  de  la  seconde  était  n"8.  On  demande  le  rapport  entre  la  densité  du  premier  gaz 
et  celle  du  second  ; on  prendra  0,00ô()(f  pour  le  coefficient  de  dilatation  des  dettx 
gaz.  [Pari»,  48.581. 

PaoBièHE  460.  — La  densité,  du  l.romhydrate  d’amylène  est  égale  à 5,25,  celle  de 
l'acide  bromhydrique  à 2,730  ; celle  de  l’amylène  à 2,58.  On  chauffe  du  bromhydrato 
d’amylène  à la  température  de  256”, 5.  On  trouve  que  la  densité  du  gaz  est  3,83.  On 
demande  si  le  brombydrate  d'amylène  s'est  décomposé,  et  dans  quelles  proportions. 

(M.  Saixte-Ci-aibe  Deville,  Mémoire  mir  la  (lisiociation.) 

PaoaLèxE  464  — Les  opérations  faites  par  M.  Régnault  pour  obtenir  le  poids  spéci- 
fique de  l’acide  carbonique  ont  donné  les  résultats  suivants,  que  nous  copions  textuel- 
lement : 

Pour  l’air  : 

Rallon  plein  d’air  dans  la  glace.  Hauteur  du  baromètre  réduite  I 
à 0 degré,  au  moment  de  la  fermeture  du  robinet . . . . | 

Poids  ajouté  au  ballon 

Rallon  vide  dans  la  glace.  Force  élastique  de  l’air  resté  dans  ( 
le  ballon  au  moment  de  la  fermeture  du  robinet ) 

Poids  ajouté  au  ballon . 

Pour  V acide  carhonigiie. 

Rallon  plein . j 

Rallon  vide j 

On  demande  quelle  est  la  densité  de  l'acide  edrbonique. 

PsoELèvE  ICI  bis.  — A la  suite  de  l’expérience  précédente,  M.  Régnault  a chauffé  à 
99”,85  le  ballon  plein  d’acide  carbonique  sous  la  pression  de  755”“, 68;  il  en  est  sorti 
un  poids  de  gaz  égal  à n«',247.  On  demande  de  combiner  ces  résultats  avec  ceux  de 
l'expérience  qui  précède,  pour  trouver  la  valeur  du  coefficient  de  dilatation  de  l’acide 
carbonique, 

PaoBLixE  162.  — Dans  une  autre  série  d’expériences,  M.  Régnault,  en  opérant  à La 
température  de  l’eau  bouillante,  a trouvé  : 

Rallon  rempli  de  gaz  acide  carbonique  dans  l’eau  bouillant  1 1L=  760““.3t 

à la  température  100”,04  et  sous  la  pression  IL f I”  = .V',901 

Rallon  dans  l’eau  bouillant  à 99”  92,  le  gaz  ayant  une  force  ) F.  = 343"",08 

élastique  F« j P = 43»',740.5 

Rallon  vide  dans  l'eau  bouillant  enpore  à 99”  97,  le  gaz  1 h = 4““,69 
ayant  La  force  élastique  h ( P — 20*',091 

On  demande  de  vérifier  si.  à la  température  de  l’eau  bouillante,  l'acide  carbonique 
suit  la  loi  de  Mariotte. 

PnoBLéxE  463.  — Un  flacon  plein  d'air  sec  sous  la  pression  de  76  centimètres  et  à la 
température  de  0°  pèse  740  grammes;  plein  d'un  autre  gaz,  724z”,4,  et  plein  d’eau 
tlislillée,  2,020  grammes,  toujours  à la  même  température  et  sous  la  même  pres.sion. 

On  suppose  que  la  densité  de  l’air,  dans  ces  mêmes  circonstances,  est  égale  à 

I l”l 

de  celle  de  l’eau.  On  demande  le  rapport  de  la  densité  du  gaz  è celle  de  l'air. 


Il.=  747””,21 
P =4»',690 
A,  = 7 “",.56 
P =14",134.5 


H.'=756””,54 

p>  =0«',808 

hé  — 4»“,74 
P'  =20»',2085 


Digitized  by  Google 


i‘KuBii;iiËS.  lioj 

1'hum.cmi  Itii.  — l)ctvnmiiL-i'  k-  |H>id«  du  litre  d’air  aeu  à U",  üuub  la  pre&iioi)  de 
d“,70. 

Ballon  plein  d'air  à la  pre^itiou  de  7UI'*'‘,1'J 

Ballon  vide  daus  la  glace.  Force  élastique  de  l'air  re$lant  : 

8'**  ,43.  Poids  ajouté  au  ballon 

Poids  du  ballon  ouvert  à 1*2  et  à 757”", 89 

Poids  du  ballon  pIpind'eauàO",  pesé  dans  l’air  à 6°  et  7lil'**',77 

La  densité  de  l'eau  à 0”  élant  1,  elle  est  à 4"  de 

(CoSCIlUHS  CfsKBlL,  1854.) 

Les  nombres  donnés  dans  cette  question  sont  cens  que  M.  Régnault  a obtenus  lors<|u'il 
a déterminé  le  poids  du  litre  d’air. 


. P = I»',i87 

j P = 14«'.lül 

1,258«'.5;> 
II, 126»', OU 

i 0,990881 


SKCTlUiX  IX 

VAeKUkS.  — MéLlNOl:  DES  OAZ  ET  DES  VAPEUHS. — LIUtiÉKAUTIOM  DES  UAZ. 


Uans  les  calcu|,s  que  l’on  fait  sur  les  vapeurs,  un  admet  [ce  qui  n’est  qu’approximatif; 
que  la  loi  de  Hariotle  et  celle  de  Gay-Lussac  sont  applicables  à ces  lluides  élastiques 
tant  qu’il  n’y  a pas  saturation.  En  un  mot,  dès  I instant  qu’une  vapeur  n'est  pas  saturée, 
on  lui  applique  les  formules  qui  ont  été  données  à propos  de  la  dilatation  des  gaz. 

tjuand  il  s’agit  des  mélanges  du  gaz  et  de  vapeur  et  qu'il  faut  estimer  des  variations 
de  volume  tenant  à des  changements  de  pression  ou  de  température,  on  ne  tient 
compte  que  du  gaz,  en  supposant  qu’il  occupe  tout  le  volume  du  mélange  et  en  lui 
attribuant  la  pression  qui  lui  est  propre.  S'il  est  question  d’évaluer  les  poids  de  mé- 
langes de  ce  genre,  on  estime  séparément  le  poids  du  gaz  et  celui  de  la  vapeur  qui 
sont  considérés  a>mme  occupant  l'un  et  l’autre  le  volume  total  du  mélange;  on  attribue 
a chacun  la  force  élastique  qui  lui  appartient;  force  élastique  qui  est  constante 
quand  la  température  ne  change  pas,  s’il  s’agit  d’une  vapeur  saturée;  force  élastique 
qui  dépend  du  volume,  si  la  vapeur  n'est  pas  à saturation. 

La  solution  des  deux  problèmes  généraux  (g  56U)  indii|ue  la  marche  à suivre  dans 
la  majorité  des  cas. 


l’auBLÈME  IU5.  — Sachant  qu'un  litie  d'air  a 0",  sous  la  pression  de  t)“,7b,  pèse  1,295, 
sachant  que  la  densité  de  la  vapeur  d'eau  c'a!  les  ^ de  celle  de  l’air  ; on  demande  le 
jKiids  d’un  mètre  cube  d'air  humide  à 29“,  sous  la  pression  de  0”,77 . L’état  hygronié- 
triiiue  est  ^ et  la  tension  maximum  de  la  vape  ur  d’eau  à 20*  est  17“”,39. 

[Parit,  1855.) 

Solutimi.  — b'n  mètre  cube  d air  sec  a ü"  et  sous  la  pression  760““  pèse  1“',293. 

Un  mètre  cube  d’air  sec  à 20“  et  sous  la  pression  770 — ^ ;17““,59),  pèse  x.  On 
U d’après  la  formule  [e  245  . 


I /770  — lâ.Ui  , 
( 760— j 


1 

f-t-  20  X t);00566‘ 


Lu  mètre  cube  de  vapeur  à 20"  et  sous  la  pression  I5"“,04  pèsera  y. 

. . / 15,04\  / I \ ô 

U = 1 ,29o  ( -ÛO')  (rT20'>^070Ô36o)  ^ s' 
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Lo  luèti'e  cube  d'air  liumide  pèsera  donc  ; 

~ 7ü0(i  + iVx  0,00366)  I ~ 8 ^ *'’’'** 
Ainsi,  le  mètre  cube  d’air  humide  pèse 


j = 1,213. 


l'anaLÉNE  106.  — l'n  mélange  d'acide  carbonique  et  de  vapeur  d’eau  qui  pèse 
remplit  un  ballon  de  verre  à la  température  de  2i",  sous  la  pression  totale  de  0".758  ; 
la  tension  de  la  vapeur  d’eau  est  de  22“”.  On  demande  quel  serait  le  poids  d’acide 
carbonique  sec  qui  remplirait  le  même  ballon  à la  même  pression  et  à la  même  tempé- 
rature? La  densité  de  l'acide  carbonique  rapportée  à celle  de  l’air  est  1,52;  celle  de 
la  vapeur  d’eau,  0,022. 

Solution. — Si  on  appelle  V le  volume  inconnu  du  balloti,  le  poids  a;  d’acide  carbo- 
nique sec  qui  le  remplirait  à 24*  et  sous  la  pression  ü“,738  s’obtiendra  en  appliquant 
la  formule  (e)  donnée  au  g 243. 

X = \ X 1 ,20  X 1 ,52  ^ 0,18)366x24)’ 


La  valeur  de  V peut  se  déduire  aisément  des  données  de  l’expérience  ; cai'  le  poids  du 
mélange  <|Ui  est  de  5*', 25  se  compose  du  poids  de  l’acide  carbonique  «lui  occupe  le 
volume  V du  ballon  et  possède  la  force  élastique  (758  — 22“")  ou  756”"  et  du  |>oids  de 
la  vapeur  qui  occupe  le  même  volume  avec  la  pression  de  22““;  on  aura  donc 


3,2.3^  VX  1.20X1,52  ™ 

/ I * \ 

^ 760  (i^’o;Ô6¥66  X 24/’ 


V X 1.29  X 


ou  bien 


5,'25: 


Vxl.29 


"700(1  + 0,00366  X 24) 


(1 ,52  X 750  -r  22  X 0,622;; 


divisant  la  première  équation  qui  donne  la  valeur  de  x par  celle  dernière,  V se  trouve 
éliminé,  on  a : 


- 1,.52  X 758 

j,2o 


.1.52  X 750  -I-  22x0, 


:022)  ' 


d'on 


’*  ” 1 ,52  X 750  + 22  x 0,022  ~ '’’’’’ 

Ainsi  le  poids  d’acide  carbonique  sec  qui  remplirait  le  ballon  dans  les  mêmes  con- 
ditions serait  5>',3;  un  pourrait  obtenir  aussi  le  volume  du  ballon  en  liü'es,  en  substi- 
tuant à la  place  de  x sa  valeur  dans  la  première  égalité. 


l’aoH.ÈMi;  107,  — Sous  introduisons,  dans  nu  corps  de  pompe,  au-dessous  du  piston 
dont  ce  corps  de  pompe  est  muni  : 0 litres  d’azote,  10  litres  d’Iiydrogène,  4 litres  de 
gaz  ammoniac,  les  trois  gaz  étant  pris  à la  ]iression  d'une  atmosphère.  On  fait  alors 
descendre  le  piston  jusqu’à  ce  ipie  le  gaz  ammoniac  commence  à se  liquéûer;  à ce 
moment,  un  manomètre  qui  communique  avec  le  corps  de  pompe  marque  32"”,75. 
On  demande  de  déduire  de  là  la  valeur  de  la  pression  nécessaire  pour  liquéfier  le 
gaz  ammoniac. 

Solution.  — Nous  partons  de  ce  principe  que  la  loi  du  mélange  des  gaz  nou.-  con- 
duit à admettre,  à savoir  : que  dans  un  mélange  de  plusieurs  gaz,  chaque  gaz  se  con- 
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duit  coiniiiL’  s'il  élail  seul.  Ainsi,  la  force  expansive  iiue  puiinonl  acquérir  l’azote  et 
l'Iiydrogéne  n’influera  en  rien  sur  le  gaz  ammoniac  pour  le  liquéfler. 

Les  trois  gaz  occupaient  un  volume  initial  II  + 10  4 ou  20,  avec  une  pression  ini- 

liale  del“i<n,  quel  est  leur  volume  y,  quand  la  pression  devient  52»i“>,75?  Appliquant 
la  loi  de  Mariolle,  on  a : 

(/Xô2,75  = 20.  ou  ÿ = 

O*)  iO 


Tel  est  aussi  le  volume  occupé  par  le  g-.iz  aunnoniae,  au  inoinent  de  sa  liquéfaction, 
nous  dirons  donc  : le  gaz  ammoniac  avait 


Un  volume  initial.  ...  4 sous  la  pression  de  1“'“, 

Un  volume  lilial 3^^  *“  pi'ession  a.. 

on  on  déduira 


4 X 52.75 


(iat"',5. 


tinsi  le  gaz  ammoiiiac  s'est  liquéfié  sous  la  pression  de  0,5  atmosphères. 


l'aoBLêai:  168.  — Ün  détermine  le  poids  de  vapeur  d'eau  contenu  dans  un  volume 
connu  d’air  humide  en  employant  la  méthode  chimique.  On  déduit  des  données  four- 
nies par  cette  expérience  (g  414)  que,  dans  l'air  ambiant  qui  |iossé-dait  la  température 
de  20',  l'état  hygrométrique  était  de  0,50.  A une  autre  é|io(|ue,  on  a refait  la  même 
expérience,  et  retrouvé  le  même  poids  de  vapeur  dans  un  égal  volume  d’air;  mais, 
cette  fois,  la  température  de  l’air  ambiant  n’est  plus  que  15*.  Comment  peut-on  déduire 
de  ces  résultats  le  nouvel  état  hygrométrique  de  TairŸünsait  ipie  la  force  élastique 
iiiaxima  de  la  vapeur  d’eau  à 20',  est  17”“. 59  et  à 15*  12"”, 70. 

Solution.  — Puisque,  à 20*  et  à 15",  la  même  masse  de  vapeur  occupe  le  même  volume, 
sa  tension  doit  varier  proportionnellement  aux  binômes  de  dilatation.  Car,  lorsque,  dans 

ir  1 -f-  a 

Iul'ormulc  (d)  (§  2i4),  on  fait  V|'  = V/,  on  a - -j — ^ — ~ Or,  dan»  la  premièro  ex- 
il t -f*  « / 

liérience,  à 20*,  la  force  élastique  de  la  vapeur  est  connue  ; elle  est  le  produit  de  la 
force  élastique  maxima  à cette  température  par  l’état  hygrométrique  ou  1 7, >9  x 0,50. 
Dans  la  seconde  expérience  à la  température  de  15-,  la  fora'  élastique  de  la  vapeur 
doit  être  12,70  X x,  en  apiielani  .c  l’état  hygrométrique;  on  aura  donc  l’égalité 


12,70  X if  = 17,39  X 0,5 


- 0,00368  X 15 


<1  ’tlÛ 


- 0,00306  X 


'îo)‘ 


, _ 17,59  X 0,5  (1  4-  0,00561)  x 15) 
^ ~ 12,7  (1  + 0,00366  X 20} 


=0,7. 


1,'étal  hygrométrique  nouveau  était  donc  0,7. 


PiiuBLtxf  169.  — Un  appareil  ayant  la  forme  d’un  tlieriiioniéirc  à mercure  se  coiiqiuse 
d'un  réservoir  cylindrique  de  verre,  à parois  épais.ses,  muni  d'un  tube  cylindrique  et 
ti  és-résistant  formé  par  la  même  substance.  Le  réservoir  à la  tempi'caturc  de  0*  isl 
plein  de  mercure;le  tube  est  rempli  par  un  gaz  que  l’on  veut  liquéfier  et  qui  s’y  trouve 
d’abord,  avec  la  pression  d'une  atmosphère,  à la  température  de  0".  On  ferme  le  tube  à 
la  lampe  et  on  le  maintient  invariablement  dans  la  glace  fondante,  pendant  qu’on  chauffe 
progressivement  le  réservoir,  ün  demande  à quelle  température  il  faudra  porter  a-  ré- 
servoir pour  que  le  gaz  demeuré  à 0"  acquière  la  piession  de 200  atmosphères.  Le  lulje 


Digilized  by  Google 


(iOS 


PKüBLÉMES. 


et  lo  rcMTVoir  oui  iiiùiin;  loii(jiieur,  leurs  diamètrcü  Miit  dans  le  ruppurl  de  1 à 30,  lin 

sait  que  le  cuol'licieut  de  dilatation  absolue  du  mercure  est  et  le  uueflicieiit  de 

•iOÔÜ 

i 

ililatatioii  apparente  dans  le  verre  employé  On  admet  que,  même  dans  le  cas  tle 

lu  pression  de  200  atmospbénsi,  le  gaz  suive  la  loi  de  Mariotte. 

l/cnoticé  de  ce  problème  donne  une  application  numérique  de  lu  métliudo  employée 
|iar  M.  Beidlielot  pour  liquéfier  les  gaz  >§  400.) 

&)/u<(on.  — Soient  l la  longueur  du  tube  et  par  suite  celle  du  réseivoir;  r le  rayon 
du  tube,  ôOr  sera  celui  du  ré'scrvoir;  enlin,  appelons  i la  longueur  occuiiée  dans  le  tube 
|iar  le  mercure  qui  sort  du  réservoii',  quand  on  chaufTe  ce  dernier  et  (|u’on  le  (Kirte  à 
la  température  ,c, 

Ttr*/  est  le  volume  primitif  du  gaz  et  la  pression  cotTCSiKindante  est  faOn  ; „r*il — >) 
est  son  volume  lilial,  et  200aun  la  pression  con'espondante.  Un  a donc  la  relation 

4UU 

= nr*[l  — à)  200  ; d'où  ).=  /, 

D'un  autre  part,  le  mercure  occupe  à (•  le  volume  7i(50fj’l;  pour  une  élévation  de 
température  de  x degrés,  il  sort  de  ce  réservoir  un  volume 

ce  inereurc  qui  laisse  dans  la  lige  se  trouvant  ramené  à 0*,  y occuiie  un  volume 

5i(30r)’  / X gjgÿ 

1 + ^ ■ 

^ 5550 


mais  ce  iiiéine  volume  a encore  jiour  evpression  ou  bien  : 


, 109  , 


üii  a donc  l'égabtc  : 


a(50r)’  / X 


I -t- 


, 100  , 
= ^'-‘X20o'' 


5550 


000  X 0.  x 5550  100. 

0480  (X  + 5550)  ■ 20Ô’ 


d'où  ■ 

100  x 0480  x 5550 
~ 180000  X 5550  — 100  X 6480  ■"  ' 

Ainsi,  il  sul'liia,  pour  détenniner  celte  pi-essioii  si  considérable,  d'une  élévation  de 
température  de  7‘, 2.  Il  est  vrai  que  nous  n'avons  pas  tenu  compte  de  l’augmentation 
de  la  capacité  de  l’enveloppe,  ([ui  est  cependant  notable  sous  l’eflort  d’une  pivission  inté- 
rieure aussi  puissante. 

l’iiOBLtac  no.  — Un  tube  barométrique  cylindrique  est  renveissé  dans  une  cu\e 
à mercure.  La  partie  suiiéricure  conlient  de  l’air  sec  dans  une  longueur  de  50  centi- 
mètres. La  longueur  de  la  colonne  mercurielle  est  de  61  centimètres  au-dessus  du 
niveau  dans  la  cuve.  On  introduit  de  l’éther  sans  laisser  entrer  d’air.  Le  mercure 
baisse,  l’équilibre  s’établit,  le  mélange  d’air  et  de  vapeur  occupe  alors  un  espace  de 
60  centiiretres,  et  la  colonne  de  mercui'c  n’est  plus  que  de  31  centimètres, 
i.'uclle  est  la  loree  élastique  de  la  vaireur  d’éllicr?  I.a  pression  extérieure  vaut  0“,7l>. 

(Périt,  1850.) 
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l’HoDLtME  171.  — A la  leiiipéi  alui-f  de  U»,  une  aupe  de  loniie  cyliadriiiue  a une  base 
égale  â 1 déciinêtrc  carré  et  une  hauteur  de  ü“,002  [ces  dimeiistons  sont,  bien  en- 
tendu, prises  à l’intérieur)  ; elle  est  pleine  d’étiier  dont  le  |»id.s  sjwcilique,  à cette  tem- 
pérature, est  0,713.  On  verse  cet  éther  dans  un  tube  cylindrique  maintenu  à la  teniiié- 
rature  de  38",  et  renfermant  à cedte  lemiiéralure  de  l’air  à 0,08  do  pi-ession,  à la 
teiui>éralure  de  l’expérience;  la  base  du  tube  est  de  t décimètre  carré  et  la  hauteur  1". 
On  demande  que  deviendra  la  pression  intérieure.  La  densité'  de  hi  vapeur  d’étiier,  l ap- 
porléc  à l’air,  e.st  -',3.  On  sait  que  l’éther  bout  à 36».  (/’ar/s,  1867.) 

l’nuBi.tsic  172.  — Un  tube  barométrique  renversé  sur  une  cuvette  à mercure  contient 
de  l’air  humide,  et  ses  parois  sont  assez  mouillées  pour  que  cet  air  suit  tonjoni's  saturé. 
Ou  l’observe  successivciiicnt  aux  deux  températures  de  8»  et  de  28",  pour  lesquelle- 
les  forces  élastiques  de  !a  vapeur  d'eau  sont  8”>”  et  28“».  A 8»,  la  pression  extérieure 
est  de  7t;i““,  et  le  niveau  s’élève  dans  le  tube  à 480""".  Le  niveau  du  mercure  dans  le 
tube  restant  le  même  à 28",  on  demande  quelle  a dû  être  la  variation  de  la  pression 
extérieure  (on  ne  tiendra  pas  compte  de  la  dilatation  du  verre  ni  de  celle  du  mercure. 

on  prendra  pour  coefficient  de  dilatation  de  l’air  « = et  on  négligera  les  teiines 

qui  contieiment  des  puissances  de  a supérieures  â la  première).  Le  tube  avant  1 centi- 
mètre caiTé  de  section  et  1 mètre  de  hauteur  au-dessus  du  niveau  du  mercure  dans 
la  cuvette,  on  demande  quel  est  le  poids  de  l’air  qu’il  renl'erine. 

(Coscoras  cé.véb.il,  1807.) 

Phoblèse  173. — Quel  serait  en  kilogrammes  le  poids  dont  il  faudrait  charger  une  sou- 
IKipe  circulaire  de  0“,7  de  diamètre  pour  l’empècher  de  se  souleveraxant  que  la  pression 
dans  la  chaudière  ait  atteint  la  force  élastique  de  8 atmosphères,  la  pression  extérieure 
étant  1 atmosphère.  On  sait  que  1 atmosidière  correspond  au  poids  d'une  colonne  de 
mercure  de  0",76  de  hauteur  ; la  densité  du  mercure  est  13,59. 

1’iioBi.ÈME  17i.  — On  mêle  7227  mètres  cubes  degaz  saturé  d’humidité  à 23",  et  Ü.767 
avec  0235  mètres  cubes  de  gaz  saturé  d’humidité  à 50"  et  0,702.  On  demande  ce  ejur 
deviendra  le  volume  du  mélange  mesuré  à 0,044  et  à 30"  sur  l’eau. 


Tension  de  la  vapeur  d’eau à 25"  = '23”",0 

Id-  Id à 30"  = 31-“, 0 

id.  Id à 50"  = 92““,0 


(CoXeODRS  GèKéRAL,  1854.) 

l'iioBtEBE  175.  — 15  litres  d'air  primitivement  à 0"  et  sous  la  pression  ü'”,70,  sont 
élevés  à 30"  et  se  saturent  d’humidité  à cette  température.  On  demande  ce  que  devient 
leur  volume.  La  pression  reste  toujoura  égale  à 0",76.  I.,a  tension  inaximade  la  va[ieur 
à 50"  est  0,0515.  Le  coeflicient  de  dilalatimi  des  gaz  est  0,00567.  [Paris,  1867.) 

PiioBLÈME  170.  — Élant  donnés  i“',3  d’un  gaz  saturé  d’humidité  à 15"  sous  la  pression 
0",759,  on  demande  le  volume  du  gaz  à 27"  sous  la  pression  0”,748,  en  supposant  le 
gaz  sec.  La  tension  de  la  vapeur  d’eau  à 13"  est  de  12"“, 099.  'Paris,  1804.) 

pKoBLÉaE  177.  — 12  litres  d’air  à 10*,  sous  la  pression  extérieure  de  700  milliinètres, 
sont  en  contact  avec  de  l’eau.  On  chauffe  le  tout  à 50".  sous  la  même  pression.  Quel 
sera  le  volume  occupé  par  le  mélange  d’air  et  de  vapeur?  Tension  niaxiina  de  la 
vaja'ur  à lO",  9"", 16;  à 30',9'i"".  [Poitiers.  1800.) 

I'hobléme  178.  — Lu  mélange  ifair  el  de  vaiieur  d’ixiu.  à la  leinpéralnrc  de  13"  et  sou.- 


Digilized  by  Google 


OMI 


l'ROBLKMKS. 


b pi'essidii  de  ü“,7ri,  mxupe  uii  volume  de  TiO  rléciii.ètreü  culits.  Quel  serj  le  volume  du 
iiiékiiige  à lu  teiniici'aturc  de  ÔO"  et  sous  lu  pression  de  6",  78. 

Ou  supiiosera,  dans  les  deux  cas,  l'air  saturé  de  vapeur. 

Tension  de  la  vapeur  d’eau à 15“=  12*”.7 

Id.  Id à 30»  = 31—, 5 

{Paris,  1807.  J 


l'iioBi.éar  179.  — Dans  l’appareil  de  .M.  llespivtz  (g  112).  |>our  coiii|Kirer  la  couipies- 
siljilité  des  paz.  on  introduit  dans  l’une  des  éprouvettes  de  l'air  sec  et  dans  l’autn'  un 

inelange  d'acide  sidfiireux  et  d’air.  Ce  dernier  gaz  représente  la  fraction  - du  volume 

total,  <)nand  on  le  ramène  à la  mènie  pression  i)ue  le  mélange.  Les  volumes  des  gaz 
dans  les  deux  éprouvettes,  sont  égaux  à l’origine  et  ils  supiiortent  la  pi-ession  H de 
l atinosplicre.  On  di^mande  si,  en  exerçant  une  pression  croissante,  il  arrivera  uii 
muinent  on  les  deux  volumes  gazeux  (|ui  se  montrent  inégaux  quand  on  coimnence  à 
conq)rimer,  redeviendront  rigoureusement  égaux;  et.  dans  le  cas  d'une  répons<'  affir- 
mative, quelle  sera  alors  la  valeur  de  la  pression  commune.  On  sait  que  l’acide  sulfureux  ■ 
SC  lii|uéfie  sous  luie  pression  de  5 atmospliércs. 


l’iioBLF.HK  180.  — 100  mètres  culies  d’air  saturés  d’iiumidité  à 30",  sont  refroidis  à 10" 
eu  11‘stant  saturés.  On  demamie  ce  ()ue  devient  leur  volume.  La  pression  qu’ils  sup- 
portent est  dans  les  deux  cas  0“,7C.  On  veut  encore  savoir  quel  poids  d’eau  ils  lais- 
seront dé|ioser  en  refroidissant  ainsi.  (Paris,  1865.) 

PaoBunie  181.  — La  tension  maximum  de  1a  vapeur  d'eau  à 20"  est  0",0174.  La  densité 
5 

de  cette  vapeur  est  les  5 de  celle  de  l’air  dans  les  mêmes  conditions.  Le  litre  d’air  à 

O 

0"  et  sous  la  pression  0'*,76  pèse  1,293.  On  ilcmande  quel  est  le  poids  de  vapeur  d’eau 
que  contient  à 20"  un  espace  cubique  de  1200"  de  côté,  complètement  saturé  à celle 
température,  {Paris,  1867.) 


l’noBLKHK  182, — Calculer  le  poids  de  15  litres  d’air  saturé  de  vapeur  d’eau  à la 
température  de  20"  et  sous  la  pression  0,750.  On  suit  ipi’un  litre  d’air  pèse  1«',293  à 

0"  et  sous  la  pression  0",760,  que  la  densité  de  la  vajieur  d’eau  est  les  ^ de  celle  de 

l'air  dans  les  mêmes  conditions  et  c]ue  la  tension  musiiua  de  la  vai>eur  d’eau  à 20"  est 
1 7"", 39,  et  (|ue  le  coelTicient  de  dilatation  des  gaz  est  0,00367.  (Paris,  1867.1 

PsoBcêas  183.  — Quel  est  le  [x)ids  de  10  litres  d’un  gaz.  à 30"  composé  : 

I"  l’ar  de  l'air  à la  pression  de  235  millimètres; 

2"  Par  de  l'acide  carbonique  à la  pre.ssion  de  521  millimètres; 

3"  Par  de  l’iiydrogène  à la  pression  de  552  millimètres; 
t"  Par  de  la  vapeur  d’eau  à la  tension  de  18  millimètres. 

Les  densités  de  l’acide  carboniipie.  hydrogène  et  vapeur  d’eau  sont  respectivement 
1.52,  0,06,  0,622.  (Paris,  1866.) 

PRUBI.ÈUE  181.  — Étudier  le  phénomène  physique  résultant  du  mélange  intime  dans 
l'atmosphère  de  deux  masses  d'air  saturées  de  vapeur  d’eau,  mélange  qui  est  effectué 
par  l’action  de  deux  vents  contraires.  L’une  des  masses  a un  volume  de  5 mètres  cubes, 
une  température  de  lO’  ; l’autre,  un  volume  de  5 mètres  cubes,  une  température  de  18’. 
V aura-t-il  pri’xîipitat ion  d’eau  et  dans  ce  cas  quel  sera  le  |H>ids  de  l’eau  précipitée?  On 
lionne  1a  force  élastique  inasima  de  la  vapeur  d’eau 

à IU-=  9"", 10. 
à 15-=  12"“,6'J9. 
à 18“=  15»".557. 
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I’houèjiz  i85.  — On  fait  pabser  dans  un  tube  en  ü rempli  de  pierre  ponce  imbibée 
d’acide  sulfurique,  20  litres  d’air  à 20”  sous  1a  pression  0“,76  et  saturé  d’humidité. 
En  ces  conditions,  quel  sera  l'accroissement  de  poids  que  le  tube  éprouvera.  On  supjMtse 
qu’il  dessèche  complètement  le  gaz  ; le  poids  spécifique  de  la  vapeur  d’eau  rapporté  à 

5 

l’air  est  5.  Le  coefficient  de  dilatation  du  gaz  est  0,00307.  Le  poids  du  litre  sec  à 

O 

0“,76  de  pression  et  à la  température  de  0"  est  1,293.  la  tension  maximum  de  la 
vapeur  d'eau  à 20”  est  0,0175.  [Paris,  1804.) 

PaoDièBE  180.  — Un  ballon  de  verre  dont  le  volume  extérieur  est  de  10  litres  à 0"  est 
en  équilibre  dans  l’air  sec,  à cette  température  et  à la  pression  de  0“,75. 

Ceci  posé,  on  suppose  que  la  température  s'élève  à 30”,  que  l’air  se  sature  d’humidité 
à cette  température,  que  la  pression  totale  devienne  0",745.  Ou  demande  d'exprimer 
en  grammes  la  variation  que  ces  changements  de  conditions  atmosphériques  auront 
apportée  à la  perte  de  |ioids  que  le  ballon  éprouve,  par  le  fait  de  son  immersion  dans 

l’air.  Coefficient  cubique  de  dilatation  du  verre,  ; tension  maxima  de  la  vaj^ur 

5 

à ÛO”,  31”“ ,5;  densité  de  la  vapeur  par  rapport  à l’air,  „■  [Paris,  1850.) 

O 

PaoBLèaE  187.  — Un  récipient  complètement  clos  renferme  de  l’air  identique  à celui 
de  l’atmosphère  ; il  communique  avec  un  tube  manométriipie  et  est  fermé  par  un  robi- 
net analogue  à celui  de  Gay-Lussac  (§  363)  ; au  commencement,  l’air  intérieur  est  à la 
pression  de  l’atmosphère  ; par  le  robinet  on  introduit  de  l’eau,  de  manière  à saturer  l’es- 
l)ace.  On  demande  de  déduire  l’état  hygrométrique  de  l’augmentation  de  pression  ([ui 
en  résulte.  (Coitcooas  cèséRAL,  1867). 

PaoBLï.aE  187  W».  — On  introduit  dans  un  vase  dont  la  capacité  est  10  litres  3 litres 

1 

d’hydrogène  dènt  l’état  hygrométrique  est  g,  2 litres  d’air  dont  l’état  hygrométrique 
est  2>  et  7 litres  d’azote  sec.  On  demande  ; 1*  l’état  hygrométrique  du  mélange.  L’expé- 
rience a été  faite  à 20*  ; à cette  température,  la  tension  maxima  de  la  vapeur  est  17”“, 39. 
On  demande  ; 2*  le  poids  de  la  vapeur  contenue  dans  le  mélange;  on  sait  que  la  vapeur 
d’eau  pèse  les  0,622  d’un  même  volume  d’air  sec  à la  même  pression  et  à la  même 
température.  On  calculera  : 3*  quelle  est  la  force  élastique  du  mélange. 

PRoai.ÈuE  188.  — La  force  élastique  d’un  mélange  de  gaz  et  de  vapeur  est  760  milli- 
mètres, celle  de  la  vapeur  seule  est  6 millimètres.  La  température  restant  constamment 
égale  à 10',  on  demande  la  foree  élastique  du  mélange  quand  son  volume  sera  réduit 
au  tiers.  La  tension  maxima  de  la  vapeur  à 10*  est  de  9““,16. 

PaoBLÈaE  189.  — Dans  un  vase  ayant  une  capacité  de  2 litres  et  rempli  d’air  sec  à 
,30”  et  sous  la  pression  0",76,  on  introduit  20  milligrammes  d’eau.  Après  l’introduction 
on  ferme  le  va.se  et  on  demande  : 

1*  Quel  est  l’état  hygrométrique? 

2'  Quelle  sera  la  pression  du  mélange  après  que  la  vaporisation  de  l'eau  aura  été 
aussi  complète  (|ue  possible. 

Tension  maxima  de  la  vapeur  d’eau  à 30',  31"“,o;  densité  de  la  vapeur  d’eau,  0,022; 
poids  sjtécifique  de  l’air,  0,01)1203.  (tluscucRs  ccnéiui.,  1857.) 

l’Rüui.àME  lOO.  — Un  courant  d’air  sec  et  un  courant  d hydrogène  saturé  d’humidité 
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|idüseii(.  avec  des  vitesses  consluiitcs  dans  uu  récipient  où  ils  se  mêlent  exactement. 

Lorsque  tout  l’air  primitivement  renfermé  dans  le  récipient  a été  expulsé  par  le 
courant  mixte,  on  recueille  une  certaine  portion  du  mélange  et  on  l’analyse  dans  l’eu- 
dioinèlrc  à eau,  après  lui  avoir  laissé  le  temps  de  se  saturer  ; l'analyse  indique  que, 
dans  le  mélange  .saturé,  il  y a volumes  égaux  d’air  et  d'hydrogène.  Ceci  posé,  on 
demande  quel  était  l’état  hygroméiriquc  du  courant  gazeux  mixte,  dans  le  récipient  où 
on  a puisé  le  mélange  à analyser. 

Un  demande,  en  outre,  quel  était  le  poids  de  la  vapeur  renfermée  dans  un  litre  de 
ce  mélange. 

La  pression  sous  laquelle  on  opère  est  ü'",7(iü  ; la  température,  2Ü*  ; la  tension  maxima 
de  la  vapeur  d’eau  à 20',0",174;  le  coefficient  de  dilatation  des  gaz,  0,00387  ; le  poids 

5 

spécifique  de  la  vapeur  g de  celui  de  l’air,  dans  les  mêmes  condilions  de  pression  et 

O 

de  température. 

Le  litre  d’air  sec  pèse  1»',293  à 0'  et  à 780  millimètres  de  pression. 

(CoaCODRS  GëNÉKAL,  1857.) 


SECTION  .\ 

CALOliinÉlIlli:.  — CHALEURS  SPÉCIFIQUES.  — CHALEURS  LAÏENIES. 

La  plupart  des  problèmes  se  rapporlant  à celte  section  se  résolvent  par  l’application 
de  ce  principe  très-simple  : Lorsqu’on  fait  un  mélange  de  divers  liquides  inégalcmeni 
chauds;  ou  bien,  loi-squ’on  introduit  dans  un  liquide  un  corps  solide  qui  n’a  [«s  1a 
même  température  que  lui,  la  quantité  de  chaleur  cédée  par  le  corps  le  plus  chaud 
|Miur  que  sa  température  descende  jusqu’à  celle  du  mélange,  est  égale  à la  quantité  de 
chaleur  absorbée  par  le  corps  le  plus  froid,  pour  que  sa  température  atteigne  aussi 
celle  du  mélange.  Dans  cette  égalité,  entrent  à la  fois  les  données  numériques  de  la 
ijucstion  et  les  inconnues  qui  peuvent  être  : la  chaleur  spécifique  de  l’un  des  corps 
sa  chaleur  latente  de  fusion  ou  de  volatilisation,  sa  température  initiale  ou  finale,  ou 
enfin  son  poids. 

Un  n’oubliera  pas  que  pour  obtenir  le  nombre  de  calories  absorbé  ou  dégagé  par  un 
corps  dont  la  température  s’élève  ou  s’abaisse,  il  suffit  de  faire  le  produit  de  son  poids 
exprimé  en  kilogrammes,  par  sa  chaleur  spécifique  et  par  la  variation  de  température 
qu'il  a subie  (voir  à ce  sujet  ^431  et  suivants). 

I'kobléme  191.  — 100  grammes  de  cuivre  à lOO-  plongés  dans  500  grammes  d'eau  à 
5*,1  ont  élevé  la  température  de  cette  masse  liquide  à 0*,8.  La  même  expérience  étant 
i-épétée  avec  800  grammes  d’essence  de  térébenthine  à 6%  la  lempéralure  de  l’essence 
s’est  élevée  à 8-, 5. 

Un  demande  quelle  est  la  chaleur  spécifique  de  l’essence. 

(Co.VCOURS  CÉNÉRAL,  1859.) 

Solution.  — Soient  x la  chaleur  spécifique  du  cuivre  et  y celle  de  l'essence  de 
térébenthine.  Dans  la  première  expérience,  le  cuivre  a abandonné 

0,1(100— 68) Æ calories. 

Nous  niellons  0,1  pour  repré-seiiter  les  lOO  grammts  de  cuivre,  parce  i|ue,  coiiiiiie 
nous  l avons  dit  au  S 4W,  nous  appelons  chaleur  spécifique  d’nn  corps  le  nombre  de 
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61'. 


calories  nécessaire  pour  élever  de  1 degré  la  température  de  1 kilogramme  de  ce  corps, 
l/eau  en  a absorbé 

0, 5(6.8  — 5,1), 

on  a donc  l’égalité  : 

0,1(100  — 6, 8)a:  = 0.5  (6, 8 — 5,1)  ou  9,32xt  = 0,85.  [a) 

Dans  la  seconde  expérience,  le  cuivre  a abandonné 

0,1(100  — 8,5)a:  ou  9,1 5 x.r  calories. 

1,’essence  en  a absorbé 

0,8  (8,5  — 6)  !i  ou  2//, 

on  a donc 

9,15x®  = 2p  (ft) 

Divisant  membre  à membre (*)  par  (a),  pour  éliminer  x,  on  a 
2ÿ  _ 9,15 
0,85  “ 9,32  ^ 


9^^ 

» O <ÏO  


2 x9,32 

la  chaleur  spécifique  de  l'essence  de  térébenthine  est  donc  0,42 


l'iioBLÈME  192.  — Dans  une  masse  d’eau  liquide  à 0‘,  entourée  d’air  à O-,  on  a intro- 
duit 100  grammes  de  glace  dont  la  température  avait  été  préalablement  abaissée  à 
— 12";  un  poids  d’eau  égal  à 7", 6 s'est  congelé  autour  du  glaçon  immergé,  piendani 
que  sa  température  remontait  à 0".  On  demande  de  déduire  de  là  la  chaleur  spécifique 
de  la  glace.  La  chaleur  latente  que  dégage  un  kilogramme  d'eau  en  se  solidifiant 
est  79,2. 

Solution.  — Soit  x cette  chaleur  spécifique.  La  chaleur  absorh'e  par  0‘'',1  de  glare 
pour  monter  de  — 12"  à 0*  seia 

0,1  X 12  XX. 

La  chaleur  dégagée  par  les  0‘",op7t(  de  gjace  formée  sera 
0,0076  x 79,2; 

on  aura  donc  l’égalité  : 

0.1  xl2xx  = 0,0076x79,2, 

_ 0,0076x79,2  _ 

“ 1:2  ~ ‘ ■ 

Ainsi  la  chaleur  spécifique  de  la  glace  est  0,5,  la  moitié  de  celle  de  l’eau. 


PaoBLéNE  193.  — On  a 1 kilogramme  de  glace  à 0"  plongeant  daus  2 kilogrammes 
d’eau  liquide  à 0";  011  demande  quel  est  le  poids  de  vapeur  d’eau  à 100"  nécessaire  pour 
fondre  la  glace  et  porter  le  mélange  à 30*.  La  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  est 
79,2;  celle  de  vaporisation  de  l’eau,  537. 

Appelons*  le  poids  (en  kilogrammes)  de  vapeur  d’eau  à 100*  nécessaire  pour  obtenir 
le  résultat  voulu.  La  quantité  de  chaleur  qu’elle  alandonne  pour  se  liquéfier  et  pour 
descendre  ensuite  à la  température  de  30",  quand  elle  est  liquide,  est  représentée  par 


X X 537  -I-  X (100  — 50] . 

La  quantité  de  chaleur  absorbée  par  la  glace  pour  fondre  est  79,2  ; celle  qui  est  prise 
par  les  5 kilogrammes  d’eau  liquide  pour  s’élever  à 30"  est  3 x 30.  On  aura  donc 
l’égalité  : 


d’où 


ÆX537  =1(100  — 30)  = 79,2-|-3x30; 


X -f- 


169,2 

607 


fl''i',278. 


Il  faudra  0“',278  de  vapeur  d'eau. 
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l'BoBLÈNB  194.  — Datifs  un  vase  de  laiton  du  poid.s  de  ÔU  grammes  et  reniermam 
.^(K)  grammes  d'eau  à 20°,  on  plonge  un  morceau  d’un  métal  inconnu  pesant  100  grammes 
et  chauifé  à 100”.  La  température  finale  du  mélange  est  21”, 815.  Quelle  est  la  chaleur 
spécifique  du  métal  sur  lequel  on  a opéré? 

La  chaleur  spécifique  du  laiton  est  0,0939.  [Paris,  1865.) 

PaoBLciiE  195.  — 293<',65  de  zinc  à la  température  de  99”, 11  ont  été  plongés  dans 
162>',39  d’eau  distillée  à 0*.  11  résulte  de  cette  immersion  une  variation  de  tempéra- 
ture de  5», 22  ; le  zinc  étant  renfermé  dans  une  corbeille  de  laiton  du  poids  de  8", 48 
qui  partageait  sa  température,  l’eau  était  contenue  dans  un  vase  en  laiton  du  poids  de 
55*',15  qui  partageait  la  sienne.  La  température  était  donnée  par  un  thermomètre  qui 
contenait  ?v',62  de  mercure  et  dont  le  verre  pesait  1", 27. 

On  demande  (|uelle  est  ta  chaleur  spécilii|ue  du  zinc,  celle  du  laiton  étant  0,094  ; 
du  mercure,  0,033;  du  verre,  0,198.  (Coacooas  oékébal,  1859.) 

(Extrait  du  premier  mémoire  de  M.  Régnault  sur  les  chaleurs  spécifiques.) 


Problème  196. — Deux  anneaux  plats  de  même  métal,  qui  pèsent  : l’un  300  grammes, 
l’autre  3.50  grammes,  ont  été  chauffés  à la  même  température  x inconnue,  et  plongés 
à cette  même  température,  le  premier  dans  940«',8  d’eau  à 10';  le  second  dans  540  gram- 
mes d’eau  à la  môme  température  de  10’.  La  température  de  l’eau,  ilans  le  premier 
cas,  s’est  élevée  à 20",  et  dans  le  second  à 30”.  On  admet  (inc  toute  la  chaleur  perdue 
par  le  métal  a été  prise  par  l’eau  dans  les  deux  cas.  On  demande  la  température  x et 
la  chaleur  spécifique  du  métal.  (Poitiers,  1857.) 

Problème  197.  — On  a deux  morceaux  de  métal  dont  les  capacités  calorifiques  sont 
inconnues.  L’échantillon  du  premier  métal  pèse  2 kilogrammes.  Il  est  chauffé  à 80”; 
l’échantillon  du  second  métal  pèse  3 kilogrammes  et  est  chauifé  à 60*.  On  plonge  ces 
deux  échantillons  ainsi  chauffés  dans  1 kilogramme  d’eau  à 10°;  et  la  température 
finale  du  mélange  est  26",3. 

On  recommence  l’expérience,  en  chauffant  le  premier  métal  à 100°  et  le  second  à 
40*,  et  en  les  plongeant  toujours  ensemble  dans  un  kilogramme  d’eau  à 10”;  cette  fois 
la  température  finale  est  28*, 4. 

On  demande  de  déterminer,  d’après  ces  données,  les  capacités  calorifiques  des  deux 
métaux  ; on  négligé  les  perles  de  chaleur  qui  se  font  à l’extérieur,  ainsi  que  l’influence 
du  vase  dans  lequel  le  mélange  s’opère.  (Coscocrs  gèxèral,  1860.) 

Problème  198.  — La  chaleur  spécifique  du  sulfure  de  cuivre  est  0,1212,  celle  du  sul- 
fure d’argent  0,0746.  Ceci  posé,  on  constate  qu’un  mélange  de  ces  deux  corps  pesant 
5 kilogrammes  porté  à 40”  et  plongé  dans  6 kilogrammes  d’eau  à 7”,(j69  en  élève  la 
tempe'Tature  à 10”.  On  demande  cojnbien  ce  mélange  contient  de  sulfure  d’argent  et 
combien  il  contient  de  sulfure  de  cuivre.  (Paris,  1865.) 

Pbobi.èmi;  199.  — La  chaleur  spécifique  du  verre  est  0,198  : celle  du  laiton  est  0,093. 
Ceci  posé,  on  chauffe  à la  température  de  100°  deux  poids  inconnus,  x et  y,  de  verre 
et  de  laiton,  et  en  les  plongeant  dans  8 kilogrammes  d’eau  à 10°,378,  on  constate 
que  la  température  finale  du  mélange  est  de  15”.  On  fait  une  seconde  expérience,  dans 
laquelle  on  plonge  toujours  dans  8 kilogrammes  d'eau  à 10°, 578  le  poids  x de  verre 
porté  à 100”  et  le  poids  ;/  de  laiton  cliaulfi-  à 200°.  On  conslate  alors  que  la  tempé- 
rature finale  est  16”6.  On  demande  : 1"  quelle  est  la  valeur  numérique  du  poids  j du 
verre;  2°  quelle  est  la  valaur  numérique  du  poids  i/  du  laiton. 

(CoRCÜllHS  (iÉNÈBAI.,  1867.) 
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PfloDtÈME  200.  — Lne  pièce  métallique,  formée  d’un  morceau  de  fer  el  d’un  morceau 
de  cuivre,  pèse  21  ^'',54.  Cette  pièce,  portée  à une  température  de  TKP,  est  plong*V 
dans  3 kilogrammes  d'eau  à 30";  elle  en  élève  la  température  à 31?,(î8fi.  On  demande 


<(iiel  volume  elle  occupait  A 50". 

Poids  spi'cilique  du  for  à fl» 7,79 

— du  cuitTC 8,87 

Capacité  ralorinqiie  du  fer fl,H 

— du  cuivre 0,095 

Cocflkienl  de  dilalaliou  cubique  du  fer.  0,0000036(1 

— — du  cuivre..  . . 0,0(KM)0.‘)15 


On  demande  à (pielle  erreur  sur  le  volume  demandé  répond  une  erreur  de  0“,1  dans 
la  mesure  de  l’élévation  de  température  de  l'eau.  On  suppose  rifroureusement  con- 
nues les  températures  initiales  du  métal  et  de  l'eau.  (Coacooas  cévéïiAi.,  1804  ) 

PnoBi.ÉiiE  201.  — Déterminer  b chaleur  spécifique  du  marbre  blanc  : 

M Poids  du  marbre  = 130",  46. 

P Équivalent  en  eau  de  la  corbeille  qui  contient  le  marbre  = 0*', 601. 

T Température  du  marbre  = 06»,85. 

A Poids  de  l'eau  = 462"  ,45. 

9 Température  finale  maximum  de  l'eau  = 9»,02.  Température  de  l'air  extérieur 
= 7», 4. 

A9  .Accroissement  de  température  produit  = 5»,36. 

/ Temps  écoulé  depuis  l'observation  de  la  température  initiale  jusqu’il  celle  de  la 
température  maxima  = ü‘2”30*. 

Valeur  en  eau  du  vase  contenant  l’eau  et  de  son  tberinomètre  = 5*',70. 

Ces  nombre.s  sont  extraits  d’un  mémoire  de  M.  Repnault  sur  les  chaleurs  spécifiques 
(les  corps  composais.  {Coxcooas  géxkbal,  1854.) 

PnoBLÈae  202.  — Df’signant  par  C et  D la  chaleur  spécifique  et  la  densité  du  mer- 
cure, cl  par  C'  et  D'  lu  chaleur  spécifuiuc  el  la  densité  de  l'alcool,  on  pro|K>se  de 
calculer  le  i-ayon  extérieur  x (ju’il  faut  donner  au  réservoir  cylindrique  d’un  thermo- 
inélre  à alcool,  (tour  que  ce  réservoir  pos,«éde  (lour  la  chaleur  une  capacité  égale  ii 
celle  ([uc  possède  le  réservoir  cylindrique  d’un  thermomètre  à mercure  donné,  sachant 
(|ue  le  rayon  extérieur  du  réservoir  de  celui-ci  est  r,  el  supposant  du  reste  un  mode 
de  construction  tel  que  l’épaisseur  de  la  paroi  vitreuse  soit  la  même  dans  les  deux 
thermomètres. 

Pbcbbème  203. — Comment  peut-on  calculer  la  chaleur  spécifique  d’un  corps  solide 
apn'si  avoir  opéré  de  la  manière  suivante  : 

Le  corps  dont  le  poids  est  p et  la  températiiro  initiale  T est  plongé  dans  un  poids 
d’eau  froide  1’  A la  température  f,.  On  cherche  par  tâtonnement  quel  est  le  poids  t 
d’eau  plus  froide  que  la  précédente  el  de  température  l (pi'il  faut  ajouter  au  mélange 
pour  que  la  température  de  ce  dentier  se  maintienne  à famnaissant  p.  I’,  ir,  T.  /,  el 
f.  trouver  x. 

On  discutera  la  méthode  pour  apprécier  ses  avantages  et  ses  iuconvénieiiLs. 

Problève  204. — La  chaleur  spécifique  du  cuivre  est  0,005,1e  coefficient  de  dilata- 
tion de  ce  métal  est  d son  poids  spécifique  est  8,87  A 0°.  Ceci  po.sé,  on  demande 

(|ucl  ïolunic  de  cuivre  A 100»  il  faut  mettre  dans  1 kilogramme  d’eau  A 4»  pour  que 
la  lem|s'rature  du  mélange  soit  10».  [Paris,  1867.) 

Prorièbe  205.  — On  a trouvé  dans  une  expérience  relative  A la  détermination  de  la 
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dialoiir  Lilenic  dp  fusion  de  la  fflace  les  résultats  suivants  : Poids  de  l’eau  servant  an 
inélaiigp  Je  vase  et  le  tlierinomèlre  réduits  en  eau  entrant  dans  ce  résultat),  rutTf'/ili); 
température  initiale  de  cette  eau,  28",55;  poids  de  la  glace  fondante,  C5'',6r)7.  On 
demande  quelle  a dû  être  la  température  finale  du  mélange,  sachant  que,  sous  l'in- 
fluence du  uiilieu  environnant  cette  température  s’est  élevée  de  0",12. 

Problèüf.  20fi.  — l’nc  masse  d’eau  pesant  45  kilogrammes  est  contenue  dans  un  vase 
de  cuivre  du  poids  de  2‘",538;  la  température  est  28",5;  on  y fait  fondre  7“', 250  de 
glace  à 0”.  On  demande  la  température  du  mélange,  la  chaleur  spécifique  du  cuivre 

étant  {Parit,  1858.) 

PauBi-Èaii  20C  Ws.  — On  demande  le  poids  de  glace  nécessaire  pour  ramener  de  27», 4 
il  11“,5une  mas.se  d'eau  égale  è 45  kilogrammes  5 hectogrammes,  et  contenue  dans 
un  vase  de  cuivre  dont  le  poids  est  de  10  kilogrammes  ; la  chaleur  spécifique  du 
cuivre  est  0,001.  (Paris,  1856.) 

l’aoBLÈar.  207.  — lin  corps  qui  fond  à 10»  est  introduit  dans  500  grammes  d’eau 
à 5fh;  la  température  finale  du  mélange  est  22".  On  demande  quelle  est  la  chaleur 
latente  de  fusion  du  corps,  son  poids  étant  7 grammes,  sa  température  initiale  10“  ; 
la  chaleur  spécifique  du  liquide  qu'il  produit  est  0,5  ; enfin  l'eau  se  trouve  contenue 
dans  un  vase  de  laiton  dont  la  température  initiale  est  aussi  10"  et  qui  pèse  -lO  gram- 
mes. l,a  chaleur  s|iécifiquc  du  laiton  est  0,00. 

PiioBLÈMF.  208.  — La  terre  étant  recouverte  d’une  couche  de  2 centimètres  d’épaisseur 
de  neige  à 0",  quelle  est  l’épais-seur  de  la  couche  de  pluie  tombant  à 12",15  qui 
serait  nécessaire  [lour  en  déterminer  la  liquéfaction?  On  sait  qu’un  décimètre  cube  de 
cette  neige  pèse  0,785.  (Coscoubs  GésÉHAi.,  1853.) 

Pbobi.è«e  200.  — ()5«',5  de  glace  à — 20"  ont  été  plongés  dans  un  poids  x d’essence  de 
térébenthine  à -i-  5";  la  température  finale  du  mélange  est  — 1".  La  chaleur  spécifique 
de  l'essence  est  0,4,  le  vase  qui  contenait  l'essence  pesait  25  grammes  et  sa  chaleur 
spécifique  est  0,1.  La  chaleur  spécifique  de  la  glace  est  0,5.  On  demande  de  déter- 
miner la  valeur  de  .r,  c’est-à-dire  le  poids  d’es.sence  employé. 

[CosCOUBS  GéNÉBAC,  1867.) 

l‘BOBLi:iiE  210.—  Le  phosphore  fond  à 44",2.  Dans  le  voisinage  de  son  point  de  fusion 
il  a pour  chaleur  spécifique  0,20,  et  cela  aussi  bien  à l’état  solide  qu’à  l’état  liquide. 
On  admet  que  40  grammes  de  phosphore  liquide,  contenus  dans  un  vase  de  laiton 
pesant  10  grammes  et  recouverts  d une  couche  d’eau  pesant  15  grammes,  se  soient 
refroidis  jusiju’à  50"  sans  cesser  d'être  liquides.  A cette  température,  on  agite  le  va.se. 
Ouelle  sera  la  température  commune  de  l'eau,  du  vase  et  du  pho.sphore  quand  la 
solidification  sera  aussi  complète  que  possible?  On  négligera  les  pertes  de  chaleur  qui 
se  fout  à l’extérieur.  On  sait  que  la  chaleur  spécifique  du  laiton  est  0,005  et  que  la 
chaleur  latente  de  fusion  du  phosphore  = 5,4.  (CoacouRS  GésÉiuL,  1857.) 

Problèbf  211.  — On  abaisse  du  phosphore  liquide  jusqu  à une  température  de  30“  ; à 
ce  moment,  on  y détermine  un  commencement  de  solidification.  On  demande  si  la 
solidification  sera  complète;  si  elle  ne  l’est  pas,  on  demande  quelle  sera  la  portion  du 
poids  total  qui  se  solidifiera.  Le  phosphore  fond  à 44",2  ; sa  chaleur  latente  de  fusion 
est  5,4,  sa  chaleur  spécifique  à l’état  liquide  ou  à l’état  solide  dans  le  voisinage  du 
point  de  fusion  est  0,2.  (Paris,  1867.) 
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Prodlkiir  212. — On  sait  que  dans  des  conditions  convenablement  clioLsies  un  corps 
peut  rester  liquiile  à des  températures  inférieures  à celle  de  sa  solidification  normale 
Ceci  posé,  on  demande  de  combien  de  dejjrés  au-dessous  de  son  point  de  fusion  il  faut 
refroidir  du  phosphore  liquide  pour  que  |iar  sa  solidiflcation  brusque  et  complète  il 
remonte  à son  point  de  fusion. 

^ La  chaleur  latente  de  fusion  du  phosphore  est  5,4,  sa  chaleur  spécifique  dans  le 
voisinage  de  son  point  de  fusion  est  0,20  [Paris,  1867.) 

PaoBLÈar  215.  — ünc  couche  de  neige  a 1 centimètre  d’épaisseur  à 0",  combien 
devra-t-elle  recevoir  d’unités  de  chaleur  solaire  par  mètre  carré  de  surface  pour 
passer  à l’état  de  vapeur  à 15»? 

79,2  est  la  chaleur  latente  de  fusion  ; r)40  la  chaleur  latente  de  vaporisation  ; 0,08  la 
densité  de  la  neige.  (Poitiers,  1855.) 

PaoBLiai  214.  On  demande  quel  volume  d’eau  résulterait  de  la  fonte  de  la  couche 
de  neige  qui  recouvre  une  surface  d'un  hectare,  sachant  que  l’épaisseur  de  la  couche 
est  de  8 centimètres  et  que  le  poids  spécifique  de  la  neige,  un  peu  variable  avec  son 
état  d’agrégation  spontanée,  est  en  moyenne  de  0,692. 

\ 

PnoBLÈvE  21».  — On  propose  de  trouver  quelle  quantité  d’eau  à -|- 100°,  il  faudrait 
ajouter  à la  couche  de  neige,  dont  il  est  question  dant  le  problème  précédent  pour  la 
fondre  entièrement  et  donner  de  l’eau  à 0°,  sachant  d’ailleurs  que  la  chaleur  spécifique 
de  l’eau  à l’état  solide  est  de  0,5,  rt  que  cette  neige  se  trouve  à la  tempé^rature  de 
- 12”. 

PaoBLBiiE  216.  — On  fait  condenser  dans  2 kilogrammes  d’eau  à 10”,  100  grammes 
de  vapeur  d*eau  sous  la  pression  de  0", 76,  et  l’on  demande  quelle  sera  la  température 
finale  du  mélange.  On  admettra  que  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  volatiliser 
à 100"  1 kilogramme  d’eau  sous  la  pression  de  O", 76  est  537  calories. 

PnoBLBHF.  217.  — Une  cuve  cylindrique  à fond  plat  et  horizontal  a 1",30  de  dia- 
mètre et  0",75  de  hauteur,  mesurée  à l'intérieur  : elle  est  à moitié  pleine  d’eau  à la 
température  de  4”  et  on  chauffe  ce  liquide  en  y faisant  arriver  la  vajteur  à 100” 
fournie  par  5^",25  d’eau.  On  demande  quelle  sera  la  température  du  bain  ainsi 
chauffé  et  quel  en  sera  le  volume  ; on  négligera  la  température  du  vase  et  on  prendra 
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pour  coefhcient  moyen  de  dilatation  de  l’eau  [Paris,  1854.) 

PaoBLiXE  218.  — On  distille  de  l'eau  dans  un  alambic  dont  le  réfrigérant  a une 
capacité  de  00''‘,7,  l'eau  y est  introduite  à 10"  et  on  la  renouvelle  graduellement,  de 
manière  que  l’eau  qui  «ntoure  le  serpentin  se  maintienne  à la  température  moyenne 
de  30".  Combien  de  fois  se  sera  renouvelée  l’eau  du  réfrigérant,  quand  on  aura  dis- 
tillé 10  kilogrammes  d'eau?  L’eau  distillée  sort  du  serpentin  à la  température  de  30" 
et  y entre  en  vapeur  à 100".  (On  néglige  la  chaleur  prise  par  le  vase  réfrigérant  et 
celle  qui  se  perd  dans  l’air  ambiant  pendant  l’expérience).  [Poitiers,  1860.) 

PROBciER  219.  — Le  corps  de  pompe  d’une  machine  à vapeur  a un  diamètre  intérieur 
de  1°,90;  le  piston  a une  course  de  2", 30  et  il  bat  20  doubles  coups  è la  minute.  La 
pression  de  la  vapeur  est  de  1 atmosphère  et  demie,  sa  température  est  de  112*,2.  On 
demande  quel  est,  par  heure,  le  poids  d’eau  froide  è 13"  nécessaire  à la  condensation, 
pour  que,  dans  le  condenseur,  la  température  se  maintienne  à 55". 

Ces  nombres  se  rappellent  à la  machine  d’un  bâtiment  i vapeur  de  220  chevaux  de 
force. 
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PnoBif.NR  Î20.  — (kimbion  i'aul-il  6’ean  froide  à 0"  pour  condenser  un  volume  rie 
1,000  litres  de  vapeur  d'eau  à 100*  sous  O”, 70,  de  façon  que  celte  eau,  par  suite  rie 
ta  condensation  de  la  vapeur,  ne  s’élève  qu’à  la  tempr'rature  de  40°? 

Clialeur  latente  de  ta  vapeur  d’eau  à 100*,  ,'k50  calories.  Poids  du  litre  d’air  sec  .à 
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0“  .sous  n“,70,  1«',3.  Densité  de  la  va|)eur  d’eau,  jj  de  celle  de  l’air.  Coefficient  de  dila- 

1 

talion  ilii  gaz,  ' {PoUien,  IfôO.) 

PBOIII.KNE  221.  — Une  machine  à vapeur  de  Xewcomen  (machine  atmosphérique) 
donne  20  coups  de  piston  par  minute;  le  corps  de  pompe  a une  hauteur  de  1",20;  le 
piston  un  diamètre  de  0",80.  Combien  faut-il  dépenser  d’eau  froide  par  heure  pour  en 
condenser  la  vapeur  qui  est  à 100°  sous  le  piston?  L’eau  froide  injectée  est  prise  à In 
température  de  12°,  cl  sort,  après  la  condensation,  à la  température  de  55*.  La  chaleur 
de  vaporisation  de  l’eau  est  égale  à 537  unités.  La  densité  de  la  vapeur  d’eau  à 100°, 
sous  la  pression  extérieure,  est  égale  à 0,0000  de  celle  de  l’eau.  {Poitiers  1857.) 

PnoBLèME  222.  — Dans  quelle  proportion  faut-il  partager  1 kilogramme  d’eau  à .‘>0° 
pour  que  la  chaleur  que  l’une  de  ses  parties  abandonnerait  en  passant  à l’état  de  glace 
à 0°  fût  suffisante  pour  transformer  l’autre  en  vapeur  à 100°  sous  la  pression  0”,76? 

La  chaleur  latente  de  fusion  de  la  glace  est  70.25,  celle  de  volatilisation  de  l’eau 
est  .53.5,  {Paris,  1867.) 


PaoBLèBE  223.  — Dans  un  vase  de  cuivre  pesant  400  grammes  on  introduit  d’abord 
60  grammes  de  glace  à 0°,  puis  600  grammes  d’eau  liquide  à 10°,  et  enfin  20  grammes 
de  vapeur  d’eau  à 100°.  On  demande  la  température  finale  du  mélange. 


PaoBi.ÊME  224. — On  fait  arriver  de  la  vapeur  d’eau  à 100°  dans  un  vase  clos  qui 
renferme  5 kilogrammes  de  neige  à 0".  Il  faut  372  grammes  de  vapeur  pour  fondre 
celte  neige  sans  élever  la  température.  Il  faudrait  2^‘',37  d’eau  à 100°  pour  en  fondre 
la  même  quantité. 

On  demande  la  chaleur  latente  de  vaporisation  de  l’eau  cl  la  chaleur  latente  de 
fusion  de  la  glace.  {Poitiers,  1860.) 

PiioBi.Éire  225.  — tîn  vase  poreux  contient  de  l’eau  que  l’on  veut  rafraîchir.  La  tem- 
pérature est  20°  et  l’état  hygrométrique  est  on  demande  quelle  sera  la  température 

la  plus  basse  à laquelle  l’eau  pourra  descendre,  en  admettant  que  le  vase  ne  s’échauffe 
ni  par  le  rayonnement  ni  par  le  contact  du  milieu  environnant. 

On  suppose  que  l’on  ail  à sa  disposition  la  table  des  forces  élastiques  maxima  de  la 
vapeur  d'eau.  * 

l'aoiiLèiiE  226.  — On  a refroidi  de  30°  à 10°  un  volume  d'air  saturé  d’humidité  et 
qui  occupe  un  volume  de  500  litres  sous  700  millimètres  de  pression. 

1°  Quel  est  le  poids  de  la  vapeur  condensée? 

2°  Quel  sera  le  volume  de  l’air  refroidi  à 10°  à la  même  pression? 

3°  Quel  est  le  nombre  de  calories  dégagées? 
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Densité  de  la  vapeur  d’eau,  g de  celle  de  l’air. 

Tension  de  la  vapeur  à 30°,  31“”", 5;  à 10°,  9“’",2. 

Poids  d’un  litre  d’air  à 0°  sous  0”,76,  1",293. 

t 

Coefficient  de  dilatation  de  l’air,  (Pam,  1858  1 
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I’roii.èkeS'IT.  — Un  mètre  ciiIk;  d'air  est  complètement  sature  de  vapeur  d'eau;  sa 
température  est  de  Titi'et  sa  force  élastique  de  0".753.  On  abaisse  la  température  de 
cet  air  jusqu'à  19*  et  l'on  réduit  sa  force  élastique  à 0*,670. 

On  demande  : 1*  Quel  sera  le  volume  occupé  par  l'air  humide  dans  ces  nouvelles 
conditions  de  température  et  de  pression. 

2*  Quel  est  le  poids  de  la  vapeur  d’eau  qui  prendra  l’état  liquide; 

3«  Quelle  est  la  quantité  de  chaleur  t|ue  l’air  liiimide  primitif  aura  perdue  en  su- 
bissant ce  changement  de  température  et  de  pression. 

La  formule  qui  lie  Ire  fondes  élastiques  de  la  vapeur  d’eau  avec  la  température  est 
(voir  g 559)  ; 

laig  K = a — — ce,T  , 

dans  laquelle 

fl  = + 1,7584380, 

1,0g  et,  = 0,0068650 
Log  «,  = 1,9967249 
Log  b = 2,1340539 
l/)g  e =6,1106485 

et  T = / -t-  20,  t étant  la  température  comptée  à partir  de  celle  de  la  glace  fondante 

{Coacoi'Bs  GKséaAL,  1805.) 


SECTION  XI 

DIVERS  FROBLÈNES  SUR  L.V  CHALEUR. 

PiioBLèvE  228.  — L’air  sec  sous  un  volume  de  lü“",  est  à la  temp  'rature  de  12“.  On 
demande  ce  que  deviendrait  sa  température  si  toute  la  chaleur  que  dégagent  en  brùbnt 
300  grammes  d'huile  de  colza  était  employée  à échauffer  cette  masse  gazeuse. 

On  sait  que  l'huile  de  colza  dégage  en  brdlant  9,507  calories  par  kilogramme.  La 
chaleur  .spécifique  de  l’air  est  les  0,26  de  celle  de  l’eau  quand  on  prend  les  deux  cor[is 
sous  le  même  poids. 

PaoBLÈME  229.  — Un  va,se  en  cuivre  mince  renfermant  250  grammes  d’eau  est  à la 
température  de  20“  dans  ime  enceinte  qu’on  maintient  à 0”  (dans  ce  chiffre  250*'  est 
compris  le  poids  d'eau  nécessaire  pour  produire  le  même  effet  cdoriüque  que  le  vase). 
S’il  était  abandonné  à lui-même,  il  se  refroidirait  d’un  degré  ilans  la  première  minute; 
mais  il  est  traversé  par  un  tube  métallique  contourné  en  spirale  et  d’une  longueur 
suffisante  pour  que  la  vapeur  qui  y pénétre  à 100“  sous  la  pression  d’une  atmosphère 
s’y  liquéfie  en  partie  et  prenne  finalement  la  température  du  bain.  On  demande  quel 
ret  le  volume  de  vapeur  qui  doit  passer  par  minute  pour  que  la  tcm|)érature  de  l’eau 
se  maintienne  invariablement  à 20*. 

PROuixF.  230.  — Les  profondeurs  de  trois  puits  artésiens  sont  respectivement  : 
.4  = 220“,  B = 395“,  C = 543“  ; on  demande  : si,  pour  ces  ü’ois  puiLs,  il  est  exact  de 
dire  que  raccrois.seraent  de  température  soit  proportionnel  à l’accroissement  de  la 
pnifondeur.  Quelle  serait  la  température  de  l’eau  fournie  par  C si  la  loi  précédente 
était  exacte?  La  température  de  l'eati  est  pour  .4  de  I9»,75,  pour  B île  25“,33,  pour 
n de  30', 50. 

PnoBLèxE  231. — La  profondeur  d’où  jaillit  la  colonne  d’eau  du  puits  artésien  de 
Passy  est  de  586“,5  : sa  température  a été  trouvée  de  28'.  Sachant  que  la  température 
moyenne  de  la  couche  terrestre  située  à 50  métrés  au-dessous  d\i  sol  est  à Paris  de 
ll',8,  on  demande  quelle  est  en  moyenne  l’épaisseur  de  la  croûte  terrestie  qui  corres- 
pond pour  les  terrains  traversés  à Passy  à un  accroissement  de  1“  dans  la  température. 
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PROBI.KMR  2.*2,  — l.'iiir  (I  lino  cliominoo  i|iii  .1  00  intilres  do  li.iutoiir  a une  tpinpéraluro 
moyenne  de  100",  tandis  que  celle  de  l'air  extérieur  est  à 0»;  mi  demande  d’exprimer, 
en  millimètres  de  mercure,  le  tirage  de  cetic  cheminée,  ün  demande  de  plus  quel 
serait  le  tirage  si  l’air  extérieur  était  à 10".  On  prendra  pour  coefficient  de  dilatation 
de  l’air  0,00360.  [Paris,  1858.) 

PaoBLËvE  233.  — Iæ  corps  de  pompe  d’une  machine  à vapeur  a 753“"  de  hauteur  et 
428"”  de  diamètre.  On  demande  quel  sera  le  poids  de  vapeur  nécessaire  pour  le 
remplir  lorsque  la  machine  marchera  sous  la  pression  de  3 atmosphères. 

Température  de  la  vapeur  = 134". 
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Densité  de  la  vajieur  = de  celle  de  l’air, 

PaoBcèME  234.  — Quel  poids  de  charbon  faudra-t-il  bniler  théoriquement  pour  que 
la  machine  précédente  11101x110  12  heures  dans  les  conditions  indiquées?  On  sait,  do 
plus,  qu’elle  donne  40  coups  de  piston  par  minute. 

On  suppo.sera  l’eau  de  la  chaudière  primitivement  à 16».  On  sait  que  1 kilogramme 

d eau  à 0*  exige  une  quantité  de  chaleur  représentée  par  607  + 5 T pour  passer  de  0» 

à I état  de  vapeur  à T.  On  sait  de  plus  que  1 kilogramme  de  charbon  en  brûlant 
dégage  O.OOfl  calories,  dont  la  moitié  se  dissipe  avec  la  fumée. 

l'aoBi.tEE  235. — Iæs  dimensions  d'un  hygromètre  à cheveu  sont  les  suivantes  : 

Di.stance  de  l’axe  de  la  poulie  à l’extrémité  de  la  pince  qui  porte  le  cheveu,  35  centi- 
mètres. Diamètre  de  la  poulie,  8 millimètres.  lÆîigueur  de  l’aiguille,  7 centimètres. 
Distance  de  deux  degrés  successifs.  1“",5.  On  .sait  que  c’est  à une  tige  de  laiton  que 
la  pince  et  l'axe  de  la  poulie  sont  fixés.  On  a marqué  le  lOO*  degré  lorsque  la  fempé- 
rature  était  50";  on  demande  & quel  degré  s’arrêterait  l’instniment  dans  l'air  saturé 
il  la  température  de  0°.  On  admettra,  ce  qui  est  suffisamment  exact,  que  le  cheveu  ne 
change  pas  de  longueur  lorsque  la  température  varie,  et  on  prendra,  pour  coefficient 
lie  dilatation  du  laiton.  0,0000188. 


SECTION  XII 

PBOBLÈIIES  d'électricité  ET  DR  NAGRÉTISME. 

Problème  230.  — Deux  sphères  conductrices  de  faibles  dimensions,  k et  B,  ont  leuis 
centres,  a et  p (fig  .799),  situés  sur  la  ligne  XY  ; la  di.stance  ap  est  égale  5 il;  les  sphères 

J ^ — sont  chargées  d’électricité  de  même  nom,  et  la  i-épul- 

sion  qui  s’exerce  entre  elles  à la  distance  d est  égale 
‘ " à r.  Ceci  posé,  on  prend  une  troisième  sphère  de  même 

nature  et  de  mêmes  dimensions  que  A et  If.  on  en  place  le  centre  sur  la  ligne  XY  en  un 
point  a'  symétrique  de  a par  rapport  à et  on  lui  donne  une  quantité  d’électricité 
double  de  celle  que  possède  A.  Enfin,  on  rend  mobile  la  sphère  B et  on  demande  à 
quelle  distance  de  a le  centre  de  B vient  se  fixer.  Le  rayon  des  sphères  A,  B,  C est 
très-petit  par  rapport  à la  distance  a^.  On  suppose  nulles  les  déperditions  du  fluide 
par  l’air  ou  les  supports.  (Coscocrs  oéséral,  1885.) 

Problème  237.  — Lorsque  l’on  charge  par  influence  un  électroscope  à feuilles  d’or, 
on  observe  qu’au  moment  où  l’on  retire  le  doigt  que  l’on  avait  posé  sur  le  bouton,  les 
lames  divergent  même  avant  que  le  corps  électrisé  qui  provoque  la  charge  soit  enlevé 
Comment  pourrait-on  reconnaître  que  la  divergence  est  produite  par  de  l’électricité  de 
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iiiéiiie  nom  iiue  celle  du  corps?  Pourquoi  cette  électricité  se  développe-t-elle?  Üù 
aui‘ait-il  fallu  placer  le  doifcd  pour  qu'elle  ne  se  fût  pas  développée? 

Proülème  238.  — Une  grosse  épingle  est  implantée  dans  un  bâton  de  résine;  on  lui 
donne  une  charge  d'électricité,  et  on  la  met  en  rapport  avec  un  électroscope  ordinaire 
dont  les  lames  divergent.  L’expérience  est  recommencée,  mais  avec  un  autre  appareil  ; 
on  met  l’épingle  ainsi  chargée  en  rappoi  t avec  un  excellent  électroscope  condensateur. 
Les  opérations  nécessaires  pour  la  condensation  sont  exécutées;  et  l’on  trouve,  après 
avoir  enlevé  le  plateau  supérieur,  que  les  lames  d’or  ne  divergent  pas.  Explic|uer  le 
phénomène. 

PnoDLÈME  239.  — Un- électrosœpe  condensateur  est  chargé  par  une  source  mise  en 
rapport  avec  le  plateau  inférieur,  tandis  que  le  plateau  supérieur  communique  aveo  le 
sol  Ce  dernier  plateau  étant  enlevé,  les  lames  divergent.  Qu’arrivera-t-il  si,  dans 
ces  conditions,  on  vient  à rétablir  la  communication  entre  la  source  et  le  plateau 
inférieur? 

PiioBLÉaE  24Ü.  — Un  électroscoiie  condensateur  est  formé  de  trois  plateaux  métalli- 
ques qui  sont  vernis  sur  les  faces  qui  se  touchent  ; les  deux  plateaux  supérieurs  i>euvent 
s’eidever  à volonté.  Comment  utiliser  cet  appareil  pour  réaliser  une  double  condensa- 
tion de  l’électricité  et  pour  obtenir  ainsi  une  divergence  des  lames  qui  n’aurait  pas  en 
lien  avec  l’électroscope  œndensateur  ordinaire,  en  se  servant  d’ailleurs  de  la  même 
source?  (Electroscope  de  Péclei.) 

pHODLÉaE  2 il.  — Une  source  d’électricité  est  trop  faible  pour  charger  sensiblement 
un  électroscoiie  condensateur.  Comment  pourra-t-on  utiliser  un  condensateur  à très- 
large  suiface,  |X)ur  donner  au  moyen  de  celle  soura*  une  charge  assez  puissante  à 
réleclix)scope?  (Méthode  de  M.  Gaiicais.] 

PiioiiLÈME  242.  — On  a une  sphère  électrisée  .\;  à une  certaine  distance  est  placé 
un  pendule  isolé  chargé  d'électricité  contraire  et  dont  le  [Xtids  est  p,  l’attraction 
est  telle  que  le  centre  de  la  boule  .\  et  celui  du  pendule  dévié  sont  sur  une  mémo 
horizontale  et  à une  distance  d. 

On  demande  de  adciüer  d,  connaissant  l’intensité  de  l'attraction  exercée  à l’unité 
de  distance  par  la  sphère  sur  le  pendule. 

PiioBLÈaE  245.  — Une  aiguille  aimantée  est  traversée  par  un  axe  perpendiculaire  à 
la  ligne  des  pôles.  Quelle  position  faut- il  donner  à cet  axe  pour  (|ue  la  terre  ne  déplace 
pas  cette  aiguille  quelle  que  soit  l’inclinaison  qu’on  lui  donne? 

(.âiguille  asiatique  d’AMPÉae.} 

Problème  244.  — On  fait  tourner  autour  de  son  axe  vertical  le  plan  de  la  bous- 
sole d’inclinaison  de  90”  à partir  du  plan  du  méridien  magnétique.  Trouver  la  courbe 
«lue  tracerait  le  prolongement  de  l'aiguille  sur  le  limbe  horizontal  ejui  supporte  la 
boussole. 

Problème  215. — Une  boussole  d’inclinaison  est  mobile  dans  un  plan  qui  peut  faire 
avec  le  méridien  magiictiiiue  un  angle  a.  La  ligne  des  pôles  passe  par  le  milieu  de 
l'axe  de  susiiension  et  par  le  centre  do  gravite  de  la  boussole,  qui  est  à une  distance  d 
de  cet  axe. 

I*  Quelle  sera  l’inclinaison  ,îide  l’aiguille  dans  ces  conditions. 

2*  Quelle  sérail  son  inclinaison  ,V.  si  on  raimaniait  en  sens  contraiix'. 
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> ^ el  fi'  élaiil  œiiiius,  quelle  serait  riiicUnaisuii  vraie  que  l’on  observerait  dans  le 
méridien  magnétique,  si  l’aiguille  était  suspendue  par  son  centre  de  gravité. 

[École  tiormale,  18C7.) 

l'BoaLbae  210.  — Pourquoi  le  système  de  deux  aiguilles  aimantées  dont  les  axes  font 
un  petit  angle  entre  eux,  et  dont  les  moments  magnétiques  diffèrent  un  peu  l'un  de 
l'autre,  prend-il  une  position  d’équilibre  où  sa  direction  est  d'antant  plus  voisine  de 
1a  peri>cndiculairc  au  plan  du  méridien  magnétique,  que  les  moments  magnétiques 
des  deux  aiguilles  diffèrent  moins  l'un  de  l’autre? 

l’Honcèae  217.  — Quelle  est  la  charge  qu’on  peut,  avec  une  pile  de  Volta  de  1 1 couples, 
donner  à un  condensateur? 

Examiner:  1“  le  cas  de  la  pile  non  isolée;  2"  celui  de  la  pile  isolée, >et  comparer 
les  deux  résultats. 

l’aoBLÈas  218.  — Quel  est,  dans  le  cas  de  la  pile  isolée  en  communication  aveq  un 
condensateur  par  son  extrémité  supérieure,  le  rang  de  la  pièce  à l’état  naturel?  Que 
se  passe-t-il  si  on  met  le  condensateur  en  communication  avec  la  pièce  de  rang  ni.’ 

PROBctac  219.  — Une  cloche  de  verre  pesant  20  grammes  i|uand  elle  est  vide  est 
remplie  d’eau  et  placée  au-dessus  des  fils  de  platine  d’un  voltamètre.  On  l’attache  à 
l’extrémité  k du  fléau  d’une  balance,  l’eau  du  voltamètre  recouvre  entièrement  la 
cloche,  qui  repose  sur  le  fond  du  vase.  En  E,  .’i  une  distance  du  point  d’appui  C du 

CV 

fléau,  telle  que  CE  = est  une  Ixiule  de  Iti  grammes,  pouvant  glisser  sans  frot- 
tement sensible  le  long  de  CU,  quand  le  fléau  cesse  d’être  horizontal.  Quelle  est  la 
(juautité  d’eau  à décomposer  |)our  que  la  cloche  se  soulève  et  que  la  boule  E glisse  le 
long  de  CB? — le  fléau  est  horizontal  au  commencement  de  l’expérience. 

l’eau  acidulée  du  voltamètre,  à cette  température,  a une  densité  1. 

\ 

Densité  de  l'air,  de  celle  de  l’eau;  densité  de  l'oxygène  par  rapport  à l’air. 

1,1056;  densité  de  l’hydrogène  par  rapport  à l’air,  0,0693;  densité  du  verre  par  rap- 
|K)rt  à rc.iu,  2..50. 

On  tiendra  compte  de  la  perte  de  poids  du  verre  plongé  dans  beau. 

[Poitiers,  1860.) 

I’kobi,k»e  2.50, — Un  61  d’argent  très-llcxible,  qui  est  attaché  par  l’im  de  ses  bouts 
à un  barreiiu  aimante  fixe,  est  tenu  à la  main,  mais  on  lui  laisse  assez  de  liberté 
|iour  qu’il  puis.se  aisément  obéir  aux  actions  qui  le  .sollicitent.  On  fait  passer  un  courant 
dans  ce  fd  et  on  le  voit  aussitôt  s'enrouler  sur  l'aimant.  Explii]uer  le  phénomène. 

I’boblème  251.  — Un  rectangle  est  composé  de  deux  métaux;  l’un  fonne  le  côté 
horizontal  inférieur,  l’autre  forme  les  trois  autres  côtés.  Ce  rectangle  est  mobile 
autour  d'un  axe  passant  par  un  de  ses  côtés  verticaux,  au-dessous  duquel  est  placé 
un  aimant  vertical.  Tout  étant  au  rejios,  on  place  une  lampe  au-dessous  du  second 
côté  vertical.  Quel  phénomène  observera-t-on?  (Appareil  de  M.  CcMmao.) 

1’BOBi.Èvr  252.  — Une  petite  pile  de  Wollasloii,  6xée  à une  plaque  de  liège,  flotte 
sur  l'eau  acidtdée  ilans  lar|uelle  plongent  les  métaux  qui  la  composent,  la’s  rhéophores, 
c|ui  s’élèvi'iit  au-dessus  du  liquide,  sont  réunis  après  avoir  été  recourbés  de  manière  à 
foiiiier  par  leur  eiiscmlde  une  circonférence,  ljuels  phénomènes  pourra-t-on  étudier 
avec  cet  apjKireil?  (Uis|K>siliuu  imaginée  i»ar  M.  ui:  n Uive.) 
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l'iiuiiLLXt  '255.  — In  l■lectru-uilll»ul  porto  deux  lib  enroulés  : un  bout  de  cliaeun 
des  fils  est  en  coinniunicidiun  avec  le  pôle  positif  de  lu  môme  pile.  Il  reste  deu.x  limits 
libres;  Inn  communique  avec  un  lil  de  ligne  télégraphique,  l’autre  avec  la  terre  par 
un  lil  très-lin.  Les  dispositions  ont  été  combinées  de  telle  soi  te  que  les  deux  courants 
qui  circulent  agissent  pour  aimanter  l’électro-aimant  avec  une  même  force,  mais  en 
sens  contraire,  si  bien  que  l'aimantation  n’a  pas  lien.  Un  appareil  semblable  est  plaie 
à une  station  éloignée  et  conununique  avec  le  même  fil  de  ligne.  Montrer  que  par 
cette  disposition  on  peut  théoriquement  transmettre  deux  dépêches  simultanées  en 
.>iens  contraire. 

l’noBLêXE  254.  — Une  aiguille  aimantée  horizontale  oscille  d’abord  sous  l'action  de 
la  terre  et  loin  de  tout  corps  métallique;  on  la  fait  en.snite  osciller  en  plaidant 
au-dessous  d elle  une  plaque  de  cuivre.  l}uel  sera  l’effet  de  l'intervention  de  cette 
plaque?  (Observation  de  Gaubev.) 

l'iioBctüK  255.  — Une  sphère  de  cuivre  placée  entre  les  pôles  d'-un  électro-aimant 
dont  les  branches  sont  convenablement  écartées,  est  mise  en  mouvement  de  rotation 
autour  d'un  axe  parallèle  à la  droite  qui  joint  les  pôles.  Pourquoi  éprouve-t-on  une 
résistance  très-grande  à continuer  le  mouvement  de  rotation  dès  que  l’électro-aimant 
est  en  activité?  D’où  vient  le  développement  de  chaleur  qui  se  manifeste  sur  la  boule 
dans  les  mômes  circonstances?  (Expérience  de  M.  FocciccT.) 

PiiouLÈac  ‘250.  — Le  cadre  d'une  fenêtre  est  formé  par  quatre  tiges  métalliques  as- 
semblées. Elle  est  tournée  vers  le  midi  et  les  gonds  qui  la  soutiennent  sont  à 1 est. 
Ouels  sont  les  phénomènes  électriques  qui  ont  lieu  au  moment  où  on  vient  à l’ouvTÎr  ? 
au  moment  on  on  la  ferme?  Comment  les  reconnaître? 

PiioBLéaE  257.  — Un  électro-aimant  droit  est  placé  dans  la  direction  de  l'aiguille 
d'inclinaison;  on  le  retourne  liout  pour  bout.  Quels  sont  les  phénomènes  d’induction 
qui  ont  lieu?  La  terre  s’oppose-l-clle  au  mouvement  donné? 


Pboblkbe  258.  — Un  cube  de  cuivre  suspendu  à un  fil  tordu,  prend  un  mouvement 
de  rotation  |iar  l’action  du  lil  qui  se  détord.  On  le  dispose  entre  les  branches  d'un 
électro-aimant  très-puissaid.  Pourquoi  le  mouvement  de  rotation  cesse-t-il  aussitôt 
que  l'on  fait  passer  un  courant  énerg-ique  à travers  l'électro-aimant? 


PbobUme  *25<J.  — L’étincelle  de  la  machine  de  M.  Ituhmkorff  passe  à travers  un 
courant  de  vapeur  d'eau  qui  circule  dans  un  appareil  disposé  pour  que  l'on  puisse 
recueillir  les  gaz  : on  obtient  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène  mélangés;  mais  l'oxygène 
se  dégage  en  plus  grande  quantité  sur  le  lil  qui  amène  l’électricité  positive,  1 hydro- 
gène en  plus  grande  quantité  sur  l'autre  fil.  Expliquer  comment  le  passage  de  l’étin- 
celle peut  produire  cette  décomposition.  (Expérience  de  M.  Pebbot.) 

I'boblèbe  260.  — Deux  lames  de  plomb  de  plusieurs  décimètres  carrés  sont  sèparé-es 
l*ir  une  toile  grossière;  leur  ensemble  forme  un  rouleau  que  l’on  plonge  dans  de 
l’eau  acidulée.  Plusieurs  appareils  semblables  sont  placées  à la  suite  l'un  de  1 autre  et 
ix'unis  comme  des  éléments  de  |dle.  L’une  des  lames  extrêmes  est  mise  en  rap|M)rt 
avec  le  |Kile  positif  d’une  petite  pile,  l'autre  lame  extrême  en  rapport  avec  le  pôle 
négatir.  Puis,  les  pôles  étaid  enlevés,  on  lait  communii|uer  les  deux  lames  extrêmes 
parut!  fil  métallique  ; une  étincelle  jaillit.  Expliquer  la  cause  de  ce  phénomène 

,Exiiérience  de  M.  Puxté.1 
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PiioiiLÈiiE  2(51.  — Uu  kiluiiiètre  du  câble  transatlantique  pèse  : 

Dans  l'air. gjj2  m'oj 

l'eau 4tii,()ü5 

On  sait  que  ce  câble  se  rompt  quand  il  est  tiré  iiar  un  poids  de  8,2il'‘"''r,78i. 

On  demande  ciuelle  longueur  du  câble  on  jieut  dérouler  verticalement  dans  l’eau  sans 
qu’il  y ait  rupture. 

La  profondeur  maximum  que  l’on  ait  rcncon'rée  dans  le  trajet,  adopté  imur  la  ligne 
télégraphique,  est  de 

Piauiver.  d'après  les  données  prtkîédentes,  que  théoriquement  l’opération  de  la  posr; 
du  câbb;  était  possible. 

(Rapport  des  ingénieurs  delà  Compagnie  du  câble  transatlantique.' 


SECTION  .XIII 

aCTlO.VS  MOLÉCULAIRES.  — ACOUSTIQUE. 

PiiouLKiiE  262.  — Une  boule  massive  de  verre  est  plongée  dans  l'acide  sulfurique.  On 
demande  quelle  est,  en  atinosplières,  la  pression  à lacpielle  le  liciuide  et  la  boide  qui  v 
est  immergée  devraient  être  soumis  pour  que  celle-ci  pût  venir  flotter  à la  surface 
du  liquide. 

On  donne  le  coeflicient  de  compressibilité  du  solide,  0,0000024;  et  celui  du  liquide. 
Ü,00ti0320;  la  densité  du  verre,  2,5;  celle  de  l'acide,  1,84. 

PiioBLKME  203.  Une  corde  vibiant  tout  entière  donne  la  note  quand  elle  est 
tendue  avec  un  poids  de  23.’)  grammes;  par  quel  poids  faudrait-il  la  tendre  jauir  qu’eUe 
rendit  la  note  ï/j?  En  la  laissant  chargée  ilc  ce  nouveau  poids,  quelle  longueur  fau- 
drait-il lui  donner  j«>ur  <|u'elle  donnât  n/,  dièze? 

PiiouLtME  264.  — Une  corde  de  cuivre  de  1“",25  de  diamèti'C  et  une  coi-dedc  platine 
de  0'”",73de  diamètre  sont  tendues  par  des  poids  égaux.  On  ilemandc  quel  rapport 
on  devra  établir  entre  les  longueurs  des  œrdes,  si  l’on  veut  que,  le  son  de  la  corde 
de  cuivre  étant  représenté  par  ut,  celui  de  la  corde  de  platine  le  soit  par  (à  dièze;  la 
densité  du  cuivre  est  8,05,  celle  du  platine  22,06.  (Coxcodrs  GéxÉR.»i,  IHfiO.t 

Piioia.ÉME  264/)/*.  — Une  corde  de  cuivre  est  tendue  sur  un  sonomètre  par  un  poids 
de  000  grammes;  elle  fait  entendre  le  «i,  quand  elle  vibre  dans  toute  sa  longueur.  On 
damande  quelle  tension  il  faudi-ait  donner  â une  corde  de  fer  de  même  longueur  et 
de  même  section  pour  qu’elle  fît  entendre  le  ta^.  On  donne  la  densité  du  cuivre  8.9  et 
celle  du  ter  7,7 

PaoiiLcac  265.  — Une  corde  métallique  fait  entendre  le  ré  quand  elle  vibre  dans 
toute  sa  longueur.  Quelles|fractions  de  sa  longueur  faut-il  faire  vibrer  successivement 
pour  qu’elle  rende  d’abord  le  soi  diéze  puis  le  si  liéniol  Ue  la  même  gamme? 

PnoiiLÊMK  260.  — On  partage  rintervalle’d’uctave  en  12  intervalles  égaux  entre  eux 
qu’on  nomme  demi-tons.  Comment  peut-on  trouver  la  valeur  numérique  du  demi-ton 
linsi  délini. 

I’iioiii.è«E  267.  — Un  tuyau  d'orgue  ouvert  à sa  partie  supérieure  lait  entendre’  le 
inquiéine  liarmoni(|iie  ipii  est  le.v/-.  On  demande  quel  est  le  son  fondamental  que  doit 
rendre  ce  tuyau. 
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l'iiuuLtiit  408.  — Iruisiéme  liariiioiii(|uc  que  fait  L'iiteiidri'  un  tuyau  ouvert  estrej. 
Ou  dciiiamlc  ciucllc  est  la  longueur  approchée  de  ce  tuyau,  en  la  coioplant  depuis  la 
houche  jusqu’à  l'ouverture  supérieure. 

l’iioutÈaE  20  — Avec  1 kilogramme  d'alliage  de  densité  7,0,  on  fait  deux  tuyaux 

cylindriques  donnant  l’accord  de  (|uinte.  L’épaisseur  de  la  paroi  est  0~,002  ; le  dia- 
mètre est  0”,04.  On  demande  quelles  notes  ces  tuyaux  donneront,  la  température  étant 
lO”.  On  admet  que  les  lois  de  Beruouilli  sont  rigoureusement  applicables  en  ces  cir- 
constances et  que  la  vitesse  de  la  propagation  du  son  dans  l'air  à 0*  est  331°, 3j  par 
seconde.  On  sait  que  le  la  normal  donne  870,5  vibrations  à la  seconde.  Les  deux  tuyaux 
rendent  leurs  sons  fondamentaux.  (Coxcoims  cfasBAi.,  1862.) 

l’aobLèac  270.  — L’étude  de  l'organe  du  la  voix  a lait  reconnaître  que  l’on  |icut  géné- 
ralement prononcer  quatre  syllabes  en  une  seconde.  On  demande  de  trouver  à quelle 
distance  un  observatenr  devra  se  placer  d'un  écho  pour  que  cet  observateur  puisse 
prononcer  cinq  syllabes  durant  le  temps  qui  s’écoule  entre  le  moment  où  il  commence 
à émettre  le  son  et  celui  du  retour  de  la  pretniére  syllabe. 


SKüTlON  XIV 

raOBLÈMES  d'optique. 

I’boblèxe  27 1 . — Quelle  est  la  longueur  du  cône  d’omhi-e  projeté  [lar  la  terre  éclai- 
rée par  le  soleil,  et  quel  est  le  diamètre  de  la  section  faite  dans  ce  cône  à une  distance, 
de  la  terre  égale  à celle  de  la  lune? 

Le  rayon  du  soleil  égale  112  rayons  terrestres;  la  distance  du  soleil  à la  terre, 
21,000  rayons  terrestres;  la  distance  de  la  lune  à la  terre,  00  rayons  terrestres. 

Un  ne  tiendra  pas  compte  de  la  réfraction  atmosphérique  qui  diminuerait  les  dimen- 
sions du  cône  cherché.  (Sancy,  1857.) 

l’aoBLtxe  272.  — Une  lampe  et  une  bougie  sont  distantes  l’une  de  l’autre  de  4°, 15, 
et  on  sait  que  les  intensités  des  deux  lumières  sont  entre  elles  comme  0 est  à 1.  A 
quelle  distance  de  la  lampe,  sur  la  ligne  droite  qui  joint  les  deux  lumières,  doit-on 
placer  un  écran,  pour  qu’il  soit  également  éclairé  |>ar  l’une  et  par  l’autre? 

(Paris,  1856.) 


l'HOBcixE  273.  — Un  corps  opaque  est  éclairé  par  une  bougie  et  par  une  latnj)e..Les 
ombres  projetées  par  ce  corps  sur  un  écran  ont  la  même  intensité. 

Les  distances  à l’écian  sont  : pour  la  bougie,  1 mètre;  pour  la  latnpe,  2“ ..50.  Quel 
est  le  rapport  des  intensités  des  deux  lumières?  (Poitiers,  1860.) 

PaoBEÈxE  274,  — L’n  point  lumineux  L éclaire  un  petit  écran  placé  en  A;  un  miroir 
est  placé  de  manière  à envoyer  sur  A de  la  lumière  réfléchie.  Calculer  dans  quelle  pro- 
portion l’interposition  du  miroir  accroîtra  la  lumière  directement  reçue  par  A.  On  ad- 
met que  le  miroir  réfléchit  toute  la  lumière  incidente.  (Lyon,  1866.) 


PnuBLÈNE  275.  — Un  spectateur  qui  tient  ouvert  un  oeil  seulement,  se  regarde  dans 
un  miroir  plan  de  trop  petites  dimensions  pour  qu’il  puisse  voir  sa  figure  tout  en- 
tière. Quelle  sera  l’étendue  qu’il  pourra  en  apercevoir? 


Pkobcèiie  273.  — L’arbre  d’une  sirène  acoustique  porte  un  miroir  plan,  miucU)  poli 
sur  ses  deux  faces,  et  parallèle  à l’axe  de  l'arbre. 


W 
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La  sirène  rend  un  son  earaetérisé  par  690  vibrations  simples  à la  seconde,  le  plateau 
mobile  est  percé  de  15  trous;  une  soura'  de  lumière  üxe  envoie  sur  le  miroir  un 
faisceau  de  rayons  parallèles  horizontaux  et  dirigés  vers  l'axe  de  rotation.  On  demande 
<|uel  clieniin  par  court  en  une  minute  un  point  du  faisceau  réfléchi  situé  à 4 mètres  de 
l'axe  de  la  sirène  : cet  axe  est  supposé  vertical. 

(Coxeoens  de  logique  scientifique,  juillet  1661.) 

pBoDLi.vt  277.  — L'n  objet  est  placé  devant  une  lentille,  son  image  est  reçue  sur  un 
écran.  Démontrer  que  la  lumière  émanée  de  cette  image  fonnera  une  image  nouvelle 
qui  coïncidera  avec  l'objet  et  lui  sera  égale.  Comment  pourrait-on  constater  le  fait 
])ar  expérience?  Quel  inconvénient  y aurait-il  à employer  un  miroir  plan  comme 
écran?  Quel  avantage  trouverait-on  à prendre  comme  écran  un  miroir  concave? 

[M.  F0UCAD1.T,  Vitase  de  la  lumière.] 

PaoiiLéiis  276.  — Ln  |>oint  lumineux  envoie  un  rayon  qui  frappe  un  miroir  plan 
tournant  autour  d’un  axe  vertical,  et  qui  se  réfléchit.  Le  rayon  réfléchi  tombe  perpen- 
diculairement sur  un  second  miroir  plan,  revient  alors  sur  lui-méme,  atteint  de 
nouveau  le  miroir  tournant,  et  retourne  vers  le  point  lumineux.  Quelle  doit  être  la 
vitesse  du  miroir  tournant  |>our  que  le  rayon  de  retour  passe  à 0”",l  du  point  lumi- 
neux. Distance  du  point  lumineux  au  miroir  tournant,  2*, 5;  distance  des  deux  miroirs, 
ô mètres.  (SI.  Kobcaui-t,  Viteisede  la  lumière.) 

I’kublxxe  279.  — l'n  miroir  plan  est  fixé  à une  aiguille  aimantée  mobile  autour  d'iiii 
axe  vertical.  Au-devant  du  miroir  et  parallèlement  à sa  direction  est  disposée  une 
régie  divisée  en  centimèt  rcs  à droite  et  à gauche  d’un  point  marqué  0.  Une  lunette 
perpendiculaire  à la  règle  placée  au  point  0 permet  de  viser  l’image  des  divisions.  On 
voit  d’abord  la  division  0 en  coïncidence  avec  la  croisée  des  fils  do  la  lunette.  Mais 
l'aiguille  ayant  subi  utie  déviation,  le  miroir  tourne  avec  elle,  et  à travers  la  lunette 
on  voit  la  division  20.  On  demande  de  déterminer  l’angle  de  déviation.  On  sait  que  la 
distance  de  l’èchcllc  au  miroir  est  de  5 métros. 

(Méthode  de  Gauss  jiour  la  mesure  des  jietilcs  déviations.) 

l’iioiiLÈac  260.  — Indiquer  : !•  Iæ  nombre  et  la  position  des  images  pro<luites  isir  un 
corps  lumineux  placé  entre  deux  miroirs  inclinés  entre  eux  de  45’;  2"  le  nombre  et  la 
|M>sition  des  images  entre  deux  miroirs  parallèles  distants  de  5 mètres,  le  corps  lumi- 
neux étant  supposé  placé  dans  leur  intervalle,  à 2 mètres  de  l’un  d’eux. 

[’Sancy,  1856.' 

l’iioiiLÈME  261.  — Des  rayons  émanés  d’un  point  lumineux  situé  très-prés  du  ccnti-e 
de  courbure  d’un  miroir  sphérique  concave  viennent,  après  leur  réflexion,  former  une 
petite  image  circulaire  voisine  du  centre  : l’œil  est  placé  un  peu  au  delà  de  cette  unage. 
de  manière  à recevoir  tous  les  rayons  réfléchis;  il  voit  alors  le  miroir  entièremeiit 
éclaire,  car  la  lumière  lui  vient  de  tous  les  jvoints  de  ce  miroir.  L’observateur  étant  dans 
cette  position,  on  fait  passer  un  écran  perpendiculairement  à l’axe  et  dans  la  région  de 
l'image:  à un  moment  donné  toute  lumière  est  subitement  interceptée.  Montrer  que 
c’est  là  une  preuve  de  la  régularité  de  la  surface  réfléchissante. 

Qu'arriverait-t-il  si  le  miroir  présentait  une  éminence  accidentelle  dans  l’nn  des 
iwinls  de  sa  surface? 

^Mémoire  de  M.  L.  Foucault,  sur  la  construction  des  miroirs.) 

l’nouLÈiiE  282.  — Une  bougie  est  placée  entre  le  centre  et  le  foyer  principal  d un 
miroir  concave  et  son  image  réelle  va  se  |>eindix>,  grossie  et  renversée,  sur  un  mur 
situé  au  loin.  Cachée  en  partie  par  un  |ietit  disque  oivaquc,  cette  laïugic  ne  i>eut  eii- 
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voytT  de  luiniéie  que  sur  le  miiuir,  elle  n'eu  envoie  |iusdircctenienl  vei-s  la  muraille 
Sur  le  trajet  des  rayons  lumineux,  entre  le  mur  et  le  miroir,  on  interpose  un  écran 
liercé  d’une  petite  ouverture,  derrière  laquelle  on  dispose,  à une  petite  distance,  une 
leuille  de  papier.  On  observe  alors  sur  cette  feuille  une  image  renvei-sée  et  très-nette 
de  la  bougie.  Expliquer  ce  phénomène. 

l’itoaccaE  285.  — Entre  le  foyer  principal  et  le  centre  d’un  miroir  sphérique  concave 
se  trouve  placée  une  bougie  ; indépendamment  de  l’image  réelle  et  renversée  c|ui  se 
forme  au  delà  du  centre,  un  spectateur  peut  encore  apercevoir  une  image  droite  et 
agrandie  de  la  même  bougie  quand  il  regarde  dans  le  miroir.  Expliquer  le  phénoinénc 

I’hoblèkr  284.  — Elle  llèche  de  0“,15  de  longueur  est  placée  devant  un  miroir  con- 
cave, dans  une  direction  perpendiculaü-e  à l'axe  principal,  et  elle  se  trouve  divisée  en 
deux  parties  égales  par  cet  axe;  sa  distance  au  miroir  est  de  5 mètres.  On  demande  à 
quelle  distance  de  ce  miroir  se  formera  son  image  et  quelle  sera  la  grandeur  de  cotte 
image.  Le  miroir  a un  rayon  de  courbure  égal  à 1",80. 

Phobi  ÈME  285.  — Une  lampe  munie  d’une  cheminée  cylindrique  de  verie  est  posée 
sur  une  table.  On  demande  d’expliquer  la  formation  des  cercles  lumineux  qu’on  voit 
se  dessiner  au  plafond,  et  dont  le  centre  commun  est  sur  le  prolongement  de  l’axe  de 
la  cheminée. 

Phoblène  281).  — l*  En  rayon  lumineux  tombe  perpendiculairement  sur  la  surface 
d’un  prisme  de  verre  équilatéral  dont  l'angle  réfri  genl  est  de  tiO”.  Quelle  sera  la 
déviation  du  rayon  après  l’action  du  prisme?  Indice  de  réfraction  du  verre  : 1,51 . 

[Poiliert.  1866.) 

l’iioiiLÈBE  287.  — Eue  lentille  plan-convexe  est  étainée  coinine  une  glace  sur  sa  face 
plane.  Quelle  sera  l'image  d’un  objet  |ilacé  devant  la  partie  convexe  de  cette  lentille. 

Pboueèbe  288.  — En  rayon  de  lumière  blanche  tomlHî  obli(|ucinent  sur  1 une  des  faces 
de  l'angle  droit  d'un  prisme  à réflexion  totale,  il  subit  une  premiéi  e réfraction  et  se 
colore.  Démontrer  que  le  rayon  émergeant  par  l’autre  face  aprv'-s  la  réflexion  totale 
sortira  sans  coloration. 

Problème  289.  — En  prisme  à léllexion  totale  n'est  pas  isocèle;  démontrer  c|ue  le 
rayons  de  lumière  blanche  qui  ont  subi  la  réflexion  totale  émeigeront  en  iloimant  im 
spectre. 


Problème  290.  — L’indice  de  réiraction  du  llint-glass  qui  forme  un  prisme  est  égal 
à 1,576.  On  demande  quelle  est  la  valeur  minimum  de  l’angle  i-éfringent  de  ce  prisme, 
pour  laquelle  aucun  des  rayons  lumineux  tombant  sur  l’une  des  faces  ne  pourra  émer- 
ger par  l’autTO. 


’ Problèbe  291 . — On  donne  deux  lentilles  conveigentes  de  5 centimètres  de  distance 
locale,  les  lentilles,  montées  d'ailleurs  de  manière  que  leurs  axes  coïncident,  sont 
distantes  l'une  de  l’autre  de  5 centimètres.  On  demande  d’étudier  les  différentes 
variations  de  grandeur  et  de  position  de  l’image  d'un  cercle  de  1 centimètre  de  dia- 
mètre placé  successivement  à diverses  distances  hors  de  l’intervalle  des  deux  lentilles. 

(CoXCOCRS  CÉXÉBVL,  1863.) 

Prouiébe  2 i2.  — Pour  ledix-sser  l image  donnée  jiar  l’objectif  d'une  lunette,  on  em- 
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ploie  deux  lentilles  convergentes  dont  nous  avons  indiiiué  la  tonction  en  décrivant  la 
lunette  Icrrcslre  (ISIS).  On  demande  coimnenl  un  seul  verre  convergent  devrait  être 

place  pour  remplir  le  inéine  but. 

Dans  la  pratique,  l’ensemble  des  deux  verres  est  préféré  pour  éviter  les  deformations 
de  l’image. 

l’BOBLKiiE  293.  - Quand  un  myope  regarde  avec  une  lorgnette  de  spectacle  dont  un 
presbyte  vient  de  se  servir,  il  est  obügé  de  ebanger  la  mise  au  point.  Uoil-il  enfoncer 
ou  tirer  l’oculaira'?  Le  rccbcrclier  . 1*  au  moyen  de  1a  construction  géométrique,  l en 
appliquant  les  forniulcs  des  lentilles. 

pBODctiic  29t.  — Comment  peut-on  éclairer  la  rétine  avec  un  miroir  concave?  1.  image 
de  la  rétine  éclairée  se  forme  en  dehors  de  l’œil,  (’amiment  peut-on  voir  cette  image 
avec  une  loupe?  Pourrait-on  l’examiner  avec  une  lentille  divergente? 

(Ophthalmoscope  de  M.  1Ieuihoi.tx.) 
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Toii.e  1,  page  119,  lignes  3 et  5,  au  «eu  de  : (I— r)  «««i;  (I  +r)  • 
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